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PREFACE 


This  report  was  prepared  by  the  U.S.  Geological  Survey  in 
cooperation  with  the  State  of  Alabama  and  with  other  agencies,  by 
personnel  of  the  Alabama  District  of  the  Water  Resources  Division 
under  the  supervision  of  W.  J.  Powell,  District  Chief,  and  L.  B. 
Laird,  Regional  Hydrologist,  Southeastern  Region. 

This  report  is  one  of  a  series  issued  State  by  State  under 
the  general  direction  of  J.  S.  Cragwall,  Jr.,  Chief  Hydrologist, 
and  G.  W.  Whetstone,  Assistant  Chief  Hydrologist  for  Scientific 
Publications  and  Data  Management. 
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Well  345034087552201  (Lau-1) .  361 

LAWRENCE  COUNTY 

Well  34290108  7170401  (Law-1) .  362 

Well  344004087205101  (Law-2) .  362 

LIMESTONE  COUNTY 

Well  344819086581601  (Lim-4) .  362 

MADISON  COUNTY 

Well  344402086343901  (Mad-1) .  363 

Well  344127086350401  (Mad-2) .  363 

Well  344457086363701  (Mad-4) . 363 

Well  343540086344801  (Mad-5) . 364 

Well  344445086345301  (Mad-7) .  364 

MARENGO  COUNTY 

Well  323055087504101  (Mag-1) .  364 

Well  321  520087373001  (Mag-2) .  365 

MARION  COUNTY 

Well  335803087551301  (Mar-1) .  365 
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MARSHALL  COUNTY 

Well  342455086160201  (Mal-1) .  365 

Well  342022086183401  (Mal-2) .  366 

Well  341837086294301  (Mal-4) .  366 

MOBILE  COUNTY 

Well  305743088010301  (Mob-1) .  366 

MONROE  COUNTY 

Well  313120087202501  (Mon-3) .  367 

MONTGOMERY  COUNTY 

Well  322121086232701  (Mtg-2) .  367 

Well  322047086214301  (Mtg-3) .  367 

Well  322040086232501  (Mtg-4) .  368 

Well  322455086140501  (Mtg-5) .  368 

MORGAN  COUNTY 

Well  343604086574201  (Mor-3) .  368 

Well  343425086550001  (Mor-4) .  369 

PICKENS  COUNTY 

Well  332136088010701  (Pic-5) .  369 

ST.  CLAIR  COUNTY 

Well  333525086163701  (Stc-1) .  369 

TALLADEGA  COUNTY 

Well  331021086150501  (Tal-2) .  370 

TUSCALOOSA  COUNTY 

Well  331239087323601  (Tus-1) .  370 

Well  331045087342501  (Tus-4) .  370 

Well  331340087381601  (Tus-5) .  371 

WILCOX  COUNTY 

Well  315513087264501  (Wil-2) .  371 
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Figure  3. --Map  of  Alabama  showing  physiographic  regions  and 

location  of  observation  wells. 
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SURFACE-WATER  RECORDS 
WATER-QUALITY  RECORDS 
GROUND-WATER  RECORDS 


INTRODUCTION 


Water  resources  data  for  the  1975  water  year  for  Alabama-- 
including  records  of  streamflow,  stage,  or  reservoir  storage  at 
surface-water  stations;  records  of  the  chemical,  physical,  and 
biological  characteristics  of  surface  water  at  water-quality 
stations,  and  records  of  ground-water  levels  at  observation 
wells--are  published  in  this  report.  Surface-water  records 
consist  of  data  from  daily-discharge  gaging  stations,  stage  only 
stations,  reservoir  or  lake  stations,  low-flow  partial -record 
stations,  flood-hydrograph  partial -record  stations,  crest-stage 
part ial -record  stations,  and  miscellaneous  sites.  Locations  of 
gaging  stations  are  shown  on  figure  1,  and  locations  of  partial- 
record  stations  are  shown  on  figure  7.  Water-quality  records 
consist  of  data  collected  from  designated  sampling  sites  at  pre¬ 
determined  intervals,  such  as  once  monthly  or  less  frequently, 
and  at  some  sites  data  were  recorded  on  punched  paper  tape  at 
60-minute  intervals.  Records  are  included  for  cont inuous - record 
stations,  partial-record  stations,  and  miscellaneous  sites. 
Locations  of  water-quality  stations  are  shown  on  figure  2. 
Ground-water  records  consist  of  water  levels  measured  in  selected 
wells  equipped  with  a  recording  device  that  either  traced  a  con¬ 
tinuous  graph  of  the  water-level  fluctuations  or  punched  digital 
values  of  water  level  on  paper  tape  at  60-minute  intervals. 
Locations  of  the  wells  are  shown  on  figure  3.  Surface-water 
records  for  a  few  pertinent  stations  in  bordering  states  are  also 
included  in  this  report.  These  data  represent  that  part  of  the 
National  Water  Data  System  operated  by  the  U.S.  Geological 
Survey  and  cooperating  State  and  Federal  agencies  in  Alabama. 

Through  September  30,  1960,  the  records  of  discharge  and 
stage  of  streams  and  contents  and  stage  of  lakes  or  reservoirs 
were  published  in  an  annual  series  of  the  U.S.  Geological  Survey 
water-supply  papers  entitled  "Surface  Water  Supply  of  the  United 
States."  Since  1951  there  have  been  20  volumes  in  the  series; 
each  volume  covered  an  area  whose  boundaries  coincided  with 
those  of  certain  natural  drainage  areas.  The  records  in  Alabama 
are  contained  in  Parts  2  and  3  of  that  series.  In  this  report 
Part  2  is  the  Eastern  Gulf  of  Mexico  Basins  and  Part  3  is  the 
Tennessee  River  Basin. 
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Beginning  with  the  1961  water  year,  streamflow  records  and 
related  data  have  been  released  by  the  Geological  Survey  in 
annual  reports  on  a  State-boundary  basis.  Distribution  of  these 
reports  is  limited;  they  are  designed  primarily  for  interim 
records  for  1961-65  are  published  in  the  Geological  Survey  water- 
supply  paper  series  entitled,  "Surface  Water  Supply  of  the  United 
States,  1961-65,"  and  those  for  1966-70  are  published  in  a 
similar  series. 

Records  of  chemical  quality,  water  temperature,  and  sediment 
have  been  published  since  1941  in  an  annual  series  of  U.S.  Geo- 
locical  Survey  water-supply  papers  entitled  "Quality  of  Surface 
Waters  of  the  United  States."  Beginning  with  the  1964  water 
year,  water-quality  records  have  been  released  by  the  Geological 
Survey  in  annual  reports  on  a  State -boundary  basis.  These  annual 
reports  are  'for  limited  distribution  and  are  designed  primarily 
for  rapid  release  of  data  shortly  after  the  end  of  the  water 
year . 


Publication  of  ground-water  level  data  for  the  United  States 
in  water-supply  papers  was  begun  by  the  U.S.  Geological  Survey 
in  1935.  From  1935  through  1939  an  annual  water-supply  paper  was 
published  for  the  entire  nation.  Since  1940,  water-supply  papers 
have  been  published  covering  six  separate  sections  of  the  United 
States.  Water-level  data  for  Alabama  are  included  in  the  publi¬ 
cation  for  the  southeastern  states. 

Prior  to  1956  these  data  were  published  annually.  Data  for 
the  1956-58  period  were  consolidated  and  published  in  one  Water- 
Supply  Paper.  Beginning  in  1959,  the  data  were  published  once 
every  5  years  in  a  series,  which  is  complete  through  1973.  These 
records  were  on  a  calendar  year  basis.  Thus,  it  was  necessary  to 
include  all  data  collected  since  1973  in  this  report  and  to  adapt 
these  data  to  a  water-year  format.  Records  for  October,  November 
and  December  1973  have  been  published  in  WSP  2171  and  are  not 
repeated  in  this  report,  but  records  for  January  through  Septem¬ 
ber  of  the  1974  water  year  are  included. 

More  information  about  publication  of  water  -  resources  data 
is  given  under  the  heading  "Publications"  on  pages  17,  21,  and  24. 

COOPERATION 

The  U.S.  Geological  Survey  and  organizations  of  the  State  of 
Alabama  have  had  cooperative  agreements  for  the  systematic  col¬ 
lection  of  streamflow  records  since  1900. 

Cooperative  agreements  between  the  U.S.  Geological  Survey 
and  the  Geological  Survey  of  Alabama  for  collection  of  streamflow 
records  have  been  continuous  since  1935.  There  have  been  cooper¬ 
ative  agreements  for  the  collection  of  ground-water  level 
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records  since  1940,  and  for  the  collection  of  water-quality 
records  since  1962.  Organizations  that  assisted  in  collecting 
data  for  this  report  through  cooperative  agreements  with  the 
Survey  are : 

Geological  Survey  of  Alabama,  P.  E.  LaMoreaux,  State 
Geologist 

Alabama  Highway  Department,  Ray  D.  Bass,  Director 

Commission  of  Jefferson  County,  H.  A.  Snow,  Public 
Works  Director 

City  of  Mobile,  Gary  Greenough,  Mayor 

The  Corps  of  Engineers,  U.S.  Army  gave  assistance  in  the 
form  of  funds  or  services  in  operating  18  discharge  stations  and 
20  stage  stations  and  in  publishing  stage  records  for  8  stations 
which  the  National  Weather  Service  operated.  These  stage  records 
appear  in  this  report  for  the  period  1972-75. 

Under  a  cooperative  agreement  covering  the  Tennessee  River 
basin,  the  Tennessee  Valley  Authority  furnished  financial  assist¬ 
ance  for  operation  of  9  gaging  stations  and  furnished  records  of 
daily  maximum  and  minimum  water  temperature  for  3  stations. 

The  Alabama  Power  Company  (Federal  Power  Commission  licens¬ 
ee)  aided  in  collecting  records. 

DEFINITION  OF  TERMS 

Terms  related  to  streamflow,  water  quality,  and  other 
hydrologic  data,  as  used  in  this  report,  are  defined  below.  See 
also  table  for  converting  English  units  to  International  System 
of  units  (SI)  on  page 

Acre-foot  (AC-FT,  acre-ft)  is  the  quantity  of  water  re¬ 
quired  to  cover  1  acre  to  a  depth  of  1  foot  and  is  equivalent  to 
43,560  cubic  feet  or  about  326,000  gallons  or  1,233  cubic  metres. 

Aquifer  is  a  geologic  formation,  group  of  formations,  or 
part  of  a  formation  that  contains  sufficient  saturated  permeable 
material  to  yield  significant  quantities  of  water  to  wells  and 
springs . 

Bacteria  are  microscopic  unicellular  organisms,  typically 
spherical ,  rod-like,  or  spiral  and  threadlike  in  shape,  often 
clumped  into  colonies.  Some  bacteria  cause  disease,  others  per¬ 
form  an  essential  role  in  nature  in  the  recycling  of  materials; 
for  example,  by  decomposing  organic  matter  into  a  form  available 
for  reuse  by  plants. 

Total  coliform  bacteria  are  a  particular  group  of  bacteria 

that  are  used  as  indicators  of  possible  sewage  pollution. 
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They  are  characterized  as  aerobic  or  facultative  anaerobic, 
gram-negative,  nonspore  -  forming ,  rod-shaped  bacteria  which 
ferment  lactose  with  gas  formation  within  48  hours  at  35°  C. 
In  the  laboratory  these  bacteria  are  defined  as  all  the 
organisms  which  produce  colonies  with  a  golden-green  metal¬ 
lic  sheen  within  24  hours  when  incubated  at  35°  C  +_  1.0°  C 
on  M-Endo  medium  (nutrient  medium  for  bacterial  growth) . 
Their  concentrations  are  expressed  as  number  of  colonies  per 
100  ml  of  sample. 


Fecal  coliform  bacteria  are  bacteria  that  are  present  in 
the  intestine  or  feces  of  warmblooded  animals.  They  are 
often  used  as  indicators  of  the  sanitary  quality  of  the 
water.  In  the  laboratory  they  are  defined  as  all  organisms 
which  produce  blue  colonies  within  24  hours  when  incubated 
at  44.5°  C  +_  0.2°  C  on  M-FC  medium  (nutrient  medium  for 
bacterial  growth).  Their  concentrations  are  expressed  as 
number  of  colonies  per  100  ml  of  sample. 


Fecal  streptococcal  bacteria  are  bacteria  found  also  in 
the  intestine  of  warmblooded  animals.  Their  presence  in 
water  is  considered  to  verify  fecal  pollution.  They  are 
characterized  as  gram-positive,  cocci  bacteria  which  are 
capable  of  growth  in  brain-heart  infusion  broth.  In  the 
laboratory  they  are  defined  as  all  the  organisms  which 
produce  red  or  pink  colonies  within  48  hours  at  35°  C  +_ 

1.0°  C  on  M- ent errococcus  medium  (nutrient  medium  for  bacte¬ 
rial  growth) .  Their  concentrations  are  expressed  as  number 
of  colonies  per  100  ml  of  sample. 

Biochemical  oxygen  demand  (BOD)  is  a  measure  of  the  quantity 
of  dissolved  oxygen,  in  milligrams  per  litre,  used  for  the  decom¬ 
position  of  organic  matter  by  microorganisms,  such  as  bacteria. 

Biomass  is  the  amount  of  living  matter  present  at  any  given 
time,  expressed  as  the  weight  per  unit  area  or  volume  of  habitat. 


Ash  weight  is  the  weight 
after  the  residue  from  the 
ashed  in  a  muffle  furnace 
1  hour.  The  ash  weight  va 
plankton  are  expressed  in 
periphyton  and  benthic  org 
metre) . 
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Dry  weight  refers  to  the  weight  of  residue  present  after 
drying  in  an  oven  at  60°  C  for  zooplankton  and  105°  C  for 
periphyton,  until  the  weight  remains  unchanged.  This  weight 
represents  the  total  organic  matter,  ash  and  sediment,  in 
the  sample.  Dry  weight  values  are  expressed  in  the  same 
units  as  ash  weight. 
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Cf s -day  is  the  volume  of  water  represented  by  a  flow  of 
1  cubic  foot  per  second  for  24  hours.  It  is  equivalent  to  86,400 
cubic  feet,  approximately  1.9835  acre-feet,  or  about  646,000 
gallons  or  2,445  cubic  metres.  It  represents  a  runoff  of  approx¬ 
imately  0.0372  inch  from  1  square  mile  or  0.3468  millimetre  from 
1  square  kilometre. 

Chemical  oxygen  demand  (COD)  indicates  the  quantity  of 
oxidizable  compounds  in  water  and  varies  with  water  composi¬ 
tion^),  temperature,  period  of  contact,  and  other  factors. 

Chlorophyll  refers  to  the  green  pigments  of  plants.  Chloro¬ 
phyll  a  and  b  are  the  two  most  common  green  pigments  in  plants. 

Contents  is  the  volume  of  water  in  a  reservoir,  lake,  stream 
or  aquifer.  Contents  herein  is  that  of  a  reservoir  or  lake  and 
unless  otherwise  indicated,  is  computed  on  the  basis  of  a  level 
pool  and  does  not  include  bank  storage. 


Control  designates  a  feature  downstream  from  the  gage  that 
determines  the  stage-discharge  relation  at  the  gage.  This 
feature  may  be  a  natural  constriction  of  the  channel,  an  artifi¬ 
cial  structure,*  or  a  uniform  cross  section  over  a  long  reach  of 
the  channel. 

Cubic  feet  per  second  per  square  mile  (CFSM) 
number  of  cubic  feet  of  water  flowing  per  second 
mile  of  area  drained,  assuming  that  the  runoff  is 
uniformly  in  time  and  area. 

Cubic  foot  per  second  (CFS,  cfs)  is  the  rate  of  discharge 
representing  a  volume  of  1  cubic  foot  passing  a  given  point 
during  1  second  and  is  equivalent  to  approximately  7.48  gallons 
per  second  or  448.8  gallons  per  minute  or  0.02832  cubic  metres 
per  second. 

Discharge  is  the  volume  of  water  (or  more  broadly,  total 
fluids),  that  passes  a  given  point  within  a  given  period  of  time. 

Mean  discharge  is  the  arithmetic  average  of  individial 

daily  mean  discharges  during  a  specific  period. 
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Drainage  area  of  a  stream  at  a  specified  location  i 
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Gage  height  (G.H.)  is  the  water- surface  elevation  referred 
to  some  arbitrary  gage  datum.  Gage  height  is  often  used  inter¬ 
changeably  with  the  general  term  "stage,"  although  gage  height  is 
more  appropriate  when  used  with  a  reading  on  a  gage. 


Gaging  station  is  a  particular  site  on  a  stream,  canal, 
lake,  or  reservoir  where  systematic  observations  of  gage  height 
or  discharge  are  obtained.  When  used  in  connection  with  a  dis¬ 
charge  record,  the  term  is  applied  only  to  those  gaging  stations 
where  a  continuous  record  of  discharge  is  computed. 


Hardness  of  water 
is  commonly  recognized 
to  produce  lather.  It 
line  earths  (principal 
as  equivalent  calcium 


is  a  phys ical - chemical  characteristic  that 
by  the  increased  quantity  of  soap  required 
is  attributable  to  the  presence  of  alka- 
ly  calcium  and  magnesium)  and  is  expressed 
carbonate  (CaC03). 


Land  surface  datum  (lsd)  is  a  precise  datum  plane  that  is 
approximately  at  land  surface  at  each  ground-water  observation 
well. 


Measuring  point  (MP)  is  a  permanent  point  from  which  the 
distance  to  the  water  surface  is  measured  to  obtain  the  water 
level . 


Micrograms  per  litre  (UG/L,  pg/1) 
concentration  of  chemical  constituents 
(micrograms)  of  solute  per  unit  volume 
thousand  micrograms  per  litre  is  equiva 
litre. 


is  a  unit  expressing  the 
in  solution  as  the  weight 
(litre)  of  water.  One 
lent  to  one  milligram  per 


Milligrams  per  litre  (MG/L,  mg/1)  is  a  unit  for  expressing 
the  concentration  of  chemical  constituents  in  solution.  Milli¬ 
grams  per  litre  represents  the  weight  of  solute  per  unit  volume 
of  water.  Milligrams  or  micrograms  per  litre  may  be  converted  to 
mil 1 iequivalents  (one  thousandth  of  a  gram- equivalent  weight  of  a 
constituent)  per  litre  by  multiplying  by  the  factors  in  table  1, 
page  7.  Concentration  of  suspended  sediment  also  is  expressed  in 
mg/1,  and  is  based  on  the  weight  of  sediment  per  litre  of  water- 
sediment  mixture. 

Observation  well  is  a  well  tapping  a  representative  aquifer 
for  a  selected  area  for  the  purpose  of  obtaining  records  of 
water-level  fluctuations  and(or)  ground-water  quality  changes. 

Organism  is  any  living  entity,  such  as  an  insect,  phyto¬ 
plankton,  or  zooplankton. 

Cells/volume  refers  to  the  number  of  cells  of  any 
organism  which  is  counted  by  using  a  microscope  and  grid 
or  counting  cell.  Many  planktonic  organisms  are  multicelled 
and  are  counted  according  to  the  number  of  contained  cells 
per  sample  volume,  usually  millilitres  (ml)  or  litres  (1). 
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Par t ial - record  station  is  a  particular  site  where  limited 
streamflow  or  water-quality  data  are  collected  systematically 
over  a  period  of  years  for  use  in  hydrologic  analyses. 

Particle  size  is  the  diameter,  in  millimetres  (mm),  of 
suspended  sediment  or  bed  material  determined  by  either  sieve  or 
sedimentation  methods.  Sedimentation  methods  (pipet,  bottom- 
withdrawal  tube,  visual - accumulat ion  tube)  determine  fall  diam¬ 
eter  of  particles  in  either  distilled  water  (chemically  dis¬ 
persed)  or  in  native  water  (the  river  water  at  the  time  and  point 
of  sampling ) . 

Par t icle - s i ze  classification  used  in  this  report  agrees  with 


recommendations 

made  by  the 

American  Geophysical  Union  Sub- 

committee  on  Sediment  Terminology.  The  classification  is  as 

follows : 

Class  if icat i on 

Size 

(mm)  Method  of  analysis 

Clay . 

0.00024 

- 

0.004  Sedimentation. 

Silt . 

.  004 

- 

.062  Sedimentation. 

Sand . 

.  062 

- 

2.0  Sedimentation  or  sieve. 

Gravel . 

2.0 

- 

64.0  Sieve . 

The  particle-si 

ze  distributi 

on 

given  in  this  report 

is  not  neces- 

sar i ly  represen 

tative  of  all 

pa 

rticles  in  transport 

in  the 

stream.  Most  o 

f  the  organic 

material  is  removed  and 

the  sample 

is  subjected  to 

mechanical  and 

chemical  dispersion  b 

ef  ore 

analysis  in  dis 

tilled  water. 

Chemical  dispersion  is 

not  used  for 

native-water  an 

alysis . 

Table  1 .  -  -  Facto 

rs  for  conversion  of  chemical  constit 

uents  in 

milligrams  o 

r  micrograms 

per 

litre  to  milliequiva 

lent  s 

per  litre 

Multi- 

Multi- 

Ion 

ply  by 

Ion 

ply  by 

Aluminum  (Al+3)* . 

.  0.11119 

Iodide  (I"1) . 

0.00788 

Ammonia  as  NH4+1. .  .  . 

.  .05544 

Iron  (Fe+3)* . 

.05372 

Barium  (Ba+2) . .  . 

.01456 

Lead  (Pb+2)* . . 

.00965 

Bicarbonate  (HCO3"1)  . 

. 01639 

Lithium  (Li +1)* . 

.14411 

Bromide  (Br_1) . 

. 01251 

Magnesium  (Mg+2) . 

.08226 

Calcium  (Ca+2)  . 

. 04990 

Manganese  (Mn+2)* . 

.03640 

Carbonate  (C03“2)  . .  .  . 

. 03333 

Nickel  (Ni+2)* . 

.03406 

Chloride  (CP1) . 

. 02821 

Nitrate  (NOj"1) . 

.01613 

Chromium  (Cr+6)* . 

. 11539 

Nitrite  (NOf1) . 

.02174 

Cobalt  (Co+2)* . 

. 03394 

Phosphate  (P04“3) . 

.03159 

Copper  (Cu+2)* . 

. 03148 

Potassium  (K  +  1) . 

.02557 

Cyanide  (CN”1) . . . 

. 03844 

Sodium  (Na+1) . 

.04350 

Fluoride  (F”1) . 

. 05264 

Strontium  (Sr  +  2)* . 

.02283 

Hydrogen  (H  +  1) . ,  . 

. 99209 

Sulfate  (S04“2) . 

.02082 

Hydroxide  (OH-1) . 

. 05880 

Zinc  (Zn+2)* . 

,03060 

*  Constituent  reported  in  micrograms  per  litre;  multiply  by  factor  and  divide  results  by  1,000. 
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Percent  composition  is  a 
particular  part  of  a  sample  or 
population,  in  terms  of  types, 


unit  for  expressing  the  ratio  of 
population  to  the  total  sample 
numbers,  weight,  or  volume. 


a 

or 


Plankton  is  the  community  of  suspended,  floating,  or  weakly 
swimming  organisms  that  live  in  the  open  water  of  lakes  and 
rivers . 


Phytoplankton  is  the  plant  part  of  the  plankton.  They  are 
usually  microscopic  and  their  movement  is  subject  to  the 
water  currents.  Phytoplankton  growth  is  dependent  upon 
solar  radiation  and  nutrient  substances.  Because  they  are 
able  to  incorporate  as  well  as  release  materials  to  the 
surrounding  water,  the  phytoplankton  have  a  profound  effect 
upon  the  quality  of  the  water.  They  are  the  primary  food 
producers  in  the  aquatic  environment,  and  are  commonly  known 
as  algae. 

Runoff  in  inches  (IN,  in)  shows  the  depth  to  which  the 
drainage  area  would  be  covered  if  all  the  runoff  for  a  given  time 
period  were  uniformly  distributed  on  it. 


Sediment  is  solid  material  that  originates  mostly  from  dis¬ 
integrated  rocks  and  is  transported  by,  suspended  in,  or  depos¬ 
ited  from  water;  it  includes  chemical  and  biochemical  precipi¬ 
tates  and  decomposed  organic  material  such  as  humus.  The 
quantity,  characteristics,  and  cause  of  the  occurrence  of 
sediment  in  streams  are  influenced  by  environmental  factors. 

Some  major  factors  are  degree  of  slope,  length  of  slope,  soil 
characteristics,  land  usage,  and  quantity  and  intensity  of 
precipitation. 


Suspended  sediment  is  the  sediment  that  at  any  given  time 
is  maintained  in  suspension  by  the  upward  components  of 
turbulent  currents  or  that  exists  in  suspension  as  a 
colloid. 


Suspended- sediment  discharge  is  the  rate  at  which  dry 
weight  of  sediment  passes  a  section  of  a  stream  or  is  the 
quantity  of  sediment,  as  measured  by  dry  weight,  or  by 
volume,  that  is  discharged  in  a  given  time.  It  is  computed 
by  multiplying  discharge  times  mg/1  times  0.0027. 

Suspended- sediment  concentration  is  the  veloc ity - we ight ed 
concentration  of  suspended  sediment  in  the  sampled  zone 
(from  the  water  surface  to  a  point  approximately  0.3  ft 
above  the  bed)  expressed  as  milligrams  of  dry  sediment  per 
litre  of  water- sediment  mixture  (mg/1). 


Sodium -adsorption-ratio  (SAR)  is  the  expression  of  relative 
Activity  of  sodium  ions  in  exchange  reactions  with  soil  and  is  an 
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index  o 

f  so 

dium  or 
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to  the  soil. 

Wat 
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range 

in 
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to 
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for  i 
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lly 
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So 
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ance  deri 

ved  from 
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atmo 

splr 
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ion , 

soil , 
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ks  that  i 

s  dissolved 

in  wa 

ter 

• 

Sp 

ecif 
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e  is  a  me 

asure  of 

the 

abil 

ity 

of  a 

water 

to  conduct  an  electrical  current  and  is  expressed  in  micromhos 
per  centimeter  at  25°  C.  Because  the  specific  conductance  is 
related  to  the  number  and  specific  chemical  types  of  ions  in 
solution,  it  can  be  used  for  approximating  the  dissolved-solids 
content  in  the  water.  Commonly,  the  amount  of  dissolved  solids 
(in  milligrams  per  litre)  is  about  65  percent  of  the  specific 
conductance  (in  micromhos  per  cm  at  25°  C)  .  This  relation  is  not 
constant  from  stream  to  stream  or  from  well  to  well,  and  it  may 
even  vary  in  the  same  source  with  changes  in  the  composition  of 
the  water. 

Stage -discharge  relation  is  the  relation  between  gage  height 
and  the  volume  of  water  per  unit  of  time,  flowing  in  a  channel. 

Thermograph  is  a  thermometer  that  continuously  and  automat¬ 
ically  records,  on  a  chart,  the  water  temperature  of  a  stream. 
"Temperature  recorder"  is  the  term  used  to  indicate  the  presence 
of  a  thermograph  or  a  digital  mechanism  that  automatically 
records  water  temperatures  on  paper  tape. 

Tons  per  day  is  the  quantity  of  a  substance  in  solution  or 
suspension  that  passes  a  stream  section  during  a  24-hour  day. 

WRD  is  used  as  an  abbreviation  for  "Water  -  Resources  Data"  in 
the  summary  REVISIONS  paragraph  to  refer  to  previously  published 
State  annual  basic-data  reports. 

WSP  is  used  as  an  abbreviation  for  "Water-Supply  Paper"  in 
references  to  previously  published  reports. 

SPECIAL  NETWORKS  AND  PROGRAMS 

Hydrologic  bench-mark  station  is  one  that  provides  hydro- 
logic  data  for  a  basin  in  which  the  hydrologic  regimen  will 
likely  be  governed  solely  by  natural  conditions.  Data  collected 
at  a  bench-mark  station  may  be  used  to  separate  effects  of 
natural  from  manmade  changes  in  other  basins  which  have  been 
developed  and  in  which  the  physiography,  climate,  and  geology  are 
similar  to  those  in  the  undeveloped  bench-mark  basin. 

National  stream-quality  accounting  network  is  an  accounting 
network  designed  by  the  U.S.  Geological  Survey  to  meet  many  of 
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account 
porat ed 
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Office 
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changes 


ormation  demands  of  agencies  or  groups  involved  in  nation- 
egional  water-quality  planning  and  management.  Both 
ing  and  broad-scale  monitoring  objectives  have  been  incor- 
in  the  network  design.  Areal  configuration  of  the  net- 
based  on  river-basin  accounting  units  designated  by  the 
of  Water  Data  Coordination  in  consultation  with  the  Water 
es  Council.  Primary  objectives  of  the  network  are  (1)  to 
areal  variability  of  water-quality  conditions  nationwide 
ar-by-year  basis  and  (2)  to  detect  and  assess  long-term 
in  stream  quality. 


Pesticide  program  is  a  network  of  regularly  sampled  water- 
quality  stations  where  additional  monthly  samples  are  collected 
to  determine  the  concentration  and  distribution  of  pesticides  in 
streams  whose  waters  are  used  for  irrigation  or  in  streams  in 
areas  where’  potential  contamination  could  result  from  the  appli¬ 
cation  of  the  commonly  used  insecticides  and  herbicides. 


Pesticides  are  chemical  compounds  used  to  control  the  growth 
of  undesirable  plants  and  animals.  Major  categories  of  pesti¬ 
cides  includes  insecticides,  miticides,  fungicides,  herbicides, 
and  rodent ic ides .  Since  the  first  application  of  DDT  as  an 
insecticide  in  the  early  1930's,  there  have  been  almost  60,000 
pesticide  formulations  registered,  each  containing  at  least  one 
of  the  approximately  800  different  basic  pesticide  compounds. 

The  United  States  annually  produces  about  1  billion  pounds  of 
these  compounds.  Although  efforts  are  being  made  to  substitute 
many  of  the  chlorinated  hydrocarbon  pesticides  with  more 
specific,  fast-acting,  and  easily  degradable  compounds,  chlo¬ 
rinated  hydrocarbon  pesticides  are  still  commonly  used  in  many 
areas  of  the  country. 

Radiochemical  program  is  a  network  of  regularly  sampled 
water  quality  stations  where  additional  samples  are  collected 
monthly  or  twice  a  year  (at  high  and  low  flow)  to  be  analyzed  for 
radioisotopes.  The  streams  that  are  sampled  represent  major 
drainage  basins  in  the  conterminous  United  States. 


Radioisotopes  are  isotope  forms  of  an  element  that  exhibit 
radioactivity.  Isotopes  are  varieties  of  a  chemical  element  that 
differ  in  atomic  weight,  but  are  very  nearly  alike  in  chemical 
properties.  The  difference  arises  because  the  atoms  of  the 
isotopic  forms  of  an  element  differ  in  the  number  of  neutrons  in 
the  nucleus.  For  example:  Ordinary  chlorine  is  a  mixture  of 
isotopes  having  atomic  weights  35  and  37,  with  the  natural  mix¬ 
ture  having  atomic  weight  about  35.453.  Many  of  the  elements 
similarly  exist  as  mixtures  of  isotopes,  and  a  great  many  new 
isotopes  have  been  produced  in  the  operation  of  nuclear  devices 
such  as  the  cyclotron  (Rose,  1966).  There  are  275  isotopes  of 
the  81  stable  elements  in  addition  to  over  800  radioactive 
isotopes . 
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A  picocurie  (PC,  pCi)  is  one  trillionth  (1  x  10  )  of  the 

amount  of  radioactivity  represented  by  a  curie  (Ci) .  A  curie  is 
the  amount  of  radioactivity  that  yields  3.7  x  lO^O  radioactive 
disintegrations  per  second.  A  picocurie  yields  2.22  dpm  (dis¬ 
integrations  per  minute). 

DOWNSTREAM  ORDER  AND  STATION  NUMBERS 


Stations  are  listed  in  a  downs 
main  stream,  and  stations  on  tribut 
stations  on  the  main  stream  in  the 
taries  enter  the  main  stream.  Stat 
above  all  mainstream  stations  are  1 
stream  station.  Stations  on  tribut 
listed  in  a  similar  manner.  In  the 
water -qual ity  stations  in  the  front 
tributaries  is  indicated  by  indenti 
ing  one  rank. 


tream  direction  along  the 
aries  are  listed  between 
order  in  which  those  tribu- 
ions  on  tributaries  entering 
isted  before  the  first  main- 
aries  to  tributaries  are 
lists  of  gaging  stations  and 
of  this  report  the  rank  of 
on,  each  indention  represent- 


As  an  added  means  of  identification,  each  gaging  station, 
part ial - record  station,  and  water -qual ity  station  has  been 
assigned  a  station  number.  These  are  in  the  same  downstream 
order  used  in  this  report.  In  assigning  station  numbers,  no 
distinction  is  made  between  part ial - record  stations  and  gaging 
stations;  therefore,  the  station  number  for  a  part ial - record 
station  indicates  downstream  order  position  in  the  list  made  up 
of  both  types  of  stations.  Gaps  are  left  in  the  series  of 
numbers  to  allow  for  new  stations  that  may  be  established;  hence, 
the  numbers  are  not  consecutive.  The  complete  8-digit  number  for 
each  station,  such  as  02371500,  which  appears  just  to  the  left  of 
the  station  name  includes  the  2-digit  part  number  "02"  plus  the 
6-digit  downstream  order  number  "371500."  In  this  report,  the 
records  are  listed  in  downstream  order  by  parts.  The  part  number 
refers  to  an  area  whose  boundaries  coincide  with  certain  natural 
drainage  lines.  Records  in  this  report  are  in  Part  2  (Eastern 
Gulf  of  Mexico  basin)  and  Part  3  (Ohio  River  basin).  All  records 
for  a  drainage  basin  encompassing  more  than  one  state  can  be 
arranged  in  downstream  order  by  assembling  pages  from  the  various 
state  reports  by  station  number  to  include  all  records  in  the 
basin . 
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NUMBERING  SYSTEM  FOR  WELLS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 

Miscellaneous  downstream  order  station  numbers  are  not 
assigned  to  wells  and  miscellaneous  sites  where  only  random 
water - qual ity  samples  or  discharge  measurements  are  taken. 

The  well  and  miscellaneous  site  numbering  system  of  the 
U.S.  Geological  Survey  is  based  on  the  grid  system  of  latitude 
and  longitude.  The  system  provides  the  geographic  location  of 
the  well  or  miscellaneous  site  and  a  unique  number  for  each  well. 
The  number  consists  of  15  digits.  The  first  6  digits  denote  the 
degrees,  minutes,  and  seconds  of  latitude,  the  next  7  digits 
denote  degrees,  minutes,  and  seconds  of  longitude,  and  the  last 
2  digits  is  a  sequential  number  for  wells  within  a  1-second  grid. 
In  the  event  that  the  latitude- longitude  coordinates  for  a  well 
and  a  miscellaneous  site  are  the  same,  assign  sequential  numbers 
”01,”  ”02,”  etc.  as  one  would  for  wells.  See  figure  4  below. 


Figure  4. --System  for  numbering  wells  and  miscellaneous  sites 

(latitude  and  longitude). 

A  local  well -number ing  system  used  in  Alabama  for  wells 
equipped  with  continuous  water-stage  recorders  utilizes  county 
name  abbreviations  followed  by  serial  numbers.  For  example, 

Bib-1  is  well  1  in  Bibb  County. 

EXPLANATION  OF  SURFACE-WATER  DATA 
Collection  and  Computation  of  Data 

The  base  data  collected  at  gaging  stations  consists  of 
records  of  stage  and  measurements  of  discharge  of  streams  or 
canals,  and  stage,  surface  area,  and  contents  of  lakes  or  reser¬ 
voirs.  In  addition,  observations  of  factors  affecting  the  stage- 
discharge  relation  or  the  stage-capacity  relation,  weather 
records,  and  other  information  are  used  to  supplement  base  data 
in  computing  the  daily  flow  or  volume  of  water  in  storage. 
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Records  of  stage  are  obtained  from  a  water-stage  recorder  that 
gives  a  continuous  graph  of  the  fluctuations  (for  digital  record¬ 
ers,  a  tape  punched  at  5-,  15- ,  30- ,  or  60-minute  intervals)  or 
from  direct  readings  on  a  nonrecording  gage.  Measurements  of 
discharge  are  made  with  a  current  meter,  using  the  general  meth¬ 
ods  adopted  by  the  Geological  Survey  on  the  basis  of  experience 
in  Stream  gaging  since  1888.  These  methods  are  described  in 
standard  textbooks  on  the  measurement  of  stream  discharge,  in 
Water-Supply  Paper  888,  and  in  the  U.S.  Geological  Survey  Tech¬ 
niques  of  Water  Resources  Investigations,  Book  3,  Chapter  A6 . 

(See  also  SELECTED  REFERENCES.)  Surface  areas  of  lakes  or  reser¬ 
voirs  are  determined  from  instrument  surveys  using  standard 
methods.  The  configuration  of  the  reservoir  bottoms  are  mapped 
by  sounding  at  many  points. 

For  stream- gaging  stations,  rating  tables  giving  the  dis¬ 
charge  for  any  stage  are  prepared  from  stage  -  discharge  relation 
curves  based  on  periodic  measurements  of  stage  and  discharge. 

If  extensions  to  the  stage-discharge  curves  are  necessary  to 
express  discharge  greater  or  less  than  that  measured,  they  are 
made  on  the  basis  of  indirect  measurements  of  peak  discharge 
(such  as  slope-area  or  contracted  -  opening  measurements  or  compu¬ 
tation  of  flow  over  dams  or  weirs),  velocity-area  studies,  and 
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If  the  st age  -  capacity  curve  is  subject  to  changes  because  of 
depositions  of  sediment  in  the  reservoir,  periodic  resurveys  of 
the  reservoir  are  necessary  to  prepare  new  stage -capacity  curves. 
During  the  period  between  reservoir  surveys,  the  computed  con¬ 
tents  may  be  increasingly  in  error  due  to  the  gradual  accumula¬ 
tion  of  sediment. 


For  some  gaging  stations  there  are  periods  when  no  gage- 
height  record  is  obtained  or  the  recorded  gage  height  is  so 
faulty  that  it  cannot  be  used  to  compute  daily  discharge  or  con¬ 
tents.  This  happens  when  the  recorder  stops  or  otherwise  fails 
to  operate  properly,  intakes  are  plugged,  the  float  is  frozen  in 
the  well,  or  for  various  other  reasons.  For  such  periods  the 
daily  discharges  are  estimated  on  the  basis  of  recorded  range  in 
stage,  adjoining  good  record,  discharge  measurements,  weather 
records,  and  comparison  with  other  station  records  from  the  same 
or  nearby  basins.  Likewise  daily  contents  may  be  estimated  on 
the  basis  of  operator’s  log,  adjoining  good  record,  inflow- 
outflow  studies,  and  other  information. 
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The  description  of  the  gaging  station  gives  the  location, 
drainage  area,  period  of  record,  type  and  history  of  gages, 
average  discharge,  extremes  of  discharge  or  contents,  and  general 
remarks.  The  location  of  the  gaging  station  and  the  drainage 
area  are  obtained  from  the  most  accurate  maps  available.  River 
mileage,  given  under  "LOCATION”  for  some  stations,  is  that  re¬ 
ported  and  used  by  the  Corps  of  Engineers  or  other  agencies. 
Periods  for  which  there  are  published  records  for  the  present 
station  or  for  stations  generally  equivalent  to  the  present  one 
are  given  under  "PERIOD  OF  RECORD."  The  type  of  gage  currently 
in  use,  the  datum  of  the  present  gage  above  mean  sea  level,  and 
a  condensed  history  of  the  types,  locations,  and  datums  of 
previous  gages  used  during  the  period  of  record  are  given  under 
"GAGE.”  In  references  to  datum  of  gage,  the  phrase  "mean  sea 
level"  denotes  "Sea  Level  Datum  of  1929"  as  used  by  the  Topo¬ 
graphic  Division  of  the  Geological  Survey,  unless  otherwise 
qualified.  The  average  discharge  for  the  number  of  years  indi¬ 
cated  is  given  under  "AVERAGE  DISCHARGE";  it  is  not  given  for 
stations  having  fewer  than  5  complete  years  of  record  or  for 
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stations  where  changes  in  water 
record  cause  the  figure  to  have 
discharge  (or  contents)  and  the 
discharge  if  there  is  little  or 
contents) ,  and  the  minimum  gage 


development  during  the  period  of 
little  significance.  The  maximum 
maximum  gage  height,  the  minimum 
no  regulation  (or  the  minimum 
height  if  it  is  significant  are 
given  under  "EXTREMES."  The  minimum  daily  discharge  is  given  if 
there  is  extensive  regulation  (also  the  minimum  discharge  and 
gage  height  if  they  are  abnormally  low).  In  the  first  paragraph 
headed  "Current  year:"  the  data  given  are  for  the  complete  cur¬ 
rent  year  unless  otherwise  specified.  In  the  second  paragraph 
under  "EXTREMES"  headed  "Period  of  record:"  the  data  given  are 
for  the  period  of  record  given  in  the  PERIOD  OF  RECORD  paragraph. 
Reliable  information  concerning  major  floods  that  occurred  out¬ 
side  the  period  of  record  is  given  in  the  third  or  last  paragraph 
under  "EXTREMES."  Unless  otherwise  qualified,  the  maximum  dis¬ 
charge  (or  contents)  corresponds  to  the  crest  stage  obtained  by 
use  of  a  water-stage  recorder  (graphic  or  digital),  a  crest-stage 
gage,  or  a  nonrecording  gage  read  at  the  time  of  the  crest.  If 
the  maximum  gage  height  did  not  occur  at  the  same  time  as  the 
maximum  discharge  or  contents,  it  is  given  separately.  Informa¬ 
tion  pertaining  to  the  accuracy  of  the  discharge  records  and  to 
conditions  that  affect  the  natural  flow  at  the  gaging  station 
is  given  under  "REMARKS." 


Previously  published  records  for  some  stations  have  been 
found  to  be  in  error  on  the  basis  of  data  or  information  later 
obtained.  Revisions  of  such  records  are  usually  published  along 
with  current  records  in  one  of  the  annual  or  compilation  reports. 
In  order  to  make  it  easier  to  find  such  revised  records,  a  para¬ 
graph  headed  "REVISIONS  (WATER  YEARS)"  has  been  added  to  the 
description  of  all  stations  for  which  revised  records  have  been 
published.  Listed  therein  are  all  the  reports  in  which  revisions 
have  been  published,  each  followed  by  the  water  years  for  which 
figures  are  revised  in  that  report.  In  listing  the  water  years, 
only  one  number  is  given;  for  instance,  1933  stands  for  the  water 
year  October  1,  1932,  to  September  30,  1933.  If  no  daily,  month¬ 
ly,  or  annual  figures  of  discharge  were  revised,  that  fact  is 
brought  out  by  notations  after  the  year  dates  as  follows:  ” (M) ” 
means  that  only  the  instantaneous  maximum  discharge  was  revised; 
"(m)"  that  only  the  instantaneous  minimum  was  revised;  and  "(P)" 
that  only  peak  discharges  were  revised.  If  the  drainage  area  has 
been  revised,  the  report  in  which  the  revised  figure  was  first 
published  is  given.  It  should  be  noted  that  for  all  stations  for 
which  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and  runoff  in  inches 
are  published,  a  revision  of  the  drainage  area  necessitates  cor¬ 
responding  revision  of  all  figures  based  on  the  drainage  area. 
Revised  figures  of  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and  run¬ 
off  in  inches  resulting  from  a  revision  of  the  drainage  area  only 
are  usually  not  published  in  the  annual  series  of  reports. 


The  daily  table  for  stream- gag ing  stations  gives  the  mean 
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discharge  for  each  day  and  is  followed  by  monthly  and  yearly 
summaries.  In  the  monthly  summary  below  the  daily  table,  the 
line  headed  ’’TOTAL"  gives  the  sum  of  the  daily  figures.  The  line 
headed  "MEAN"  gives  the  average  flow  in  cubic  feet  per  second 
during  the  month.  The  lines  headed  "MAX"  and  "MIN"  give  the 
maximum  and  minimum  daily  discharges,  respectively,  for  the 
month.  Discharges  for  the  month  also  may  be  expressed  in  cubic 
feet  per  second  per  square  mile  (line  headed  "CFSM") ,  or  in 
inches  (line  headed  "IN"),  or  in  acre-feet  (line  headed  "AC-FT"). 
Figures  for  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and  runoff  in 
inches  are  omitted  if  there  is  extensive  regulation  or  diversion, 
or  if  the  drainage  area  includes  large  noncontributing  areas. 

In  the  yearly  summary  below  the  monthly  summary,  the  figures 
of  maximum  are  the  maximum  daily  discharges  for  the  calendar  and 
water  years;  likewise,  the  minimums  in  this  summary  are  the  mini¬ 
mum  daily  discharges. 

Footnotes  to  the  table  of  daily  discharges  are  introduced 
by  the  word  "NOTE."  Footnotes  are  used  to  indicate  periods  for 
which  the  discharge  is  computed  or  estimated  by  special  methods 
because  of  no  gage-height  record,  backwater  from  various  sources, 
or  other  unusual  conditions.  Periods  of  no  gage-height  record 
are  indicated  if  the  period  is  continuous  for  a  month  or  more  or 
includes  the  maximum  discharge  for  the  year.  Periods  of  back¬ 
water  from  an  unusual  source,  of  indefinite  stage -discharge  rela¬ 
tion,  or  of  any  other  unusual  condition  at  the  gage  site  are 
indicated  only  if  they  are  a  month  or  more  in  length  and  the 
accuracy  of  the  records  is  affected.  The  methods  used  in  com¬ 
puting  discharge  for  various  unusual  conditions  have  been  ex¬ 
plained  in  preceding  paragraphs. 

For  reservoir  stations  the  monthly  summary  gives  the 
elevation  (in  feet)  and  contents  (in  acre-ft  or  cfs-days)  at  the 
end  of  the  month  and  the  change  in  contents  during  the  month. 

The  yearly  summary  gives  the  change  in  contents  for  the  calendar 
year  and  for  the  water  year. 

Peak  discharges  and  their  times  of  occurrence  and  corres¬ 
ponding  gage  heights  for  many  stations  are  listed  below  the 
yearly  summary.  All  independent  peaks  above  the  selected  base 
are  given.  The  base  discharge,  which  is  given  in  parentheses,  is 
selected  so  that  an  average  of  about  three  peaks  a  year  can  be 
presented.  Peak  discharges  are  not  published  for  any  canals, 
ditches,  drains,  or  for  any  stream  for  which  the  peaks  are  sub¬ 
ject  to  substantial  control  by  man.  Time  of  day  is  expressed  in 
24-hour  local  standard  time;  for  example,  12:30  a.m.  is  0030  and 
1:30  p.m.  is  1330. 

Data  collected  at  part ial - record  stations  and  miscellaneous 
sites  are  given  in  four  tables  following  the  surface-water  gaging 
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station  records  in  this  report.  The  first  is  a  table  of  dis¬ 
charge  measurements  made  at  low-flow  part ial -record  stations, 
second  is  gage  height  and  discharge  at  selected  times  for  major 
flood  peaks  at  flood  hydrograph  part ial - record  stations,  third 
a  table  of  annual  maximum  stage  and  discharge  at  crest-stage 
part ial -record  stations,  and  fourth  is  a  table  of  discharge 
measurements  made  at  miscellaneous  sites. 


is 


Accuracy  of  Data 


The  accuracy  of  discharge  data  depends  primarily  on  (1)  the 
stability  of  the  stage  -  discharge  relation  or,  if  the  control  is 
unstable,  the  frequency  of  discharge  measurements,  and  (2)  the 
accuracy  of  observations  of  stage,  measurements  of  discharge,  and 
interpretation  of  records. 


The  station  description  under  "REMARKS”  states  the  degree  of 
accuracy  of  the  records.  "Excellent”  means  that  about  95  percent 
of  the  daily  discharges  is  within  5  percent;  "good”  within  10 
percent;  and  "fair”  within  15  percent.  "Poor”  means  that  daily 
discharges  have  less  than  "fair”  accuracy. 
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Discharge  at  many  stations,  as  indicated  by  the  monthly 
mean,  may  not  reflect  natural  runoff  due  to  the  effects  of 
diversion,  consumptive  use,  regulation,  evaporation,  or  other 
factors.  For  such  stations,  discharge  in  cubic  feet  per  second 
per  square  mile  and  runoff  in  inches  are  not  published  unless 
satisfactory  adjustments  can  be  made  for  such  effects.  Evapora¬ 
tion  from  a  reservoir  is  not  included  in  the  adjustments  for 
changes  in  reservoir  contents,  unless  it  is  so  stated.  Even  at 
those  stations  where  adjustments  are  made,  large  errors  in  com¬ 
puted  runoff  may  occur  if  adjustments  or  unadjusted  losses 
(consumptive  use,  evaporation,  seepage,  etc.)  are  large  in  com¬ 
parison  with  the  observed' discharge . 

Publications 

Each  volume  of  the  196D  series  of  U.S.  Geological  Survey 
water-supply  papers  entitled  "Surface  Water  Supply  of  the  United 
States”  contains  a  listing  of  the  numbers  of  all  water-supply 
papers  in  which  records  of  surface-water  data  were  published  for 
the  area  covered  by  the  individual  volumes.  Each  volume  also 
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contains  a  list  of  water-supply  papers  that  give  detailed  infor¬ 
mation  on  major  floods  for  the  area.  Records  for  stations  in 
Alabama  for  the  period  October  1960  to  September  1965  are  in 
Water-Supply  Papers  1906  and  1910,  and  records  for  the  period 
October  1965  to  September  1970  are  in  Water-Supply  Papers  2106 
and  2110. 

Records  through  September  1950  for  the  area  covered  by  this 
report  have  been  compiled  and  published  in  Water-Supply  Papers 
1302  and  1304.  Records  for  October  1950  to  September  1960  have 
been  compiled  and  published  in  Water-Supply  Papers  1724  and  1726. 
These  reports  contain  summaries  of  monthly  and  annual  discharge 
and  month-end  storage  for  all  previously  published  records,  as 
well  as  some  records  not  contained  in  the  annual  series  of  water- 
supply  papers.  All  records  were  re-examined  and  revised  where 
warranted.  Estimates  of  discharge  were  made  to  fill  short  gaps 
whenever  practical.  The  yearly  summary  table  for  each  gaging 
station  lists  the  numbers  of  the  water-supply  papers  in  which 
daily  records  were  published  for  that  station. 

Special  reports  on  major  floods  or  droughts  or  of  other 
hydrologic  studies  for  the  area  have  been  issued  in  publications 
other  than  water-supply  papers.  Information  relative  to  these 
reports  may  be  obtained  from  the  district  office. 

Other  Data  Available 

Information  of  a  more  detailed  nature  than  that  published 
for  most  of  the  gaging  stations  is  on  file  in  the  district 
office,  such  as  discharge  measurements  and  recorder  charts  or 
nonrecording  gage  readings.  Also  most  gaging  -  station  records  are 
available  in  computer-usable  form  and  many  statistical  analyses 
have  been  made. 

Records  Collected  by  Agencies  Other  than 
the  Geological  Survey 

The  Tennessee  Valley  Authority,  the  Corps  of  Engineers, 
the  Geological  Survey  of  Alabama,  and  National  Weather  Service 
have  collected  records  of  discharge  and  records  of  stage  at  many 
sites  in  Alabama  during  the  1975  water  year  that  are  not  included 
in  this  report. 

EXPLANATION  OF  WATER- QUALITY  DATA 
Collection  and  Examination  of  Data 

Water  samples  for  analyses  usually  are  collected  at  or  near 
gaging  stations.  The  discharge  records  at  these  stations  are 
used  in  conjunction  with  the  computations  of  the  chemical  con¬ 
stituents  and  sediment  loads. 
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The  data  in  this  report  include  a  description  of  the  samplin 
station  and  tabulations  of  the  samples  analyzed.  The  description 
of  the  sampling  station  gives  the  location,  drainage  area,  peri¬ 
ods  of  record  for  the  various  wat er -qual ity  data,  extremes  of  the 
pertinent  data,  and  general  remarks,  in  a  format  similar  to  that 
used  for  streamflow  gaging  stations. 

Water-quality  information  is  presented  for  chemical,  bio¬ 
logical,  and  microbiological  quality,  water  temperature,  and 
fluvial  sediment.  Chemical  quality  includes  concentrations  of 
individual  dissolved  constituents  and  certain  properties  or 
characteristics  such  as  hardness,  sodium-adsorption-ratio, 
specific  conductance,  and  pH.  The  biological  information  in¬ 
cludes  qualitative  and  quantitative  analyses  of  plankton.  Micro¬ 
biological  information  includes  quantitative  identification  of 
certain  bacteriological  indicator  organisms.  Wat er - temperature 
data  represent  observations  made  at  the  time  of  sample  collection 
except  for  stations  where  a  digital  or  continuous  temperature 
recorder  (thermograph)  furnishes  information  from  which  daily 
minimums  and  maximums  are  obtained.  Fluvial - sediment  information 
is  given  for  suspended- sediment  discharges  and  concentrations. 

Prior  to  the  1968  water  year,  data  for  chemical  constituents 
and  concentrations  of  suspended  sediment  were  reported  in  parts 
per  million  (ppm)  and  water  temperatures  were  reported  in  degrees 
Fahrenheit  (°  F) .  In  October  1967,  the  U.S.  Geological  Survey 
began  reporting  data  for  chemical  constituents  and  concentrations 
of  suspended  sediment  in  milligrams  per  litre  (mg/1)  and  water 
temperatures  in  degrees  Celsius  (°  C) .  In  waters  with  a  density 
of  1.000  g/ml  (grams  per  millilitre),  parts  per  million  and 
milligrams  per  litre  can  be  considered  equal.  In  waters  with  a 
density  greater  than  1.000  g/ml,  values  in  parts  per  million 
should  be  multiplied  by  the  density  to  convert  to  milligrams  per 
litre.  Temperature  reported  in  degrees  Celsius  may  be  converted 
to  degrees  Fahrenheit  by  using  table  2,  page  21. 


In  October  1968,  the  Geological  Survey  began  reporting  many 
of  the  chemical  constituents  as  well  as  the  minor  elements  in 
micrograms  per  litre  instead  of  milligrams  per  litre.  (See 
"Definition  of  Terms,"  page  3  and  table  for  converting  English 
units  to  SI  units,  page  33). 
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collection  and  analysis  of  aquatic,  biological  and  microbiologi¬ 
cal  samples  are  described  by  Slack  and  others. 

One  sample  can  define  adequately  the  water  quality  at  a 
given  time  if  the  mixture  of  solutes  throughout  the  stream  cross 
section  is  homogeneous.  However,  the  concentration  of  solutes  at 
different  locations  in  the  cross  section  may  vary  widely  with 
different  rates  of  water  discharge,  depending  on  the  source  of 
material  and  the  turbulence  and  mixing  of  the  stream.  Some 
streams  must  be  sampled  through  several  vertical  sections  to 
obtain  a  representative  sample  needed  for  an  accurate  mean  con¬ 
centration  and  for  use  in  calculating  load. 

Chemical -qual ity  data  published  in  this  report  are  consid¬ 
ered  to  be  the  most  representative  values  available  for  the 
stations  listed.  The  values  reported  represent  water - qual ity 
conditions  at  the  time  of  sampling  as  much  as  possible,  con¬ 
sistent  with  available  sampling  techniques  and  methods  of  analy¬ 
sis.  In  the  rare  case  where  an  apparent  inconsistency  exists 
between  the  reported  pH  value  and  the  relative  abundance  of 
carbon  dioxide  species  (carbonate  and  bicarbonate) ,  the  incon¬ 
sistency  is  the  result  of  a  slight  uptake  of  carbon  dioxide  from 
the  air  by  the  sample  between  measurement  of  pH  in  the  field  and 
determination  of-  carbonate  in  the  laboratory. 

For  chemical - qual ity  stations  equipped  with  noncont inuous - 
digital  monitors,  the  records  consist  of  daily  maximum  and  mini¬ 
mum  values  for  each  constituent  or  property  measured  and  are 
based  upon  hourly  punches  beginning  at  0100  hours  and  ending  at 
2400  hours  for  the  day  of  record.  More  detailed  records  (hourly 
values)  may  be  obtained  from  the  U.S.  Geological  Survey  district 
office  at  the  address  given  on  the  back  of  the  title  page  of  this 
report. 

Temperature 

Water  temperatures  are  measured  at  most  of  the  water - qual ity 
stations.  In  addition,  water  temperatures  are  taken  at  the  time 
of  discharge  measurements  for  surface-water  stations.  Large 
streams  have  a  small  diurnal  temperature  change;  shallow  streams 
may  have  a  daily  range  of  several  degrees  and  may  follow  closely 
the  changes  in  air  temperature.  Some  streams  may  be  affected  by 
waste-heat  discharges. 

At  stations  where  continuously  recording  thermographs  or 
digital  recorders  are  present,  the  records  consist  of  maximum  and 
minimum  temperatures  for  each  day  and  the  monthly  extremes. 
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Table  2. --Degrees  Celsius  (°  C)  to  degrees  Fahrenheit  (°  F) 
(Temperature  reported  to  nearest  0.5°  C) 


°  c 

°  F 

°  C 

°  F 

°  C 

°  F 

°  c 

°  F 

°  C 

°  F 

0.0 

32 

10.0 

50 

20.0 

68 

30.0 

86 

40.0 

104 

.  5 

33 

10.  5 

51 

20.  5 

69 

30.  5 

87 

40.  5 

105 

1.0 

34 

11.0 

52 

21.0 

70 

31.0 

88 

41.0 

106 

1.  5 

35 

11.  5 

53 

21.  5 

71 

31.  5 

89 

41.  5 

107 

2.0 

36 

12  .  0 

54 

22  .  0 

72 

32.0 

90 

42.0 

108 

2.  5 

36 

12.  5 

54 

22.  5 

72 

32.5 

90 

42.5 

108 

3.0 

37 

13.0 

55 

23.  0 

73 

33.0 

91 

43.  0 

109 

3.  5 

38 

13.  5 

56 

23.  5 

74 

33.  5 

92 

43.5 

110 

4.  0 

39 

14.0 

57 

24.  0 

75 

34.  0 

93 

44.0 

111 

4.  5 

40 

14.  5 

58 

24.  5 

76 

34.  5 

94 

44.  5 

112 

5.0 

41 

15.0 

59 

25.0 

77 

35.0 

95 

45.0 

113 

5.  5 

42 

15.  5 

60 

25.5 

78 

35.  5 

96 

45.  5 

114 

6.0 

43 

16.0 

61 

26.  0 

79 

36.0 

97 

46.0 

115 

6.  5 

44 

16.  5 

62 

26.  5 

80 

36.  5 

98 

46.  5 

116 

7.  0 

45 

17.0 

63 

27.  0 

81 

37.0 

99 

47.0 

117 

7.  5 

45 

17.  5 

63 

27.  5 

81 

37.  5 

99 

47.  5 

117 

8  .  0 

46 

18 . 0 

64 

28.0 

82 

38.0 

100 

48.0 

118 

8.  5 

47 

18.  5 

65 

28.  5 

83 

38.  5 

101 

48.  5 

119 

9.0 

48 

19.0 

66 

29.0 

84 

39.0 

102 

49.0 

120 

9.  5 

49 

19.  5 

67 

29.5 

85 

39.5 

103 

49.5 

121 

°  C 

=  5/9 

(°  F  -  32) 

or  ° 

F  =  9/5 

(°  C) 

+  32. 

Sediment 


Suspended- sediment  concentrations  are  determined  from 
samples  collected  by  using  depth- integrating  samplers.  Samples 
usually  are  obtained  at  several  verticals  in  the  cross  section 
to  determine  the  mean  concentration  in  the  cross  sections.  Al¬ 
though  data  collected  periodically  may  represent  conditions  only 
at  the  time  of  observations,  such  data  are  useful  in  establishing 
seasonal  relations  between  quality  and  streamflow  in  predicting 
long-term  sediment -discharge  characteristics  of  the  stream. 

Publications 


The  annual  series  of  water-supply  papers  that  give  informa¬ 
tion  on  quality  of  surface  waters  in  Alabama  are  listed  in  the 
following  tabulation. 
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Year 

Parts 

1-14 

Parts 

1-4 

Year 

Parts 

1-4 

Part  s 

1-2 

Parts 

3-4 

1941 

942 

1956 

1450 

1942 

950 

1957 

1520 

1943 

970 

1958 

1571 

1944 

1022 

1959 

1641 

1642 

1945 

1030 

1960 

1741 

1742 

1946 

1050 

1961 

1881 

1882 

1947 

1102 

1962 

1941 

1942 

1948 

a/1132 

1963 

1947 

1948 

194  9 

a/1162 

-  1964 

1954 

1955 

1950 

1186 

1965 

1961 

1962 

1951 

1197 

1966 

1991 

1992 

1952 

1250 

1967 

2011 

2012 

1953 

1290 

1968 

b/2092 

c/2093 

1954 

1350 

1969 

b/2142 

c/2143 

1955 

1400 

1970 

b/2152 

cd/2153 

a/  Parts  1-6 
b/  Part  2 
c/  Part  3 
d/  In  press 


Records  Collected  by  Agencies  Other  Than  the  Geological  Survey 


The  Geological  Survey  of  Alabama,  Alabama  Water  Improvement 
Commission,  Alabama  Health  Department,  Alabama  Power  Company, 
Corps  of  Engineers,  Tennessee  Valley  Authority,  Environmental 
Protection  Agency,  and  National  Aeronautics  and  Space  Administra¬ 
tion  and  various  county  and  city  agencies  have  collected  records 
of  water  quality  at  many  sites  in  Alabama  during  the  1975  water 
year. 
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EXPLANATION  OF  GROUND-WATER  DATA 


Collection  and  Reporting  of  Data 


The  base  data  collected  at  observation  wells  consi 
records  of  water  levels  and  measurements  of  water  level 
Records  of  water  level  are  obtained  from  a  water-stage 
that  gives  a  continuous  graph  of  fluctuations,  from  a  d 
recorder  that  punches  digital  values  of  water  level  int 
tape  at  60-minute  intervals,  or  from  water-level  measur 
an  observer  using  a  steel  tape. 


s ts  of 

s . 

recorder 
igital 
o  a  paper 
ements  by 


Water-level  data  is  presented  in  tabular  form  by  county. 
Counties  are  listed  in  alphabetical  order  and  wells  are  listed 
in  numerical  order  by  local  number. 


Descriptive  information  is  presented  for  each  observation 
well.  This  information  includes  data  in  the  following  order: 
15-digit  number  based  on  latitude  and  longitude,  local  well 
number,  owner,  location,  method  of  construction,  use,  artesian 
or  water  table,  aquifer,  diameter  or  size,  depth,  casing  and 
screen  setting  or  perforations,  altitude  of  land-surface  datum 
measuring  point,  highest  and  lowest  water  levels  of  record, 
records  available,  and  remarks. 


The  location  of  each  well  is  shown,  by  the  15-digit  number, 
on  a  state  map  that  follows  the  list  of  ground-water  wells 
(page  XIV) . 


Water  levels  li 
are,  unless  otherwis 
for  every  fifth  day 
are  given  in  feet  be 
preceded  by  a  plus  ( 
is  above  land  surfac 


sted  for  wells  equipped  with  recording  gages 
e  indicated,  the  lowest  recorded  water  level 
and  the  end  of  the  month  (eom) .  Water  levels 
low  land-surface  datum,  except  for  those 
+)  sign,  which  indicates  that  the  water  level 
e . 


Accuracy  of  Data 


Water  levels  are  reported  to  as  many  significant  figures  as 
can  be  justified  by  local  conditions.  For  example,  in  a  measure¬ 
ment  of  a  depth  to  water  of  several  hundred  feet,  the  error  in 
determining  the  absolute  value  of  the  total  depth  to  water  may  be 
a  few  tenths  of  a  foot,  whereas  the  error  in  determining  the  net 
change  of  water  level  between  successive  measurements  may  be  only 
a  hundredth  or  a  few  hundredths  of  a  foot.  For  lesser  depths  to 
water  the  accuracy  is  greater.  Accordingly,  most  water  levels 
are  reported  to  a  hundredth  of  a  foot,  but  some  are  to  a  tenth  of 
a  foot. 

Measurements  are  made  in  many  types  of  wells,  under  varying 
conditions  of  access  and  at  different  temperatures,  hence, 
neither  the  method  of  measurement  nor  the  equipment  can  be 
standardized.  At  each  observation  well,  however,  the  equipment 
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and  techniques  used  are  those  that  will  insure  that  measurements 
at  each  well  are  consistent. 

Publications 


The  U.S.  Geological  Survey  water-supply  papers  containing 
water-level  data  in  Alabama  are  listed  in  the  following  tabula¬ 
tion  : 


Calendar 

year 

WSP 

No. 

Calendar 

year 

WSP 

No. 

Calendar 

year 

WSP 

No. 

Calendar 

year 

WSP 
No . 

1940 

907 

1945 

1024 

1950 

1166 

1955 

1405 

1941 

937 

1946 

1072 

1951 

1192 

1956-58 

1538 

1942 

945 

1947 

1097 

1952 

1222 

1959-63 

1803 

1943 

987 

1948 

1127 

1953 

1266 

1964-68 

1978 

1944 

1017 

1949 

1157 

1954 

1322 

1969-73 

2171 

Because  of 

the  large 

volume 

of  data  on 

ground-water  levels 

and  demands  for 

these  data 

,  water  levels  have  been  published 

in 

hundreds 

of  reports  published  by 

the  Geological  Survey  of  Alabama 

including 

one  report  for  each  of 

the  67  counties  in  Alabama. 

Other  Data  Available 


Water-level  records  have  been  collected  at  about  200  obser¬ 
vation  wells  at  time  of  high  and  low  water  levels  each  year  since 
1968.  Also  thousands  of  water  levels  and  other  pertinent  data 
for  wells,  such  as  well  logs  and  pump  tests,  have  been  collected 
from  municipal,  industrial,  and  domestic  wells  in  Alabama.  In¬ 
formation  relative  to  these  data  may  be  obtained  from  the 
district  office. 

Records  Collected  by  Agencies  Other  Than  the 
U.S.  Geological  Survey 


The  Geological  Survey  of  Alabama,  Alabama  Health  Department, 
U.S.  Army,  Corps  of  Engineers,  and  Tennessee  Valley  Authority 
have  collected  water-level  records  and  other  information  on 
wells  in  Alabama.  Information  about  records  at  wells  can  be 
obtained  from  these  agencies. 

HYDROLOGIC  CONDITIONS 

Streamflow  for  water  year  1975  was  exceptionally  high 
throughout  Alabama.  The  monthly  mean  flows  for  all  stations 
ranged  from  slightly  higher  to  much  higher  than  normal,  and  the 
yearly  mean  flow  was  much  higher  than  normal  for  all  stations. 
Mean  flow  of  Alabama  River  at  Claiborne  was  150  percent  of  the 
45-year  average  (1930-75);  Tombigbee  River  at  Coffeeville  was  125 
percent  of  the  8-year  average;  and  the  Tennessee  River  at 
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Florence  was  136  percent  of  average  (81  years).  Yearly  mean  flow 
on  secondary  streams  ranged  from  about  135  to  198  percent  of 
normal . 

Figure  5  shows  the  monthly  and  yearly  mean  discharge  at  two 
long-term  representative  gaging  stations  for  water  year  1975. 

For  comparison,  the  median  of  the  monthly  and  yearly  discharge 
for  the  period  1941-70  is  also  shown.  The  drainage  basins  of 
these  two  streams  are  approximately  centered  in  the  north  half 
and  the  south  half  of  the  State. 

The  yearly  mean  discharges  for  the  two  stations  shown  on 
figure  5  were  much  higher  than  normal  and  the  monthly  mean  flows 
receded  to  normal  or  near  normal  only  for  October,  November, 
and  May;  all  other  monthly  flows  were  higher  than  normal. 

Generally,  discharge  at  other  points  on  streams  in  Alabama 
for  water  year  1975  was  similar  to  that  at  the  long-term  repre¬ 
sentative  stations  with  the  monthly  flows  much  higher  than  normal 
except  for  October,  November,  and  May,  which  were  slightly  higher 
than  normal. 

Alabama  received  heavy  rainfall  periodically  from  early 
December  to  September.  The  rainfall  was  produced  by  a  series  of 
frontal  systems,  tropical  depressions,  and  thunderstorms. 

Rainfall  during  the  last  of  July  and  first  of  August  pro¬ 
duced  new  flood  peaks  of  record  at  gaging  stations  02342933  South 
Fork  Cowikee  Creek  near  Batesville,  02363000  Pea  River  at  Ariton, 
02371200  Indian  Creek  near  Troy,  02371500  Conecuh  River  at 
Brantley,  and  02425500  Cedar  Creek  at  Minter.  The  peaks  at 
stations  02363000,  02371200,  and  02425500  exceeded  the  100-year 
recurrence  interval  flood. 

Ground-water  levels  in  most  observation  wells  in  the  State 
were  generally  about  average  to  slightly  above  average  throughout 
the  year.  New  all-time  high  water  levels  were  recorded  in  eight 
wells;  five  wells  tapping  aquifers  of  Early  and  Late  Mississip- 
pian  age  in  northern  Alabama  and  three  wells  tapping  aquifers  of 
Late  Cretaceous  and  Eocene  age  in  the  Coastal  Plain  area. 

Figure  6  shows  the  monthly  low  water  level  during  water  year 
1975  compared  with  the  highest  and  lowest  monthly  low  water 
levels  for  the  period  1952-74  for  two  observation  wells. 

The  monthly  low  water  level  for  well  325622087075501 
(Bib-1),  tapping  the  Copper  Ridge  Dolomite  of  Late  Cambrian  age 
and  Chepultepec  Dolomite  of  Early  Ordovician  age,  ranged  from 
near  the  lowest  monthly  lows  of  record  during  the  first  6  months 
of  the  water  year  1975  to  near  the  highest  monthly  lows  of  record 
during  the  last  6  months. 
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The  monthly  low  water  level  for  well  322047086214301 
(Mtg-3),  tapping  the  Eutaw  Formation  of  Late  Cretaceous  age'*, 
remained  near  the  highest  monthly  lows  of  record  throughout  the 
water  year  1975.  A  decrease  in  the  rate  of  pumping  from  the 
Eutaw  Formation  may  be  responsible  for  this  rise  in  water  level. 


Discharge  in  ft  Vs(ms/s)  Discharge  in  ft3/s( 
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EXPLANATION 


MEDIAN  OF  MONTHLY  AND  YEARLY  MEAN  DISCHARGE,  FOR  REFERENCE  PERIOD  1941-70 


MONTHLY  AND  YEARLY  MEAN  DISCHARGE,  DURING  1975  WATER  YEAR. 


Figure  5 -Comparison  of  discharge  at  two  long-term 
representative  gaging  stations  during  1975 
water  year  with  median  discharge  for  water  years 
1941-70. 


OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


28 


WATER  RESOURCES  DATA  FOR  ALABAMA,  1975 


WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE 


CO 

o  o 


NJ 

O 


WATER  LEVEL,  IN  METRES  BELOW  LAND  SURFACE 


Figure  6. --Monthly  low  water  levels  during  water  year  1975 

compared  with  highest  and  lowest  monthly  low  water  levels 
for  period  1952-74  for  two  observation  wells. 
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U.S.  Inter-Agency  Committee  on  Water  Resources,  Subcommittee  on 
Sedimentation,  1957,  The  development  and  calibration  of 
visual  accumulation  tube:  Rept.  11. 

1957,  Some  fundamentals  of  particle  size  analysis: 

Rept.  12. 

1959,  Federal  Inter-Agency  sedimentation  instruments  and 
reports:  Rept.  AA. 

1961,  The  single  stage  sampler  for  suspended  sediment: 
Rept.  13. 

_ 1963,  Determinations  of  fluvial  sediment  discharge: 

Rept.  14. 


Table  3.  — Factors  for  converting  English  units  to  International  System  (SI)  units 
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The  following  factors  may  be  used  to  convert  the  English  units  published  herein  to  the  Inter¬ 
national  System  of  Units  (SI).  Subsequent  reports  will  contain  both  the  English  and  SI  unit  equiva¬ 
lents  in  the  station  manuscript  descriptions  until  such  time  that  all  data  will  be  published  in  SI 
units. 


Multiply  English  units 

inches  (in) 

feet  (ft) 
yards  (yd) 
rods 

miles  (mi) 

acres 

square  mi  les  (mi 2) 

gallons  (gal) 

million  gallons  (106  gal) 
cubic  feet  (ft3) 
cfs-day  (ft3/s-day) 
acre- feet  (acre-ft) 


cubic  feet  per  second  (ft3/s) 


gallons  per  minute  (gpm) 


million  gallons  per  day  (mgd) 


ton  (short) 


By 

Length 


25.4 

2.54 

.0254 

.3048 

.9144 

5.0292 

1.609 


Area 


4047 

.4047 

.4047 

.004047 

2.590 


Volume 


3.785 

3.785 

3.785xl0-3 

3785 

3.785xl0‘3 

28.32 

.02832 

2447 

2.447xl0-3 

1233 

1.233xl0-3 

1.233xl0-6 


Flow 


28.32 

28.32 

.02832 

.06309 

.06309 

6.309xl0*5 

43.81 

.04381 


Mass 


.9072 


To  obtain  SI  units 


mi  llimetres  (mm) 
centimetres  (cm) 
metres  (m) 
metres  (m) 
metres  (m) 
metres  (m) 
k  i  lometres  (km) 


square  metres  (m2) 
^hectares  (ha) 
square  hectometre  (hm2) 
square  kilometres  (km2) 
square  kilometres  (km2) 


**litres  (I) 

cubic  decimetres  (dm3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  hectometres  (hm3) 
cubic  decimetres  (dm3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  hectometres  (hm3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  hectometres  (hm3) 
cubic  kilometres  (km3) 


litres  per  second  (I/s) 
cubic  decimetres  per  second  (dm3/s) 
cubic  metres  per  second  (m3/s) 
litres  per  second  (I/s) 
cubic  decimetres  per  second  (dm3/s) 
cubic  metres  per  second  (m3/s) 
cubic  decimetres  per  second  (dm3/s) 
cubic  metres  per  second  (m3/ s) 


tonne  (t) 


*  The  unit  hectare  is  approved  for  use  with  the  International  System  (SI)  for  a  limited  time.  See 
NBS  Special  Bulletin  330,  p.  15,  1972  edition. 

**The  unit  litre  is  accepted  for  use  with  the  International  System  (SI).  See  NBS  Special  Bulletin 
330,  p.  13,  1972  edition. 
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02339500  Chattahoochee  River  at  West  Point,  Ga. 

LOCATION. --Lat  32°53'10",  long  8S°10'56",  Troup  County,  on  right  bank  just  downstream  from  Oseligee  Creek  at 
West  Point,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  29,  and  at  mile  198.9  (320.0  km). 

DRAINAGE  AREA. --3, 5S0  mi2  (9,190  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD .- -Discharge :  July  1896  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  some  periods,  published 
in  WSP  1304.  Gage-height  records  collected  at  site  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  since  1899  are  'contained  in 
reports  of  National  Weather  Service. 

Chemical  analyses:  February  1968  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  551.67  ft  (168.15  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  20, 

1912,  nonrecording  gage  at  site  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  at  datum  2.83  ft  (.863  m)  lower.  Oct.  20,  1912 

to  Jan.  25,  1925,  nonrecording  gage  at  site  500  ft  (152  m)  upstream  at  present  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --79  years,  5,632  ft3/s  (159  m3/s) ,  21.54  in/yr  (547.1  mm/yr) ,  unadjusted. 

EXTREMES .-- Current  year:  Maximum  discharge,  46,900  ft3/s  (1,330  m3/s)  Apr.  3,  gage  height,  18.88  ft  (5.755  m) ; 
minimum  daily,  652  ft3/s  (18.5  m3/s)  May  25. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  134,000  ft3/s  (3,790  m3/s)  Dec.  10,  1919,  gage  height,  30.0  ft 
(9.14  m)  at  site  then  in  use;  29.25  ft  (8.92  m)  at  present  site,  from  floodmarks,  from  rating  extended 
above  80,000  ft3/s  (2,270  m3/s)  on  basis  of  computation  of  peak  flow  over  Langdale  Dam;  minimum,  224  ft3/s 
(6.34  m3/s)  Sept.  12,  1925,  gage  height,  1.64  ft  (.500  m) . 

Maximum  stage  known  since  at  least  1827,  that  of  Dec.  10,  1919. 

Flood  in  1886.  reached  a  stage  of  25.6  ft  (7.80  m)  at  former  site  and  datum,  from  floodmark,  by  National 

Weather  Service,  discharge,  92,500  ft3/s  (2,620  m3/s). 

REMARKS .-- Records  good.  Flow  regulated  by  Lake  Sidney  Lanier  beginning  January  1956.  Laboratory  chemical 
analyses  by  the  Laboratory  Services  Section,  Environmental  Protection  Division,  Georgia  Department  of 
Natural  Resources.  Field  determination  of  discharge,  water  temperature,  pH,  and  dissolved  oxygen  by 
U.S.  Geological  Survey. 

REVISIONS  (WATER  YEARS) .- -WSP  682:  1920,  drainage  area.  WSP  972:  1931-32.  WSP  1504:  1912,  1916-17. 

DISCHARGE*  IN  CUBIC  EEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

mar 

APR 

MAY 

JIJN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

1  *950 

4,890 

7,030 

7.110 

3,280 

6.460 

9,450 

944 

1,050 

4,760 

10.200 

5,180 

2 

2,160 

3,040 

7,630 

5,620 

2,370 

5,270 

15,200 

837 

6,840 

4,680 

5.320 

4.700 

3 

2,050 

2,770 

3,620 

3.240 

4 ,460 

4,100 

44,400 

857 

6,880 

4,660 

1,090 

5,570 

4 

1  ,930 

2.070 

4,220 

5,040 

13,200 

4,600 

29,300 

743 

8,440 

4,700 

6,320 

7,470 

5 

2,380 

2.200 

4,150 

8,680 

27,300 

6,520 

15,200 

2,600 

8,440 

1,090 

6.040 

1,160 

6 

2,350 

2,240 

2,940 

5,870 

26,600 

8,370 

13,600 

1.100 

8,330 

1.080 

6,100 

1,970 

7 

1  ,870 

2,150 

2.630 

4,220 

18.600 

5,730 

12.000 

1.290 

1 ,060 

5,470 

9,420 

1,970 

B 

1,730 

2,070 

3,120 

6,110 

8,660 

5,740 

10,300 

1  ,540 

908 

7,580 

7,730 

6,620 

9 

2,600 

1.800 

5,420 

8,440 

6,980 

5,020 

10,300 

1,200 

4,740 

9,100 

4.240 

4.690 

10 

3,420 

1,890 

4,630 

6,380 

5,260 

5,610 

15,000 

683 

5,470 

8,640 

1  ,400 

2,990 

11 

3,590 

1,970 

3,470 

12,200 

4,680 

6,430 

15,400 

663 

6,230 

8.670 

7,980 

7,120 

12 

3,700 

2.060 

4.140 

22,000 

9,460 

9,030 

17.600 

5,420 

12,100 

970 

10,700 

5,460 

13 

3,690 

2,110 

4,150 

15,900 

7,800 

12.200 

12,100 

2,580 

16,300 

767 

1 1,700 

3,450 

14 

2,440 

3,410 

3,590 

13,500 

6.910 

35.300 

14,100 

656 

5,140 

4,460 

7.280 

2.040 

15 

1,890 

6,570 

2,950 

7,740 

5,060 

40,500 

20,600 

1.100 

1.080 

4,550 

8,620 

5,320 

16 

3,770 

6,480 

6,310 

6,350 

8,110 

42,900 

20.200 

2.160 

6.700 

4,880 

4,540 

5,550 

17 

5,680 

5,300 

6.810 

3.880 

23,700 

30,500 

17,100 

896 

6,620 

5,380 

1,000 

2,710 

18 

4,090 

4,770 

3,940 

3,420 

28,800 

21,200 

12,100 

731 

6,600 

5,550 

6,110 

5,710 

19 

3,790 

4,380 

3,020 

4,140 

22,800 

33,600 

9,620 

786 

6,610 

1,110 

6,610 

5,680 

20 

4,370 

5,280 

4,820 

5,880 

17,600 

29,200 

7,000 

3,550 

6,660 

1,020 

8,570 

1.980 

21 

3,160 

4,150 

5,320 

4,610 

8,140 

17,800 

7,160 

4,550 

1.110 

4,660 

7,730 

1  .930 

22 

2,300 

5,000 

4,570 

4,750 

11.800 

14,100 

7,690 

6,180 

1.060 

4.740 

5,490 

8,110 

23 

2,530 

3,420 

3,050 

4,870 

8,800 

13.400 

6,850 

5,680 

5.130 

6.270 

956 

5,710 

24 

3,270 

2,760 

13,800 

5,670 

11.000 

15.100 

6,200 

2,530 

5,140 

6,560 

921 

6,210 

25 

3,900 

2,530 

24,700 

8.010 

13,700 

20.700 

4,910 

652 

5,110 

6,390 

5,690 

5,730 

26 

4,110 

2,010 

17,200 

18,600 

10,400 

17,400 

6,470 

4,690 

5,200 

1.120 

5.090 

5,450 

27 

4,290 

2.010 

8,230 

10,000 

5,630 

13,500 

5,840 

5,050 

5,240 

1,080 

5,750 

1  ,980 

28 

4,150 

2,010 

3,150 

6 , 460 

6,250 

12,700 

5,830 

5,060 

1,120 

7,180 

5,470 

1,920 

29 

4,310 

2,450 

2,180 

5,270 

1 1.700 

7,190 

5.190 

1,100 

7,400 

6,020 

5,020 

30 

4,520 

3,810 

6,620 

4,060 

12.100 

2,500 

5,160 

4,700 

7,480 

2,120 

6,760 

31 

4,730 

10,700 

5,520 

9,530 

2,080 

TOTAL 

100,720 

97,600 

188,110 

233,540 

327,350 

476,310 

381,210 

79.298 

161,108 

149,417 

178,287 

136.160 

MF  AN 

3,249 

3,253 

6,068 

7,534 

1 1 ,690 

15,360 

12.710 

2,558 

5,370 

4,820 

5.751 

4,539 

MAX 

5,680 

6,570 

24,700 

22,000 

28,800 

42,900 

44  »  40  0 

6,180 

16,300 

9,100 

11 .700 

8,110 

MIN 

1  .730 

1,800 

2,180 

3,240 

2,370 

4.100 

2.500 

652 

908 

767 

921 

1,160 

(t) 

+1,003 

+3,188 

-133 

+  3 

+  47 

-3 

+  139 

+5,536 

+  47 

+  181 

-301 

-145 

CAL  YR 

1974  TOTAL  2,218, 

240  MFAN  6.077 

MAX  28, 

200  MIN 

1.480  MEANt  6,118 

CFSMt 

1 

72 

INt  23.35 

WTR  YR 

1975  TOTAL  2,509, 

110  MEAN  6.874 

MAX  44, 

400  MIN 

652  MEANf  7,667 

CFSMt 

2 

16 

INt  29.32 

t  Change  in  contents,  equivalent  in  cubic  feet  per  second,  in  West  Point  Lake, 
t  Adjusted  for  change  in  contents  in  Lakes  Sidney  Lanier  and  West  Point. 
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02341500  Chattahoochee  River  at  Columbus,  Ga. 

LOCATION. -- Lat  32°27'45",  long  84°59'52",  Muscogee  County,  on  downstream  side  of  center  pier  of  Central  of 
Georgia  Railway  bridge  at  Columbus,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Eagle  and  Phenix  Dam,  1.2  mi  (1.9  km) 
downstream  from  City  Mills  Dam,  2.6  mi  (4.2  km)  downstream  from  North  Highlands  Dam,  3.3  mi  (5.3  km) 
downstream  from  Oliver  Dam,  17.5  mi  (28.2  km)  downstream  from  Bartletts  Ferry  Dam,  and  at  mile  159.9 
(257.3  km) . 


DRAINAGE  AREA. --4,670  mi2  (12,100  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Discharge :  August  1929  to  current  year, 
have  been  found  to  be  unreliable  and  should  not  be  used. 
Chemical  analyses:  February  1968  to  May  1972. 


Records  for  December  1912,  published  in  WSP  322, 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  185.14  ft  (56.43  m)  above  mean  sea  level.  Dec.  1-31,  1912, 
nonrecording  gage  at  site  800  ft  (244  m)  upstream  at  same  datum.  Oct.  1,  1963  to  Sept.  30,  1966,  water- 
stage  recorder  at  Walter  F.  George  Reservoir,  and  since  Oct.  1,  1966,  water-stage  recorder  at  Alabama  State 
Docks  used  as  auxiliary  gage  for  this  station. 

AVERAGE  DISCHARGE .-- 46  years,  6,715  ft3/s  (190  m3/s),  19.53  in/yr  (496.1  mm/yr) ,  unadjusted. 

EXTREMES .-- Current  year:  Maximum  discharge,  89,900  ft3/s  (2,550  m3/s)  Apr.  3,  gage  height,  31.98  ft  (9.748  m) ; 
minimum  daily  discharge,  860  ft3/s  (24.4  m3/s)  Sept.  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  145,000  ft3/s  (4,110  m3/s)  Feb.  26,  1961;  maximum  gage  height, 

47.8  ft  (14.57  m)  Feb.  25,  1961;  minimum  discharge,  294  ft3/s  (8.33  m3/s)  Oct.  23,  Nov.  14,  1931;  minimum 
daily,  480  ft3/s  (13.6  m3/s)  Oct.  31,  1931. 

Maximum  discharge  known  since  at  least  1827,  198,000  ft3/s  (5,610  m3/s)  Mar.  15,  192<5,  computation  of 
flow  at  North  Highlands  Dam  before  redevelopment;  maximum  stage  known,  53.2  ft  (16.22  m)  Mar.  16,  1929. 


REMARKS . - 

-Records  fair  except  those  below 

1,500  cfs 

(42.5  m3 

/s) ,  which 

are  poor 

.  Flow 

regulated 

Sidney 

Lanier 

West  Point,  and 

Bartletts  Ferry  Reservoir 

(Lake  Harding) . 

REVISIONS 

(WATER 

YEARS) . 

- -WSP  1082 

:  1943 

(M) .  See 

also  period  of  record. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FFFT 

PEP  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TD  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

1 

1  .880 

4,240 

6,500 

5,670 

7,990 

11,200 

12,600 

1.780 

4,860 

4,840 

2 

1  ,630 

2,680 

6 , 640 

7,910 

6,940 

7,750 

16,300 

3,040 

5,850 

5,340 

3 

1  ,570 

2.800 

7,970 

6,100 

8,530 

8,720 

73,300 

3.610 

8,680 

5.760 

4 

1 .090 

2,480 

6,370 

8,450 

9,860 

7,580 

58,300 

2.330 

9,240 

5,460 

5 

1  .250 

3.870 

4,350 

8,350 

19.900 

8,430 

20,300 

3,140 

8,800 

3,400 

6 

2,340 

3,100 

4,700 

6,830 

32,100 

7,630 

17,800 

2,320 

10.000 

2,390 

7 

2.250 

2.370 

6,400 

7,040 

27,000 

8,920 

17,900 

3.200 

4,550 

8,610 

8 

2,990 

1  .490 

2,590 

9.220 

15,400 

8,910 

14,800 

3,870 

2,170 

9,420 

9 

1  .260 

1  .430 

6,750 

11,000 

9,710 

7,350 

14,000 

3,420 

4,720 

12,400 

10 

4,840 

1,310 

4,050 

10.900 

10,400 

6,210 

16,200 

2.840 

5,690 

10,100 

1 1 

3.560 

1,790 

3.540 

16.300 

9,680 

8,320 

18,100 

2,460 

6,890 

10,600 

12 

2,660 

3,240 

4,440 

28,900 

9.930 

9,920 

21.200 

6,160 

13,700 

9,330 

13 

2,370 

2,650 

4,180 

19,100 

10,300 

13,100 

18,200 

4,290 

19,400 

5,090 

14 

3.050 

3,110 

4,270 

15,500 

11,600 

44,800 

34,200 

4,260 

13,200 

5,830 

15 

3.200 

4,390 

3,930 

1 1 ,500 

8,320 

50,200 

43,600 

1,380 

4,730 

4,670 

16 

3,480 

6,240 

6,890 

8,960 

8,730 

53,200 

35,000 

4.440 

5.690 

5.120 

17 

5.520 

5,760 

7,090 

8,760 

34,400 

44,100 

22,800 

2.130 

8,020 

5,800 

18 

3.170 

3,340 

7,380 

10.900 

46,900 

33,400 

17,100 

3,680 

6,590 

6,770 

19 

4  f  56  0 

5,120 

4,990 

7,110 

47.700 

48,800 

15,400 

2.210 

6,470 

1,980 

20 

3.780 

7,480 

5,890 

7,120 

33,200 

38,300 

12,600 

3.480 

9,750 

1,180 

21 

5,330 

5.960 

6,150 

7,580 

18,500 

26,400 

10,300 

4,830 

5.820 

5,630 

22 

2.530 

5,040 

6,330 

5,220 

12,900 

20,000 

8,730 

6,310 

3,190 

5,380 

23 

1  ,760 

5,160 

5,870 

7,280 

14,500 

16,500 

9,380 

7,830 

4,960 

6,550 

24 

3.990 

1  ,51  n 

15,600 

8,390 

22,400 

17,000 

9,570 

8,720 

7,050 

7,740 

25 

2.130 

3,340 

33,600 

9,560 

21,900 

27.100 

7,970 

2,510 

6,650 

7,510 

86 

4.14Q 

3,640 

20,400 

17,400 

17,700 

26,300 

7,860 

2,140 

4,690 

4,470 

27 

4,020 

3,220 

1 1 ,900 

17,900 

12,700 

16,000 

4,660 

4,960 

4,560 

2,850 

28 

4,730 

2,300 

6,290 

12,900 

9,900 

15,700 

7,250 

5,620 

2,600 

5,470 

29 

3,700 

1,850 

5,560 

8,740 

14,700 

8,570 

6,030 

3,270 

5,920 

30 

3.330 

4,530 

8,220 

7.760 

14,900 

6,850 

5.990 

4,250 

8,970 

31 

5,640 

8,800 

9.130 

14,400 

5,750 

9,530 

TOTAL  R7.750 

105.440 

237.640 

327,480 

499,090 

635,840 

580.840 

124.730 

206,040 

194,110 

MF  AM 

3.153 

3,515 

7,666 

10,560 

17,320 

20,510 

19,360 

4,024 

6,868 

6.262 

MAX 

5,640 

7,480 

33,600 

28,900 

47,700 

53.200 

73,300 

8,720 

19,400 

12,400 

MTN 

1  ,090 

1.310 

2,590 

5,220 

6,940 

6,210 

4  •  66  0 

1.380 

2,170 

1.180 

ct) 

+  49 

-168 

+  130 

-98 

+  54 

+  114 

-84 

+  49 

-84 

+  49 

AUG 

9*090 

10.400 

5.150 

5.750 

5.100 

6.520 

9.430 

9.960 

8.690 

5.860 

5.360 

8.400 

8.920 

10.700 

10.900 

6.600 

5.120 

7,320 

5,270 

5,900 

6,890 

7,460 

3,810 

3,330 

6,030 

4,290 

5,740 

5.310 

3,050 

3,840 

2.100 

202,290 

6.525 

10.900 

2.100 

-16 


SEP 

3.310 

6,430 
6,980 
6,960 
4,000 

1,870 

1,580 

4.830 
5,850 
4,720 

7,150 

7,200 

4,560 

860 

4,490 

6,430 

3,860 

7,470 

7,320 

5.830 

1,690 

7,390 

8.810 

9,350 

4,890 

4,910 

2.760 

1,^10 

5.310 

5.760 


154,380 

5,146 

9.350 

860 

+  34 


CAI_  YR  1974 
WTR  YR  1975 


TOTAL  2.433,200 
TOTAL  3.365.630 


MEAN  6,666 
MEAN  9,221 


MAX  33.600 
MAX  73.300 


MJN  800 
MIN  860 


MEANi  6,704 
MEANt  10,020 


CFSMi  1.44 
CFSMt  2.15 


IN*  19.55 
INi  29.18 


t  Change  in  contents,  equivalent  in  cubic  feet  per  second,  in  Bartletts  Ferry  Reservoir, 
t  Adjusted  for  change  in  contents  in  Lakes  Sidney  Lanier,  West  Point,  and  Bartletts  Ferry  Reservoir. 
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APALACHICOLA  RIVER  BASIN 


02342500  Uch.ee  Creek  near  Fort  Mitchell,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°19'00",  long  85°00'54",  in  SWij  sec.  3,  T.  15  N.  ,  E.  30  E.,  Russell  County,  50  ft  (15  m)  right  of  channel,  100  ft 
(30  m)  upstream- from  bridge  on  State  Highway  165,  2  mi  (3  km)  south  of  Fort  Mitchell,  4.8  mi  (7-7  km)  downstream  from  Little 
Uchee  Creek,  and  5*3  mi  (8.5  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.— 325  mi2  (842  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1945  to  current  year.  Monthly  discharge  only  October  1945  to  August  1953,  published  in  WSP  1724. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  201.76  ft  (61.496  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  1,  1953,  at  site  1,000  ft 
(305  m)  upstream  at  same  datum,  and  Sept.  1,  1953,  to  Aug.  15,  1965)  at  site  120  ft  (37  m)  downstream  at  same'  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 29  years,  446  f t^/ s  (12.63  m^/s),  18.64  in/yr  (473  mm/yr)'. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  10,100  ft3/s  (286  m3/s)  Apr.  15  (gage  height,  13.25  ft  or  4.039  m);  minimum,  32  ft3/s 
(0.91  m3/s)  Oct.  12,  13,  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  55)1°°  ft^/s  (1,560  m3/s)  Apr.  9)  1964  (gage  height,  26.45  ft  or  8.062  m) ;  minimum, 

6.4  ft3/s  (0.18  m3/s)  Sept.  8,  Oct.  8,  1954,  and  Sept.  23,  1956. 

REMARKS . --Records  good  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC  FEET 

PEP  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974  TO  SEPTEMBER  1976 

0AY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

86 

41 

575 

356 

436 

723 

692 

662  542 

320 

1 .500 

80 

2 

63 

41 

394 

328 

431 

857 

724 

488  425 

209 

900 

70 

3 

54 

40 

244 

307 

452 

753 

1  ,600 

430  455 

161 

600 

65 

4 

44 

41 

185 

421 

479 

614 

2,210 

400  252 

157 

900 

60 

5 

43 

46 

160 

499 

629 

561 

955 

375  189 

181 

1  .500 

70 

6 

39 

56 

143 

399 

759 

528 

650 

345  157 

157 

2,200 

100 

7 

37 

67 

172 

345 

655 

513 

560 

390  145 

850 

3,200 

90 

8 

36 

71 

316 

1,010 

549 

548 

518 

530  133 

1,710 

3,000 

74 

9 

34 

65 

289 

2,440 

476 

509 

494 

524  157 

864 

1.000 

78 

10 

34 

58 

208 

1,860 

462 

458 

644 

435  380 

488 

700 

85 

11 

34 

59 

180 

2,350 

434 

471 

787 

385  465 

620 

600 

66 

12 

34 

80 

167 

2,920 

468 

512 

662 

405  1,180 

738 

500 

66 

13 

32 

97 

157 

2,000 

482 

582 

512 

360  731 

724 

1,000 

68 

14 

32 

105 

144 

1,220 

416 

3,860 

3,430 

300  385 

396 

700 

63 

15 

34 

84 

516 

754 

380 

3,290 

8,530 

315  266 

320 

300 

55 

16 

58 

74 

881 

612 

707 

3,400 

3,690 

415  217 

270 

200 

50 

17 

70 

74 

516 

543 

6,570 

4,930 

1,780 

815  193 

200 

180 

71 

18 

80 

125 

313 

498 

7,310 

3,690 

1,210 

787  169 

17o 

160 

217 

19 

69 

153 

386 

477 

3,960 

5,860 

969 

506  149 

160 

150 

638 

20 

58 

170 

988 

501 

3,660 

3,610 

829 

360  173 

200 

140 

335 

21 

49 

210 

887 

533 

1,890. 

1,920 

710 

300  305 

200 

170 

197 

22 

44 

186 

561 

463 

1,190 

1,440 

638 

266  315 

160 

220 

157 

23 

41 

140 

401 

507 

1,230 

1,250 

590 

239  252 

150 

170 

189 

24 

40 

110 

702 

969 

3,110 

1.560 

560 

213  181 

250 

130 

395 

25 

39 

92  1 

,360 

1,170 

3,030 

3,020 

536 

201  145 

500 

100 

482 

26 

39 

81 

901 

1,030 

1,350 

2,120 

506 

295  117 

600 

100 

345 

27 

39 

75 

554 

733 

919 

1 ,180 

488 

243  117 

700 

120 

239 

28 

39 

65 

453 

575 

766 

920 

465 

197  137 

600 

100 

201 

29 

42 

60 

421 

524 

829 

455 

177  145 

450 

90 

177 

30 

43 

239 

396 

490 

794 

724 

217  243 

1,500 

80 

165 

31 

374 

454 

780 

90 

t.  f  D  U  U 

TOTAL 

1  <427 

2,805  13 

,944 

27,288 

43,200 

52,082 

37,118  11 

,809  8,720 

16,504 

20,800 

4,948 

MEAN 

46.0 

93.5 

450 

880 

1  ,543 

1  ,680 

1,237 

381  291 

532 

671 

165 

MAX 

86 

239  1 

,360 

2,920 

7,310 

5,860 

8,530 

815  1,180 

2,500 

3,200 

638 

MIN 

32 

40 

143 

307 

380 

458 

455 

177  117 

150 

80 

50 

CESM 

.14 

.29 

1.38 

2.71 

4.75 

5.17 

3.81 

1.17  .90 

1.64 

2.06 

.51 

IN. 

.16 

.32 

1.60 

3.12 

4.94 

5.96 

4.25 

1.35  1.00 

1.89 

2.38 

.57 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

126,093 

MEAN 

345  MAX 

3,120 

MIN  19 

CF5M  1.06 

IN  14.43 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

240.645 

MEAN 

659  MAX 

8,530 

MIN  32 

CFSM  2.03 

IN  27.54 

DATE 

TIME 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4, 

G.HT.  DISCHARGE  DATE 

500  CFS) 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

NOTE. — No  gage-height  record  July  18  to  Sept.  7 

2-18 

0600 

12.53 

9,430  3-19 

1400 

9-74 

6,870 

3-14 

2300 

7.90 

5.330  4-15 

1300 

13.25 

10,100 

3-17 

0800 

8.46 

5,790 

APALACHICOLA  RIVER  BASIN 

02342933  South  Fork  Cowikee  Creek  near  Batesville,  Ala. 

LOCATION.  — Lat  32°01'03",  long  85°17'45",  in  SE-jy  sec.  l4,  T.  J_2  N.,  R.  27  E.,  Bartour  County,  on  left  bank  at  downstream  side  of 
bridge  on  county  road,  0.1  mi  (0.2  km)  downstream  from  Bear  Creek,  1.2  mi  (1.9  km)  northeast  of  Batesville,  11.2  mi  (l8.0  km) 
northwest  of  Eufaula,  and  13-0  mi  (20.9  1™)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.  —  ll4  mi2  (295  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1963  to  September  1971.  Annual  maximums,  water  years  1972-74.  October  1974  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  200  ft  (6l  m)  from  topographic  map. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 9  years,  l43  ft3/s  (4.05  m3/s),  17.03  in/yr  (433  mm/yr). 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  discharge,  18,100  f t3/ s  (513  m3/s)  Feb.  17  (gage  height,  37.08  ft  or  11.302  m) ;  minimum  daily, 
11  ft3/s  (0.312  m3/s)  Oct.  13-14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  18,100  ft3/s  (513  m3/s)  Feb.  17,  1975  (gage  height,  37*08  ft  or  11.302  m);  minimum, 
0.6  ft3/s  (0.017  m3/ s)  Sept.  11,  12,  13,  l4,  15,  l6,  1968. 

REMARKS . --Records  good  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor.  Maximum  discharge:  Water  year 
1973,  12,200  ft3/s  (346  m3/ s)  Mar.  31,  1973  (gage  height,  27.4  ft  or  8.35  m);  water  year  1974,  3,370  ft3/s  (95.4  nP/s) 

Feb.  8,  1974  (gage  height,  10.12  ft  or  3-085  m) . 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

27 

15 

250 

70 

90 

114 

146 

114 

97 

84 

753 

24 

2 

22 

15 

100 

70 

85 

141 

125 

81 

159 

38 

310 

22 

3 

19 

15 

70 

65 

80 

86 

231 

68 

104 

39 

161 

19 

4 

16 

15 

50 

65 

75 

76 

143 

64 

48 

43 

232 

18 

5 

15 

16 

45 

200 

100 

74 

100 

54 

37 

46 

209 

16 

6 

14 

19 

43 

52 

350 

68 

83 

55 

33 

31 

1,330 

37 

7 

13 

23 

80 

47 

250 

79 

75 

76 

33 

242 

2,300 

86 

8 

13 

3  0 

200 

600 

130 

243 

72 

217 

30 

77 

373 

46 

9 

12 

21 

70 

701 

90 

90 

89 

160 

118 

49 

194 

38 

10 

12 

1  7 

60 

337 

82 

83 

1,630 

90 

435 

545 

136 

27 

1  1 

12 

20 

50 

1,660 

86 

67 

1,050 

74 

417 

745 

130 

23 

12 

1  2 

28 

45 

1,200 

265 

66 

272 

116 

613 

192 

112 

28 

13 

1 1 

37 

42 

1  ,400 

154 

95 

153 

375 

338 

79 

233 

25 

14 

1  1 

27 

41 

400 

101 

1  ,240 

3,320 

421 

124 

132 

98 

23 

15 

16 

24 

150 

150 

85 

235 

2,420 

530 

81 

98 

75 

20 

16 

25 

20 

350 

130 

2,760 

2,040 

433 

564 

67 

58 

62 

20 

17 

40 

35 

160 

1 10 

14,600 

873 

309 

573 

52 

53 

52 

28 

18 

25 

45 

100 

100 

3,230 

2,410 

233 

316 

45 

49 

45 

58 

19 

20 

33 

90 

90 

922 

1  ,430 

186 

144 

64 

42 

43 

42 

20 

18 

60 

400 

90 

468 

389 

154 

92 

74 

45 

40 

30 

21 

15 

120 

300 

no 

290 

277 

127 

68 

70 

52 

58 

34 

22 

14 

60 

150 

80 

216 

248 

109 

60 

46 

44 

58 

31 

23 

14 

40 

120 

90 

385 

237 

96 

49 

35 

40 

42 

218 

24 

14 

31 

150 

200 

1,870 

627 

87 

42 

30 

111 

35 

401 

25 

14 

26 

600 

500 

358 

556 

84 

38 

27 

111 

29 

153 

26 

14 

22 

300 

300 

202 

252 

79 

148 

27 

182 

33 

95 

27 

14 

20 

150 

200 

152 

193 

74 

236 

26 

204 

32 

71 

28 

14 

17 

100 

170 

129 

168 

70 

68 

30 

77 

26 

57 

29 

14 

16 

90 

150 

160 

248 

53 

221 

188 

25 

49 

30 

14 

40 

80 

120 

161 

262 

48 

114 

1,350 

24 

45 

31 

70 

100 

151 

78 

26 

TOTAL 

509 

907 

4,506 

9,557 

27,605 

12,929 

12,460 

5.072 

3,595 

6,506 

7,276 

1,784 

MEAN 

16.4 

30.2 

145 

308 

986 

417 

415 

164 

120 

210 

235 

59.5 

MAX 

40 

120 

600 

1,660 

14,600 

2,410 

3,320 

573 

613 

1 ,460 

2,300 

401 

MIN 

1  1 

15 

41 

47 

75 

66 

70 

38 

26 

31 

24 

16 

CESM 

.  14 

.26 

1.27 

2.70 

8.65 

3.66 

3.64 

1.44 

1.05 

1.84 

2.06 

.52 

IN. 

.17, 

.30 

1.47 

3.12 

9.01 

4.22 

4.07 

1.66 

1.17 

2.12 

2.37 

.58 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

92,706 

MEAN 

254  MAX 

14,600 

MIN  11 

CFSM  2. 

23  IN 

30.25 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,500  CFS)  NOTE.— No  gage-height  record  Oct.  1-28, 

Nov.  7  to  Jan.  5- 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-17 

1800 

37.08 

18,100 

4-l4 

I8OO 

22.18 

7,210 

3-16. 

1400 

14.46 

3,580 

8-07 

0100 

15.11 

3,840 

3-18 

1700 

l6.4l 

4,360 

ANNUAL  MAXIMUM  DISCHARGE 

WATER 

YEAR 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1973 

3-31 

Unknown  27.4 

12,200 

1974 

2-08 

0600 

10.12 

3,370 

40 


APALACHICOLA.  RIVER  BASIN 


02343300  Abbie  Creek  near  Haleburg,  Ala. 

LOCATION.— Lat  31°28'24",  long  85°09'45",  in  Ej  sec.  19,  T.  6  N. ,  R.  29  E.,  Henry  County,  on  right  bank  on  downstream  side  of 

bridge  on  State  Highway  95,  1.2  mi  (1.9  km)  upstream  from  Peterman  Creek,  4.5  mi  (7.2  km)  northwest  of  Halebuig,  9  mi  (l4.5  km) 
southeast  of  Abbeville,  and  7.8  mi  (12.6  km)  upstream  from  the  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--144  mi2  (373  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1958  to  September  1971,  -October  1974  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  145-74  ft  (44.422  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. ~l4  years,  210  ft3/s  (5.947  m3/s),  19-81  in/yr  (503  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  4,920  ft3/s  (139  m3/s)  Apr.  10  (gage  height,  17-63  ft  or  5-374  m)  j  minimum  daily, 

66  ft3/s  (1.87  m3/s)  Oct.  15.  _  .  _  % 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  7,590  ftb/s  (215  nP/s)  Mar.  31,  1970  (gage  height,  23.84  ft  or  7.266  m) ;  minimum, 

18  ft3/s  (0.51  m3/s)  Sept.  12,  l£,  1968  (gage  height,  1.26  ft  or  O.38  m) . 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  2106:  1969(H). 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

’  NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

170 

70 

236 

125 

191 

256 

376 

250 

549 

156 

1,120 

186 

2 

120 

69 

158 

118 

191 

302 

287 

210 

453 

135 

837 

150 

3 

100 

68 

125 

111 

378 

251 

240 

170 

258 

124 

795 

140 

4 

95 

68 

108 

125 

310 

223 

210 

140 

192 

119 

560 

130 

5 

88 

72 

102 

133 

345 

220 

204 

120 

165 

115 

588 

120 

6 

84 

76 

100 

120 

283 

209 

193 

140 

150 

217 

572 

120 

7 

80 

76 

138 

113 

231 

205 

185 

200 

174 

179 

654 

231 

8 

79 

74 

181 

251 

201 

260 

181 

310 

150 

143 

552 

205 

9 

78 

75 

131 

287 

189 

210 

223 

200 

678 

127 

492 

174 

10 

76 

73 

111 

260 

185 

195 

2,700 

160 

1 ,060 

135 

402 

254 

11 

74 

77 

103 

374 

178 

188 

2,910 

145 

614 

586 

383 

165 

12 

73 

114 

115 

831 

193 

182 

1  ,250 

135 

482 

400 

422 

163 

13 

70 

95 

120 

1,410 

185 

192 

720 

130 

542 

253 

503 

153 

14 

67 

82 

107 

762 

158 

357 

1,030 

190 

386 

184 

371 

140 

15 

66 

80 

171 

436 

151 

434 

2,380 

290 

443 

217 

312 

120 

16 

100 

78 

267 

310 

319 

816 

1,440 

510 

337 

426 

271 

120 

17 

130 

99 

177 

263 

819 

552 

804 

600 

251 

431 

244 

250 

18 

150 

198 

137 

238 

777 

840 

600 

350 

220 

364 

228 

300 

19 

120 

138 

125 

244 

822 

1 ,080 

450 

250 

201 

348 

215 

215 

20 

95 

143 

207 

300 

831 

918 

350 

170 

247 

308 

209 

178 

21 

85 

191 

343 

235 

663 

521 

300 

150 

228 

600 

350 

177 

22 

79 

135 

321 

218 

402 

400 

250 

120 

218 

400 

289 

181 

23 

76 

1  1  1 

215 

289 

357 

371 

220 

1  10 

193 

388 

235 

231 

24 

74 

101 

168 

378 

630 

362 

200 

137 

168 

256 

205 

249 

25 

72 

102 

157 

369 

482 

717 

185 

129 

157 

217 

193 

202 

26 

71 

100 

147 

352 

388 

666 

170 

151 

150 

531 

249 

182 

27 

70 

92 

138 

277 

304 

400 

160 

251 

160 

572 

201 

170 

28 

70 

90 

135 

242 

267 

308 

150 

212 

167 

388 

191 

158 

29 

70 

89 

135 

220 

281 

250 

157 

192 

426 

262 

184 

30 

69 

151 

132 

207 

279 

400 

253 

171 

981 

213 

249 

31 

127 

198 

285 

614 

193 

TOTAL 

2,721 

2,987 

4,937 

9,796 

10,430 

12,480 

19,018 

6.954 

9,356 

11.146 

12,311 

5,497 

MEAN 

87.8 

99.6 

159 

316 

373 

403 

634 

224 

312 

360 

397 

183 

MAX 

170 

198 

343 

1  ,410 

831 

1,080 

2,910 

614 

1,060 

1  ,420 

1 ,120 

30Q 

MIN 

66 

68 

100 

111 

151 

182 

150 

1  10 

150 

115 

191 

120 

CESM 

.61 

.69 

1.10 

2.19 

2.59 

2.80 

4.40 

1  .56 

2.17 

2.50 

2.76 

1.27 

IN. 

.70 

.77 

1.28 

2.53 

2.69 

3.22 

4.91 

1.80 

2.42 

2.88 

3.18 

1.42 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

107,633 

MEAN 

295 

MAX  2,910 

MIN  66 

CFSM  2. 

05  IN 

27.81 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  1,250 

CFS ) 

NOTE. — No  gage-height  record  Oct.  1-29  and 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

Apr.  18  to  May  23. 

1-13 

0400 

8.94 

1,850 

6-09 

1700 

8.44 

1,700 

4-10 

2100 

17.63 

4,920 

7-15 

2200 

7.09 

1,290 

4-15 

0700 

12.45 

2,980 

7-31 

0400 

8.03 

1,580 

CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 
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CHOCTAWHATCHEE  RIVER  MAIN  STEM 


02361000  Choctawhatcb.ee  River  near  Newton,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°20'30”,  long  85°36'43",  in  SE^r  sec.  2,  T.  4  N.,  R.  24  E.,  Dale  County,  on  left  hank  at  downstream  side  of  bridge 
on  State  Highway  123,  200  ft  (6l  m)  downstream  from  abandoned  milldam,  1,500  ft  (457  m)  upstream  from  Hurricane  Creek,  0.8  mi 
(1.3  km)  north  of  Newton,  1  mi  (1.6  km)  downstream  from  Atlantic  Coast  Line  Railroad  bridge,  and  at  mile  133.0  (2l4.0  km). 

DRAINAGE  AREA.-- 683  mi2  (1,769  km2). 


PERIOD  OF  RECCED. — June  1906  to  August  1908,  October  1911  to  August  1912  (gage  heights  only),  November  1921  to  September  1927, 

May  1935  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  period  January  to  April  1925,  published  in  WSP  1304.  Gage-height 
records  collected  near  same  site  from  1931  to  December  1971  are  contained  in  reports  of  the  National  Weather  Service. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  138.56  ft  (42.23  m)  above  mean  sea  level.  See  WSP  1304  or  1724  for  history  of 
changes  prior  to  Sept.  9>  1938. 

AVERAGE  DISCHARGE.-- 45  years  (1922-27,  1935-74),  978  ft3/s  (27. 70  m3/s),  19-45  in/yr  (494  mm/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  16,700  ft3/s  (473  m3/s)  Apr.  11  (gage  height,  28. 71  ft  or  8.751  m) ;  minimum,  238  ft^/s 
(6.74  m3/s)  Oct.  15,  Nov.  3,  4. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  25,800  ft3/ s'  (731  m3/s)  Jan.  20,  1936;  maximum  gage  height,  29.6  ft  (9-02  m)  May  4, 
1953;  minimum  dally,  6l  ft3/s  (1.73  m3/s)  Sept.  8,  1954. 

Maximum  stage  since  19OG,  42  ft  (12.8  m)  present  site  and  datum.  Mar.  15,  1929 ,  from  information  furnished  by  State  Highway 
Department  (discharge  not  determined). 


REMARKS. --Records  fair.  Prior  to  January  1941,  moderate  diurnal  fluctuation  at  low  flow  caused  by  gristmills  above  station. 
REVISIONS. — WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1978 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

1 

538 

245 

1,210 

647 

876 

1,360 

1,510 

1 .030 

2,080 

1,030 

6.330 

516 

2 

433 

24  2 

1.150 

629 

836 

1  ,390 

1,390 

1.090 

1,750 

660 

5,540 

479 

3 

371 

240 

1,000 

605 

1,170 

1,330 

1,220 

1.030 

1  .500 

580 

3.470 

441 

4 

336 

239 

755 

635 

1  .310 

1,230 

1,140 

993 

1 . 040 

560 

2.480 

416 

5 

316 

245 

629 

654 

1,640 

1,170 

1,150 

920 

796 

570 

3.380 

393 

6 

303 

258 

518 

638 

.  1,540 

1,080 

1 , 050 

943 

626 

490 

3,050 

393 

7 

296 

270 

512 

620 

1  .320 

1,000 

985 

948 

573 

505 

3.190 

704 

8 

283 

276 

654 

1 ,120 

1.080 

1,160 

906 

998 

597 

507 

3.100 

798 

9 

2  79 

279 

608 

1,570 

916 

1,160 

1  ,450 

1,060 

830 

467 

2,650 

615 

10 

271 

279 

554 

1,470 

832 

1,050 

12,800 

980 

2,350 

435 

2.340 

716 

1  1 

26b 

283 

527 

1,880 

797 

1,000 

15,700 

943 

2.090 

61? 

1  ,900 

785 

12 

256 

361 

524 

2,800 

'829 

973 

13,100 

862 

2,540 

967 

1  ,830 

526 

13 

249 

415 

530 

4,050 

835 

905 

7,520 

783 

3,220 

1,010 

1.600 

481 

14 

243 

417 

509 

3,050 

815 

2,250 

4,800 

729 

2,670 

1.120 

1  .400 

449 

15 

239 

378 

678 

2.450 

774 

2.330 

9,250 

893 

2.680 

847 

1  .260 

412 

16 

343 

337 

1.240 

1,910 

1,200 

3,150 

10,800 

1 .000 

2.290 

714 

1.100 

389 

17 

466 

326 

1  ,240 

1.510 

3,400 

3,310 

7,940 

1  .470 

1  .390 

1,040 

941 

584 

18 

468 

425 

1,030 

1.250 

4,930 

4,250 

3,850 

1.390 

1 ,060 

1 .700 

822 

1.120 

19 

422 

440 

836 

1,170 

8,240 

6,690 

2,670 

1.210 

871 

1  .26(1 

752 

948 

20 

346 

484 

1,390 

1,390 

8,320 

7,060 

2,240 

1,040 

813 

1.400 

696 

749 

21 

301 

708 

1,940 

1.280 

6,150 

4,680 

1,930 

8  75 

1.110 

2,350 

1,170 

815 

22 

277 

757 

1,610 

1.150 

3,520 

2,690 

1,700 

747 

1,360 

2,190 

1  ,  160 

818 

23 

265 

619 

1.420 

1,300 

2,330 

2,130 

1,520 

621 

1.040 

1 , 740 

822 

1,020 

24 

259 

527 

1 ,040 

1,840 

2.720 

2.210 

1,400 

51? 

985 

1  .490 

689 

1  ,580 

25 

254 

439 

872 

1,870 

2,530 

3,420 

1,330 

472 

792 

1.070 

623 

1  .560 

26 

250 

404 

825 

1  ,  790 

2,250 

3,330 

1,260 

525 

692 

2,380 

915 

1  ,220 

27 

249 

367 

76b 

1,550 

1,930 

2.690 

1  ,  190 

777 

890 

1  .520 

775 

1.050 

28 

245 

353 

731 

1,330 

1  ,590 

2,010 

1,120 

761 

844 

1,180 

684 

927 

29 

243 

341 

710 

1  .  140 

1,600 

1 .040 

716 

873 

1  •  540 

616 

807 

30 

244 

545 

682 

1.010 

1  .450 

988 

93« 

760 

3.190 

578 

957 

5  t  Q0  0 

557 

TOTAL 

9,555 

1  1 ,499 

27.351 

45,240 

64  «  6H 0 

7 1  *  468 

1 14,949 

29,696 

41,112 

41,020 

56.420 

22.668 

MEAN 

308 

383 

882 

1  ,459 

2,310 

2.305 

3,832 

958 

1,370 

1 , 32.7 

1,820 

75b 

MAX 

538 

757 

1,940 

4,050 

8.320 

7,060 

15.700 

2.440 

3.220 

5,90  0 

6.330 

1  ,580 

MIN 

239 

239 

509 

605 

774 

905 

906 

47? 

573 

435 

557 

389 

CFSM 

.45 

.56 

1.29 

2.14 

3.38 

3.37 

5.61 

I  .40 

2.01 

1.94 

2.66 

1.11 

IN. 

.5? 

.63 

1  .49 

2.46 

3.52 

3.89 

6.26 

1 .62 

2.24 

2.27 

3.07 

1.23 

CAL  YP 

1974  TOTAL  388,663 

MEAN 

1.065 

MAX  9,160 

MIN 

180  CESM 

1.56  IN 

21.17 

WTR  YR 

1975  TOTAL  535,658 

MEAN 

1,468 

MAX  15.700 

MIN  ! 

239  CESM 

2.1^  IN 

29.17 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5,000  CFS) 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-19 

l4oo 

19.92 

8,650 

4-16 

1100 

22.88 

11,100 

3-20 

0500 

18.02 

7,560 

8-01 

2100 

16.19 

6,530 

4-11 

0900 

28.71 

16,700 
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02361000  Choctawhatchee  River  near  Newton,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT 

,  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.64 

2.58 

5.42 

3.75 

4.54 

6.42 

6.75 

5.58 

7.90 

5.57 

15.84 

4.23 

2 

3.28 

2.57 

5.29 

3.68 

4.44 

6.49 

6.49 

5.73 

7.22 

4.52 

14.41 

4.09 

3 

3.07 

2.56 

4.95 

3.59 

5.22 

6.34 

6.07 

5.57 

6.69 

4.27 

10.66 

3.96 

4 

2.94 

2.56 

4.31 

3.68 

5.55 

6.09 

5.87 

5.47 

5.55 

4.20 

8.82 

3.85 

5 

2.86 

2.58 

3.91 

3.74 

6.22 

5.96 

5.89 

5.26 

4.90 

4.23 

10.49 

3.76 

6 

2.81 

2.63 

3.54 

3.68 

6.03 

5.71 

5.62 

5.32 

4.38 

3.96 

9.90 

3.75 

7 

2.78 

2.68 

3.51 

3.61 

5.59 

5.50 

5.46 

5.33 

4.22 

4.02 

10.17 

4.79 

8 

2.73 

2.70 

3.98 

4.84 

5.10 

5.92 

5.24 

5.46 

4.30 

4.02 

10.01 

5.07 

9 

2.72 

2.72 

3.82 

5.85 

4.71 

5.92 

6.39 

5.62 

4.95 

3.87 

9.19 

4.51 

10 

2.68 

2.71 

3.63 

5.66 

4.50 

5.64 

24.70 

5.41 

8.48 

3.77 

8.58 

4.80 

11 

2.66 

2.73 

3.53 

6.49 

4.41 

5.51 

28.35 

5.29 

7.97 

4.35 

7.70 

5.00 

12 

2.63 

3.03 

3.51 

8.27 

4.50 

5.42 

25.23 

5.07 

8.88 

5.41 

7.55 

4.21 

13 

2.60 

3.22 

3.52 

10.66 

4.53 

5.24 

17.73 

4.84 

10.12 

5.53 

7.08 

4.04 

14 

2.57 

3.22 

3.44 

8.84 

4.47 

8.27 

13.00 

4.67 

9.12 

5.81 

6.64 

3.92 

15 

2.56 

3.09 

3.93 

7.65 

4.35 

8.46 

20.65 

5.14 

9.11 

5.07 

6.31 

3.78 

16 

2.96 

2.95 

5.37 

6.58 

5.28 

9.98 

22.58 

5.42 

8.36 

4.68 

5.90 

3.68 

17 

3.39 

2.90 

5.36 

5.80 

9.71 

10.29 

18.51 

6.60 

6.47 

5.59 

5.48 

4.31 

18 

3.39 

3.25 

4.90 

5.29 

13.22 

12.00 

11.28 

6.40 

5.67 

7.16 

5.17 

5.90 

19 

3.24 

.  3.30 

4.39 

5.13 

19.22 

16.43 

9.12 

5.96 

5.14 

6.17 

4.96 

5.44 

20 

2.98 

3.45 

5.55 

5.57 

19.37 

17.11 

8.28 

5.51 

4.97 

6.50 

4.80 

4.86 

21 

2.81 

4.16 

6.73 

5.36 

15.46 

12.79 

7.65 

5.06 

5.79 

8.43 

6.09 

5.04 

22 

2.71 

4.31 

6.07 

5.1 1 

10.68 

9.14 

7.16 

4.69 

6.39 

8.14 

6.08 

5.05 

23 

2.66 

3.89 

5.67 

5.43 

8.46 

8.06 

6.78 

4.29 

5.59 

7.24 

5.19 

5.57 

24 

2.63 

3.59 

4.87 

6.51 

9.21 

8.17 

6.51 

3.95 

5.46 

6.70 

4.80 

6.95 

25 

2.62 

3.30 

4.45 

6.59 

8.87 

10.48 

6.33 

3.81 

4.91 

5.68 

4.60 

6.90 

26 

2.60 

3.18 

4.31 

6.43 

8.30 

10.32 

6.16 

3.98 

4.61 

8.57 

5.46 

6.09 

27 

2.60 

3.06 

4.13 

5.96 

7  •  64 

9.17 

5.99 

4.79 

5.19 

6.79 

5.07 

5.65 

28 

2.58 

3.01 

4.02 

5.53 

6.93 

7.81 

5.81 

4.76 

5.07 

5.99 

4.79 

5.32 

29 

2.57 

2.96 

3.96 

5.16 

— 

6.96 

5.62 

4.62 

5.14 

6.85 

4.58 

4.98 

30 

31 

2.58 

2.5e 

3.60 

3.87 

3.80 

4.86 

— 

6.62 

6.53 

5.47 

5.21 

8.59 

4.82 

10.04 

15.04 

4.45 

4.38 

5.39 

MAX 

3.64 

4.31 

6.73 

10.66 

19.37 

i7.ll 

28.35 

8.59 

10.12 

15.04 

15.84 

6.95 

MIN 

2.56 

2.56 

3.44 

3-59 

4.35 

5.24 

5.24 

3.81 

4.22 

3-77 

4.38 

3.68 

CAL  YE 

1974  MAX 

19.28 

MIN  2.44 

WTR  YR 

1975  MAX 

28.35 

MIN  2.56 

GAGE  HEIGHT 

.  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.98 

2.60 

3.44 

13.56 

9.10 

5.64 

6.68 

3.87 

3.18 

2.47 

2.97 

3.32 

2 

3.38 

2.63 

3.24 

19.28 

8.39 

5.56 

6.82 

3.81 

3.25 

2.5? 

2.71 

3.37 

3 

3.40 

2.64 

3.13 

17.36 

8.01 

5.48 

7.73 

3.77 

3.56 

2.63 

3.10 

3.81 

4 

3.32 

2.64 

3.14 

10.81 

7.61 

5.39 

7.67 

3.73 

3.66 

3.05 

3.27 

3.38 

5 

3.18 

2.67 

5.10 

8.65 

7.11 

5.29 

14.48 

4.38 

3.59 

3.28 

3.29 

3.11 

6 

2.98 

2.70 

5.53 

7.55 

6.69 

5.21 

16.56 

5.16 

3.48 

3.61 

3.84 

3.22 

7 

2.82 

2.72 

4.97 

6.96 

14.03 

5.15 

14.02 

4.96 

4.90 

3.65 

3.4? 

3.45 

8 

2.73 

2.74 

4.56 

6.54 

16.78 

5.08 

10.10 

4.67 

5.48 

3.20 

3.39 

3.79 

9 

2.66 

2.74 

4.14 

6.?4 

12.45 

4.97 

10.29 

4.26 

5.27 

2.93  ' 

3.77 

4.21 

10 

2.61 

2.78 

3.61 

6.02 

9.88 

4.93 

8.40 

3.90 

5.74 

2.77 

3.51 

4.97 

11 

2.57 

2.71 

3.37 

6.34 

8.54 

4.85 

7.51 

3.90 

6.25 

2.63 

3.22 

4.98 

12 

2.53 

2.69 

3.25 

6.85 

7.75 

4.78 

6.95 

4.86 

4.95 

2.5? 

3.58 

4.80 

13 

2.51 

2.70 

3.22 

6.03 

7.11 

4.71 

6.69 

A. 67 

4.17 

2.44 

3.35 

4.19 

14 

2.50 

2.73 

3.22 

5.65 

6.77 

4.60 

6.44 

4.40 

4.39 

2.67 

3.10 

3.58 

15 

2.51 

2.78 

3.32 

5.51 

6.70 

4.53 

6.66 

3.81 

3.77 

2.62 

3.53 

3.14 

16 

2.50 

3.03 

3.77 

5.37 

7.43 

4.61 

6.44 

3.81 

4.20 

2.44 

4.69 

3.00 

17 

2.53 

3.02 

3.59 

5.24 

7.20 

4.62 

6.06 

4.32 

4.03 

2.51 

3.99 

2.90 

18 

2.50 

2.94 

3.37 

5.14 

6.75 

4.49 

5.72 

5.26 

3.44 

3.20 

3.60 

2.83 

19 

2.47 

2.89 

3.21 

5.04 

7.97 

4.73 

5.41 

4.63 

3.20 

2.90 

3.20 

2.75 

20 

2.45 

2.84 

3.51 

4.96 

7.72 

6.21 

5.19 

4.27 

3.05 

2.76 

2.98 

2.69 

21 

2.45 

3.20 

3.95 

5.88 

6.70 

6.02 

4.92 

3.92 

2.96 

2.64 

3.22 

2.64 

22 

2.43 

4.17 

3.87 

7.51 

7.98 

6.32 

4.75 

3.71 

2.93 

2.51 

3.06 

2.96 

23 

2.41 

4.10 

3.69 

8.44 

8.00 

6.17 

4.69 

3.77 

2.95 

2.46 

2.89 

3.10 

24 

2.41 

3.80 

3.50 

8.18 

7.36 

5.83 

4.58 

3.81 

2.85 

2.75 

2.66 

3.00 

25 

2.40 

3.59 

3.39 

7.79 

6.88 

6.04 

4.44 

3.81 

2.79 

2.99 

2.61 

2.86 

26 

2.40 

3.39 

10.29 

7.11 

6.44 

6.12 

4.31 

3.82 

2.73 

2.8? 

2.64 

2.85 

27 

2.40 

3.24 

11.37 

8.24 

6.04 

6.08 

4.20 

3.99 

2.67 

2.90 

4.15 

7.04 

28 

2.42 

3.96 

10.15 

10.22 

5.77 

7.25 

4.1  1 

3.77 

2.62 

3.14 

3.24 

6.39 

29 

2.45 

4.05 

8.41 

10.11 

7.33 

4.02 

3.70 

2.56 

3.50 

3.34 

5.18 

30 

2.43 

3.69 

8.87 

10.62 

— 

7.27 

3.95 

3.55 

2.52 

3.2? 

3.04 

4.37 

31 

2.47 

9.  1  1 

1  n  1 1  q  - 

_  _  . 

•  J  •  J  J 

3  •  7S 

MAX 

3.40 

4.17 

■  11-37 

19.28 

16.78 

7.33 

16.56 

5.26 

6.25 

3.75 

4.69 

7.04 

MIN 

2.4o 

2.60 

3-13 

4.96 

5-77 

4.49 

3-95 

3-33 

2.52 

2.1* 

2.61 

2.64 

CAL 

YR 

1973  MAX 

22.75 

MIN  2.60 

WTR 

YE 

1974  MAX 

19.28 

MIN  2.40 

CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 
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02361000  Choctawhatchee  River  near  Newton,  Ala. — Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.37 

2.62 

3.08 

12.56 

5.63 

5.08 

22.75 

7.29 

9.42 

3.51 

3.61 

2.77 

2 

2.51 

2.51 

3.02 

12.53 

6.23 

5.02 

21.21 

6.53 

8.55 

3.52 

4.13 

2.88 

3 

2.47 

2.53 

2.97 

1 1.63 

6.41 

5.38 

16.33 

6.16 

7.51 

3.49 

4.87 

3.19 

4 

2.37 

2.50 

2.95 

9.99 

5.99 

5.26 

14.29 

6.11 

6.42 

3.47 

4.21 

3.13 

5 

2.26 

2.46 

2.98 

8.14 

5.69 

5.24 

11.53 

6.09 

5.96 

3.42 

3.71 

2.95 

6 

2.19 

2.69 

8.32 

7.10 

5.37 

5.73 

9.71 

5.72 

5.76 

3.52 

3.50 

2.82 

7 

2.13 

2.78 

14.16 

6.56 

5.12 

6.  15 

10.25 

5.53 

5.98 

3.60 

3.41 

2.90 

8 

2.07 

2.65 

17.25 

8.35 

5.20 

6.65 

11.78 

6.00 

6.70 

3.47 

3.42 

2.90 

9 

2.03 

2.69 

12.56 

8.69 

8.53 

7.07 

15.65 

7.24 

6.79 

3.32 

3.56 

2.73 

10 

1.99 

2.74 

7.95 

7.93 

10.93 

6.62 

10.66 

6.58 

6.61 

3.28 

3.41 

2.84 

1 1 

1.95 

2.69 

6.18 

7.36 

9.74 

6.02 

9.20 

6.03 

6.47 

3.72 

3.34 

3.28 

12 

1.92 

2.61 

5.43 

6.75 

9.10 

16.98 

8.00 

5.52 

6.72 

3.70 

3.14 

3.25 

13 

1.91 

2.73 

5.02 

6.07 

8.39 

22.63 

7.40 

5.07 

6.69 

3.34 

3.03 

3.58 

14 

1.93 

5.46 

4.87 

5.63 

9.96 

15.02 

6.99 

4.72 

6.06 

3.79 

2.95 

3.68 

15 

1.94 

4.82 

5.28 

5.38 

11.37 

9.31 

6.71 

4.50 

6.38 

3.78 

2.88 

4.74 

16 

1.92 

4.10 

4.99 

5.18 

10.46 

8.13 

6.49 

4.33 

5.82 

3.66 

2.99 

3.75 

17 

1.92 

3.53 

4.66 

5.06 

9.09 

10.74 

6.29 

4.21 

5.62 

3.38 

3.14 

3.30 

18 

1.94 

3.18 

4.41 

4.96 

7.90 

9.37 

6.17 

4.12 

5.17 

3.37 

4.03 

3.30 

19 

1.95 

3.37 

4.24 

6.56 

7.01 

8.25 

6.77 

4.05 

5.08 

4.30 

3.83 

3.22 

20 

1.93 

4.19 

4.10 

6.09 

6.45 

7.98 

6.59 

4.01 

4.75 

3.82 

3.38 

3.09 

21 

1.89 

3.87 

5.21 

5.99 

6.  1  1 

7.70 

6.27 

3.97 

5.14 

3.58 

3.16 

2.94 

22 

1.90 

3.52 

7.90 

10.61 

5.87 

6.98 

5.94 

3.95 

5.25 

3.39 

2.93 

2.82 

23 

1.92 

3.30 

8.98 

9.12 

5.71 

6.46 

5.65 

3.89 

4.80 

3.23 

2.78 

2.74 

24 

2.11 

3.10 

6.89 

7.78 

5.55 

6.15 

5.45 

3.93 

4.54 

3.13 

2.70 

2.66 

25 

2.36 

3.12 

5.85 

7.18 

5.46 

7.50 

5.35 

4.51 

4.20 

3.07 

2.64 

2.61 

26 

2.42 

3.48 

5.37 

7.52 

5.45 

7.67 

9.07 

9.82 

3.98 

3.49 

2.63 

2.80 

27 

2.68 

3.55 

4.82 

7.81 

5.34 

7.06 

15.01 

20.71 

3.83 

3.83 

2.61 

3.77 

28 

3.17 

3.45 

4.56 

7.78 

5.20 

6.62 

16.16 

16.00 

3.72 

5.73 

2.63 

3.68 

29 

3.29 

3.35 

4.45 

7.46 

7.07 

12.62 

18.65 

3.65 

5.97 

2.69 

3.18 

30 

3.09 

3.18 

4.32 

6.59 

— 

9.57 

8.93 

18.49 

3.60 

5.02 

2.79 

2.97 

31 

3.29 

17.25 

12.56 

11.37 

22.63 

22.75 

20.71 

9-42 

5-97 

4.87 

4.74 

MIN 

1.89 

2.46 

2.95 

4.96 

5.12 

5.02 

5-35 

3.89 

3.60 

3.07 

2.61 

2.6l 

CAL  YR  1972  MAX 

17.25 

MIN  1.80 

WTR  YR  1973  MAX 

22.75 

MIN  1.89 

GAGF  HEIGHT 

.  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.87 

2.89 

6.82 

4.93 

6.05 

5.40 

5.54 

3.10 

2.63 

3.86 

2.60 

2.23 

2 

2.83 

2.92 

5.79 

5.67 

6.92 

6.11 

5.06 

3.09 

2.57 

3.50 

2.68 

2.06 

3 

2.79 

2.95 

8.84 

6.27 

7.96 

8.96 

4.66 

3.Q0 

2.52 

3.28 

2.62 

2.00 

4 

2.75 

2.99 

8.91 

5.92 

8.94 

9.59 

4.42 

2.99 

-  2.46 

3.19 

2.60 

1.96 

5 

2.72 

2.97 

8.00 

7.31 

8.37 

8.62 

4.27 

Z.  93 

2.43 

3.05 

2.51 

1.93 

6 

2.70 

2.95 

7.04 

6.59 

7.39 

7.41 

4.19 

2.94 

2.39 

2.97 

2.43 

1.92 

7 

2.71 

2.88 

7.27 

5.93 

9.31 

6.37 

4.11 

2.88 

2.35 

2.9? 

2.35 

2.36 

8 

2.69 

2.81 

6.64 

5.55 

9.85 

6.44 

4.05 

4.88 

2.31 

2.87 

2.26 

2.49 

9 

2.66 

2.77 

5.76 

5.19, 

9.03 

6.70 

3.95 

6.98 

2.27 

2.78 

2.21 

3.44 

10 

2.66 

2.79 

5.34 

5.06 

7.99 

6.28 

3.86 

6.59 

2.24 

2.68 

2.21 

2.32 

1  1 

2.64 

2.81 

5.29 

5.10 

6.87 

5.94 

3.81 

5.24 

2.30 

?.  •  St? 

2.15 

2.20 

12 

2.60 

2.81 

5.15 

5.62 

6.57 

5.69 

3.77 

4.49 

2.51 

2.51 

2.14 

2.11 

13 

2.58 

2.81 

4.93 

6.57 

7.34 

5.37 

3.74 

4.03 

2.44 

2.46 

2.22 

2.04 

14 

2.58 

2.81 

4.93 

9.79 

7.73 

5.15 

3.67 

4.41 

2.36 

2.4? 

2.63 

1.98 

15 

2.61 

2.81 

4.75 

10.03 

7.19 

5.05 

3.58 

4.47 

2.30 

2.54 

2.44 

1 .94 

16 

2.65 

2.81 

4.56 

9.32 

7.00 

5.45 

3.50 

4.05 

2.25 

2.89 

2.28 

1.90 

17 

2.75 

2.81 

4.49 

7.53 

6.85 

6.15 

3.43 

7.70 

2.18 

2.92 

2.26 

1 .86 

18 

3.21 

2.81 

4.45 

6.24 

6.50 

5.66 

3.35 

3.95 

2.14 

2.92 

2.23 

1.86 

19 

3.00 

2.81 

4.39 

5.76 

6.19 

5.49 

3.28 

3.52 

2.67 

2.81 

2.21 

1  .86 

20 

2.86 

2.81 

9.20 

5.57 

5.83 

5.24 

3.23 

3.26 

8. 05 

2.71 

2.13 

1.85 

21 

2.83 

2.83 

14.93 

5.61 

5.47 

4.91 

3.18 

3.15 

8.07 

2.6D 

2.06 

1.84 

22 

2.92 

2.80 

13.79 

5.78 

5.24 

4.73 

3.41 

3.07 

7.47 

2.49 

2.01 

1.84 

23 

3.08 

2.78 

11.79 

5.88 

5.13 

4.59 

4.11 

2.98 

5*66 

2.40 

1 .99 

1.83 

24 

3.20 

2.82 

8.14 

5.61 

5.08 

4.47 

4.  10 

2.90 

4.57 

2.36 

2.07 

1.60 

25 

3.24 

2.94 

6.60 

5.39 

5.04 

4.43 

3.80 

2.85 

3.98 

2.53 

2.09 

1.81 

26 

3.15 

2.99 

5.99 

5.1  1 

5.07 

4.48 

3.45 

2.79 

5.27 

3.63 

2.25 

1.83 

27 

3.03 

3.03 

5.65 

4.89 

6.06 

4.44 

3.20 

2.74 

6.13 

3.26 

2.36 

1.89 

28 

2.94 

3.22 

5.43 

4.75 

6.14 

5.05 

3.06 

2.69 

6.84 

3.22 

2.51 

1.98 

29 

2.88 

6.97 

5.26 

4.87 

5  •  64 

5  •  46 

2.99 

2.67 

5.1  1 

2.93 

2.31 

1.96 

30 

31 

2.85 

2.86 

7.81 

5.12 

5.01 

5.83 

— 

5.22 

5.75 

2.99 

2.68 

2.67 

4.42 

2.66 

2.59 

2.16 

2.33 

2.10 

MAX 

3.24 

7.81 

14.93 

10.03 

9-85 

9-59 

5.54 

6.98 

8.07 

3.86 

2.68 

2.49 

MIN 

2.58 

2.77 

4.39 

4.75 

5.04 

4.43 

2.99 

2.67 

2.14 

2.38 

1-99 

1.80 

CAL  YR  1971  MAX  14.93  MIN  2.58 
WTR  YR  1972  MAX  14.93  'MIN  1.80 
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CHOCTAWHATCHEE  RIVEE  BASIN 


CHOCTAWHATCHEE  RIVER  MAIN  STEM 

02362000  (NWS  01-3255-07)  Choctawhatchee  River  near  Geneva,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31°02',  long  85°52',  in  SW^-  sec.  21,  T.  1  N.,  R.  22  E.,  Geneva  County,  on  downstream  side  of  State  Highway  52 
bridge,  1  mi  (1.6  km)  northeast  of  Geneva,  1.4  mi  (2.2  km)  upstream  from  Pea  River. 

DRAINAGE  AREA.— 1,347  mi2  (  3,489  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1928  to  current  year  (gage  heights  only).  October  I97I  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  November  1928  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service.  See  WSP  1304  for  discharge  records  for 
Jpne  1922  to  November  1926  and  gage  heights  and  discharge  measurements  only  from  August  to  December  1904. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  62.80  ft  (I9.l4l  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Apr.  11,  1967,  nonrecording 
gage  located  on  highway  bridge  30  ft  (9  m)  upstream  from  present  site  at  same  datum. 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

year 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

1972 

Dec.  24,  1971, and 
Mar.  9,10,  1972 

12.3 

3.75 

Sept.  9,  1972 

'  2.0 

0.6l 

1973 

,  Apr.  3,  4,  and 

May  30,31,  1973 

24.3 

7.41 

Oct.  23,  1972 

2.2 

0.67 

1974 

Eeb.  9,  1974 

23.8 

7.25 

July  18  and 

Aug.  26,  1974 

2.1 

0.64 

1975 

Apr.  12,  1975 

34.1 

10.39 

Oct.  27-29,  and 

Nov.  1-5,  10,  1974 

1.8 

0.55 

Period  of  record:  Maximum,  46.9  ft  (14.30  m)  Mar.  l6,  1929;  minimum,  0.9  ft  (O.27  m)  Sept.  24,  1941. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  National  Weather  Service. 

REVISIONS. --The  gage  zero  has  been  erroneously  listed  as  61.08  ft  (18.617  m)  above  mean  sea  level  in  prior  records  and  should 
be  corrected  to  62.80  ft  (I9.l4l  m) .  (Corrected  before  publishing  by  USGS.) 


GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.10 

1.80 

4.60 

5.90 

11.60 

10.00 

7.80 

8.10 

23.10 

10.70 

2 

2.60 

1.80 

4.40 

5.60 

10.40 

10.00 

9.00 

7.00 

25.80 

3 

2.40 

1.80 

6.20 

4.30 

5.50 

9.20 

8.70 

9.00 

6.00 

26.00 

4 

2.20 

1.80 

5.70 

4.30 

7.00 

8.60 

9.00 

8.70 

5.30 

22.80 

5 

2.20 

1.80 

5.00 

4.00 

5.60 

8.40 

7.60 

8.90 

5.00 

6 

2.10 

1.90 

4.60 

4.90 

6.20 

9.00 

7.40 

8.90 

5.30 

7 

3.00 

3.00 

4.30 

4.30 

7.40 

7.70 

8.00 

8.60 

5.10 

8 

2.90 

3.00 

4.80 

4.60 

6.80 

7.40 

6.80 

9.00 

5.50 

9 

2.90 

3.00 

5.00 

6.60 

6.60 

7.10 

6.60 

9.00 

5.50 

10 

1.90 

1.80 

4.60 

7.50 

5.80 

7.60 

18.20 

9.00 

5.30 

11 

1.90 

1.90 

4.30 

7.60 

5.60 

7.40 

32.60 

7.20 

5.70 

12 

1.80 

2.10 

4.20 

8.50 

5.50 

8.00 

34.10 

7.50 

6.70 

13 

1.80 

2.50 

4.30 

10.60 

5.70 

6.90 

31.20 

7.50 

6.70 

14 

1.90 

2.50 

4.20 

11.80 

5.70 

7.20 

28.70 

8.00 

6.40 

15 

3.00 

2.50 

4.20 

13.90 

5.40 

10.30 

26.10 

7.20 

6.50 

16 

4.00 

2.40 

5.20 

11.50 

5.20 

1  1.90 

26.50 

6.30 

17 

3.20 

2.30 

6.60 

9.80 

7.90 

12.40 

26.40 

7.10 

18 

2.80 

2.20 

6.50 

7.80 

10.50 

14.30 

25.30 

7.90 

19 

2.70 

3.30 

6.10 

6.50 

14.10 

15.90 

23.20 

7.80 

20 

2.30 

3.20 

5.50 

7.30 

16.80 

20.00 

20.50 

7.70 

21 

2.20 

3.60 

6.90 

7.60 

19.80 

20.60 

17.80 

7.40 

22 

3.00 

4.00 

8.40 

7.20 

21.80 

20.50 

16.00 

7.80 

23 

1.90 

3.80 

7.60 

6.70 

22.70 

20.00 

14.50 

9.20 

24 

1  .90 

3.40 

6.70 

7.30 

21.80 

16.90 

10.80 

8.20 

25 

2.00 

4.00 

5.90 

8.30 

19.50 

15.50 

10.10 

7.20 

26 

1.90 

2.80 

5.60 

8.70 

17.30 

14.20 

9.40 

7.30 

6.80 

27 

1.80 

2.70 

5.50 

8.30 

15.20 

13.50 

9.20 

7.60 

7.60 

28 

1.80 

2.50 

5.00 

7.40 

13.00 

12.40 

8.80 

8.00 

8.50 

29 

1.80 

2.40 

4.90 

7.00 

— 

12.00 

8.50 

7.10 

8.60 

30 

1 .90 

2.40 

4.80 

6.60 

9.80 

8.20 

7.70 

13.00 

31 

4.70 

6.30 

MAX 

4.00 

4.00 

7.60 

13.90 

22.70 

20.60 

34.10 

1  f  •  oU 

17.80 

26.00 

MIN 

1.80 

1.80 

- 

4.00 

5.20 

6.90 

0 

5.00 

CAL  YR  1974 

MAX 

23.8 

MIN  1.8 

WTR  YR  1975 

MAX 

34.1 

MIN  1.8 

CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIS 
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CHOCTAWHATCHEE  RIVER  MAIN  STEM 


02362000  (NWS  01-3255-07)  Choctawhatchee  River  near  Geneva,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.60 

3.40 

5.90 

14.20 

14.20 

9.10 

9.30 

4.50 

3.30 

2.20 

3.60 

3.10 

2 

4.70 

3.70 

4.60 

18.70 

18.70 

7.40 

9.30 

4.40 

3.30 

2.20 

4.00 

3.10 

3 

5.20 

3.50 

4.30 

22.90 

12.30 

7.40 

11.30 

4.30 

3.50 

2.40 

4.00 

3.40 

4 

6.00 

3.50 

4.10 

22.90 

11.40 

7.20 

13.30 

4.20 

3.20 

2.60 

3.60 

4.20 

5 

4.60 

3.60 

4.40 

19.70 

10.20 

8.00 

13.60 

4.20 

3.70 

4.00 

3.50 

3.50 

6 

4.40 

3.70 

7.20 

15.40 

10.00 

6.80 

16.20 

5.40 

5.00 

4.30 

4.10 

4.00 

7 

4.10 

3.50 

7.50 

12.30 

11.40 

6.60 

18.50 

5.90 

3.70 

5.00 

4.60 

4.00 

8 

4.00 

3.60 

6.60 

10.70 

19.60 

6.60 

17.80 

5.50 

5.80 

3.90 

3.80 

3.20 

9 

3.80 

3.60 

5.80 

9.70 

23.80 

6.40 

16.50 

5.10 

5.80 

3.40 

3.50 

4.10 

10 

3.80 

3.60 

5.30 

9.00 

22.40 

6.30 

14.40 

4.60 

5.80 

2.90 

4.00 

5.10 

11 

3.60 

3.10 

4.90 

8.60 

19.20 

6.30 

13.30 

4.20 

6.50 

2.60 

3.90 

5.20 

12 

3.60 

3.50 

4.50 

11.00 

15.70 

7.00 

11.40 

4.40 

6.80 

2.40 

3.10 

4.70 

13 

3.50 

3.50 

4.40 

10.30 

13.40 

5.80 

9.60 

5.40 

5.80 

2.40 

3.20 

4.30 

14 

3.50 

3.50 

4.30 

9.20 

11.60 

5.70 

10.00 

'  5.10 

4.60 

2.40 

3.20 

3.80 

15 

3.50 

3.40 

4.30 

8.20 

10.30 

5.60 

9.20 

5.00 

4.80 

2.10 

2.90 

3.20 

16 

3.50 

3.10 

4.70 

7.70 

11.10 

5.50 

9.20 

4.30 

4.30 

2.30 

3.90 

2.80 

17 

3.50 

3.80 

5.20 

7.60 

12.40 

5.90 

10.30 

5.00 

4.20 

2.20 

4.20 

2.60 

18 

3.50 

3.80 

4.80 

7.40 

14.00 

5.50 

8.30 

4.40 

4.00 

2.10 

3.70 

2.40 

19 

3.50 

3.80 

4.50 

7.30 

11.40 

6.60 

7.50 

5.40 

3.40 

3.30 

3.20 

2.20 

20 

3.40 

3.60 

4.50 

7.10 

12.30 

6.30 

6.90 

4.80 

3.10 

2.20 

2.80 

2.20 

21 

3.40 

3.80 

5.90 

7.40 

13.20 

7.70 

6.40 

4.50 

4.00 

2.80 

2.60 

2.20 

22 

3.30 

5.40 

5.70 

9.40 

12.20 

8.10 

7.00 

4.10 

3.80 

2.70 

3.20 

2.20 

23 

3.30 

6.50 

5.30 

12.00 

11.80 

8.50 

5.80 

5.20 

2.90 

2.40 

2.80 

4.00 

24 

3.20 

5.70 

5.00 

11.60 

12.40 

7.90 

5.70 

4.30 

2.80 

2.60 

2.50 

2.70 

25 

3.50 

5.20 

4.70 

10.30 

11.50 

7.60 

5.50 

4.20 

2.60 

3.20 

2.50 

2.40 

26 

3.30 

4.90 

11,50 

9.70 

10.20 

8.70 

5.50 

5.00 

2.50 

3.70 

2.10 

2.30 

27 

3.30 

4.60 

16.30 

9.60 

9.20 

9.20 

6.00 

4.10 

2.40 

3.50 

2.30 

2.30 

28 

3.20 

4.70 

19.60 

14.30 

8.50 

9.60 

5.00 

4.40 

2.40 

3.40 

3.60 

4.70 

29 

3.40 

5.80 

18.20 

16.50 

10.60 

4.70 

3.80 

2.20 

3.40 

3.20 

5.60 

30 

3.20 

5.80 

14.80 

17.10 

11.30 

4.60 

3.10 

2.20 

3.70 

3.20 

4.70 

MAX 

6.00 

6.50 

19.60 

22.90 

23.8O 

11.30 

18.50 

5.90 

6.80 

5.00 

4.60 

5.60 

MIN 

3.20 

3.10 

'4.10 

7.10 

8.50 

5.50 

4.60 

3-10 

2.20 

2.10 

2.10 

2,20 

CAL  YR  1973 

MAX 

24.3 

MIN  3.1 

WTR  YR  197b 

MAX 

23.8 

MIN  -2.1 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

0  A  Y 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.50 

3.60 

10.40 

9.30 

7.40 

19.00 

15.70 

22.30 

5.50 

6.10 

4.50 

2 

4.40 

3.60 

14.50 

9.00 

7.40 

24,10 

14.30 

18.70 

5.50 

6.40 

4.40 

3 

4.20 

3.50 

18.50 

9.70 

7.20 

24.30 

12.50 

15.20 

5.40 

8.00 

4.50 

4 

4.10 

3.40 

17.90 

10.50 

7.80 

24.30 

10.40 

1 3 .40 

5.40 

7.20 

4.80 

5 

3.90 

3.30 

16.70 

10.10 

7.70 

23.50 

9.40 

11.40 

5.40 

6.60 

4.60 

6 

3.90 

5.80 

15.80 

10.00 

7.70 

22.40 

8.70 

12.00 

5.40 

6.00 

4.40 

7 

3.70 

11.20 

13.40 

8.30 

9.00 

20.70 

8.30 

10.30 

6.30 

5.80 

4.30 

8 

3.60 

14.80 

11.40 

9.00 

9.30 

19.60 

7.80 

10.00 

6.10 

7.00 

4.50 

9 

3.50 

16.80 

10.30 

8.10 

11.60 

19.50 

9.50 

10.70 

5.60 

5.80 

4.30 

10 

3.40 

17.00 

13.20 

12.20 

1 1.50 

20.20 

11.00 

11.20 

5.30 

5.40 

4.30 

1 1 

3.30 

15.60 

13.40 

15.10 

12.00 

20.60 

10.70 

10.90 

5.50 

5.10 

4.80 

12 

3.20 

13.30 

1 1.60 

16.60 

10.60 

19.60 

9.40 

10.30 

5.90 

6.00 

5.50 

13 

3.20 

10.80 

10.30 

15.10 

14.40 

18.40 

8.30 

12.00 

5.90 

4.80 

5.20 

14 

3.10 

7.80 

9.30 

13.80 

21.70 

16.70 

7.60 

13.00 

5.30 

4.60 

5.50 

15 

3.10 

6.60 

8.50 

14.40 

23.60 

14.30 

7.10 

11.80 

5.90 

4.50 

5.60 

16 

3.00 

6.80 

7.80 

16.20 

21.60 

11.70 

6.90 

10.50 

5.70 

5.70 

7.00 

17 

2.90 

7.40 

7.40 

16.50 

18.60 

10.40 

6.40 

9.80 

5.70 

5.40 

5.50 

18 

2.80 

6.40 

7.20 

15.50 

16.40 

9.80 

6.50 

8.80 

5.10 

5.20 

6.00 

19 

2.70 

5.80 

9.30 

13.50 

16.00 

9.80 

6.10 

8.70 

4.90 

5.50 

4.90 

20 

2.60 

5.50 

10.40 

12.20 

14.50 

10.80 

7.00 

8.70 

5.60 

5.40 

4.50 

21 

2.50 

5.60 

11.30 

10.90 

13.40 

11.40 

5.80 

8.60 

5.40 

4.20 

4.40 

22 

2.30 

6.60 

13.20 

9.50 

12.60 

9.50 

5.80 

8.40 

5.00 

4.40 

4.30 

23 

2.20 

6.70 

14.50 

8.80 

12.00 

9.60 

5.80 

8.10 

6.00 

4.20 

5.00 

24 

2.80 

13.90 

15.80 

8.40 

12.00 

10.00 

5.70 

7.40 

4.80 

4.00 

4.00 

25 

3.60 

16.80 

14.60 

8.20 

10.30 

8.60 

7.00 

8.00 

4.40 

3.90 

3.80 

26 

4.70 

17.40 

13.00 

7.90 

12.00 

8.40 

6.70 

6.60 

5.50 

3.90 

3.70 

27 

5.10 

16.60 

11.80 

7.90 

12.40 

1 1.90 

13.80 

6.30 

5.90 

3.90 

4.40 

28 

6.70 

15,40 

10.50 

7.70 

12.40 

14.30 

21.70 

6.00 

7.50 

4.10 

5.70 

29 

7.00 

14.20 

12.20 

11.30 

15.50 

24.00 

5.90 

7.50 

4.40 

7.00 

30 

6.80 

11.50 

11.40 

11.10 

17.60 

24.30 

5.70 

8.40 

4.40 

5.10 

31 

6.70 

24.30 

1  J  •  C  U 

MAX 

7.00 

17.^0 

18.50 

16.60 

23-60 

24.30 

24.30 

22.30 

8.4o 

8.00 

7.00 

MIN 

2.20 

3.30 

7.20 

7.70 

7.20 

8.4o 

5.70 

5.70 

4.4o 

3.90 

3.70 

CAL  YR  1972 

MAX 

17. U 

MIN  2.0 

WTR  YR  1973 

MAX 

2k.  3 

MIN  2.2 
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CHOC IAWHATCHEE  RIVER  MAIN  STEM 


02362000  (NWS  01-3255-07)  Choctawhatchee  River  near  Geneva,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

0CT08EP 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.50 

3.50 

4.90 

6.80 

8.40 

7.30 

10.50 

5.50 

4.60 

9.60 

4.10 

2.60 

2 

5.30 

3.50 

6.90 

7.60 

9.00 

6.90 

10.30 

5.30 

4.50 

9.40  ■ 

3.80 

2.50 

3 

5.40 

3.60 

7.50 

7.50 

9.10 

7.60 

9.80 

5.60 

4.30 

9.20 

3.80 

2.40 

4 

5.20 

3.50 

7.70 

7.50 

9.60 

7.80 

9.50 

5.70 

4.20 

8.90 

3.50 

2.40 

5 

4.90 

3.40 

7.80 

8.10 

9.50 

8.20 

8.90 

5.90 

4.10 

8.30 

3.50 

2.30 

6 

4.90 

3.40 

7.90 

8.60 

9.40 

9.90 

8.50 

4.80 

4.00 

7.40 

3.40 

2.30 

7 

4.80 

3.30 

8.50 

8.30 

10.90 

10.20 

8.40 

4.70 

4.00 

7.20 

3.20 

2.20 

8 

4.60 

3.30 

8.70 

7.80 

11.20 

11.10 

8.20 

4.70 

3.90 

6.70 

3.10 

2.10 

9 

4.50 

3.30 

8.50 

7.50 

10.80 

12.30 

8.00 

6.00 

3.80 

6.60 

3.00 

2.00 

10 

4.30 

3.40 

8.40 

7.70 

10.60 

12.30 

7.90 

7.70 

3.80 

6.20 

3.10 

4.90 

1 1 

4.10 

3.30 

7.50 

8.30 

9.90 

11.50 

7.60 

8.00 

3.60 

5.70 

3.00 

5.00 

12 

3.90 

3.20 

7.30 

8.20 

10.20 

10.80 

7.60 

8.60 

3.50 

5 . 50 

3.10 

4.80 

13 

3.70 

3.10 

6.80 

8.30 

9.80 

10.20 

7.40 

10.00 

3.50 

5.20 

3.20 

4.70 

14 

3.70 

3.00 

6.50 

9.20 

9.60 

9.50 

7.10 

9.90 

3.40 

4.80 

3.20 

4.50 

15 

3.60 

2.90 

6.40 

8.60 

9.30 

8.30 

6.90 

9.70 

3.30 

4.50 

3.00 

4.30 

16 

3.60 

3.00 

6.30 

8.40 

10.80 

8.40 

6.80 

9.20 

3.20 

4.40 

3.00 

4.20 

17 

3.50 

2.90 

5.90 

7.90 

10.50 

9.20 

6.60 

8.60 

3.20 

4.60 

2.80 

4.10 

18 

4.10 

2.90 

5.60 

7.80 

10.30 

9.90 

6.40 

8.20 

3.10 

4.40 

2.60 

3.90 

19 

4.30 

2.90 

6.20 

7.50 

9.90 

10.90 

6.30 

7.80 

3.30 

4.20 

2.60 

3.70 

20 

4.10 

2.90 

7.10 

7.50 

9.80 

10.70 

6.10 

7.30 

5.80 

4.10 

2.40 

3.60 

21 

4.00 

2.90 

7.60 

8.20 

9.70 

9.10 

5.80 

6.70 

7.80 

4.30 

2.40 

3.50 

22 

3.80 

2.70 

7.70 

8.40 

9.50 

8.60 

5.60 

6.60 

7.80 

4.30 

2.30 

3.40 

23 

3.70 

2.60 

11.70 

8.90 

8.70 

7.80 

6.60 

6.30 

7.70 

4.20 

2.30 

3.20 

24 

3.60 

2.90 

12.30 

9.20 

7.90 

7.80 

6.80 

6.30 

7.60 

4.10 

2 .40 

3.00 

25 

3.50 

3.10 

12.20 

9.90 

7.70 

7.70 

6.70 

5.90 

7.30 

4.20 

2.40 

2.90 

26 

3.40 

3.00 

1 1.50 

9.70 

7.70 

7.60 

6.20 

5.80 

8.70 

4.20 

2.60 

3.70 

27 

3.40 

2.90 

10.20 

9.20 

7.60 

7.20 

6.10 

5.60 

8.70 

4.40 

2.40 

3.90 

28 

3.30 

2.90 

9.70 

8.80 

7.60 

7.20 

6.00 

5.50 

8.40 

4.20 

2.90 

2.70 

29 

3.30 

3.90 

8.40 

8.50 

7.40 

8.20 

5.90 

5.20 

8.40 

3.90 

2.90 

3.50 

30 

31 

3.40 

3.30 

4.90 

7.80 

7.50 

8.30 

7.90 

8.90 

10.20 

5.80 

4.90 

4.80 

9.20 

3.80 

3.80 

2.80 

2.70 

3.80 

MAX 

5.50 

4,90 

12.30 

9.90 

11.20 

12.30 

10.50 

10.00 

9.20 

9.60 

4.10 

5.00 

MIN 

3.30 

2.60 

4.90 

6.80 

7-40 

6.90 

5.60 

4.70 

3.10 

3.80 

2.30 

2.00 

CAL  YR  1971  MAX  20.8  MIN  2.6 
WTR  YR  1972  MAX  12.3.  MIN  2.0 


CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 
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02364000  (NWS  OI-2577-O7)  Pea  River  at  Elba,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°24'55",  long  86°03'45",  in  SE^  sec.  8,  T.  5  N.,  R.  20  E.,  Coffee  County,  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S. 
Highway  84  in  Elba,  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  from  Whitewater  Creek,  and  4.5  mi  (7.2  km)  upstream  from  Elba  Dam. 

DRAINAGE  AREA.  — 906  mi2  (2,502  km2),  revised. 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1930  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  1°  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  February  1930  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service.  See  WSP  1304  for  record  of  discharge 
from  May  1935  1°  September  1947  and  gage  heights  for  June  to  December  1906. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  159-24  ft  (48. 536  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  19,  1934,  at  datum  0.1  ft 
(0.03  m)  lower. 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Water 

year 

Maximum 

Minimum 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

1972 

Mar.  3,6,  1972 

19.7 

6.00 

Sept. 24, 25,  1972 

4.9 

1.49 

1973 

Mar.  12,  1973 

27.0 

8.23 

July  22,23,  1973 

3-0 

0.91 

1974 

Jan.  1,  1974 

18.6 

5.67 

Oct.  22-31,  1973 

3-1 

0.94 

1975 

Feb.  20,  1975 

37.0 

11.28 

Oct.  14,15,  1974 

3-5 

1.07 

Period  of  record:  Maximum,  31*4  ft  (9-57  m)  Apr.  5,  19&0;  minimum,  0.5  ft  (0.15  m)  May  l4,  15,  1932. 
Flood  of  March  1929  reached  a  stage  of  43.5  ft  (13.26  m)  from  reports  of  National  Weather  Service. 

REMARKS. --Stage  affected  by  operation  of  hydroelectric  plant  at  Elba  Dam. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  National  Weather  Service. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

PAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.60 

3.70 

7.60 

6.00 

6.90 

10.20 

7.90 

7.40 

8.30 

5.30 

14.80 

4.70 

2 

5.60 

3.70 

8.10 

5.90 

6.70 

9.60 

7.60 

7.30 

7.90 

5.30 

14.90 

4.60 

3 

5.60 

3.60 

7.80 

5.70 

b .  70 

9.10 

7.40 

7.30 

6.20 

5.20 

12.10 

4.60 

4 

5.00 

3.60 

6.90 

5.70 

7.10 

8.60 

7.30 

7.40 

5.80 

5.30 

11.80 

4.40 

5 

4.50 

3.60 

5.60 

5.80 

8.00 

8.30 

7.30 

7.40 

5.50 

5.20 

11.90 

4.20 

6 

4.00 

3.80 

6.40 

5.80 

8.10 

8.00 

6.90 

7.60 

5.40 

4.70 

12.60 

4.10 

7 

4.00 

3.80 

6.50 

5.70 

8.00 

7.60 

6.90 

7.50 

5.20 

4.50 

12.90 

4.20 

8 

3.80 

3.90 

6.10 

6.30 

7.50 

8.20 

6.70 

7.00 

5.00 

4.30 

13.20 

5.60 

9 

3.80 

4.00 

6.20 

8.60 

7.30 

8.00 

6.70 

6.70 

5.00 

4.30 

13.60 

5.90 

10 

3.70 

4.00 

6.10 

9.00 

7.10 

7.70 

23.60 

6.50 

11.80 

4.20 

12.90 

5.10 

1  1 

3.60 

4.00 

5.80 

13.60 

7.00 

7.70 

28.20 

6.30 

3.90 

4.20 

11.80 

5.30 

12 

3.60 

4.20 

5.80 

12.00 

6.80 

7.60 

17.60 

6.20 

9.90 

5.30 

10.00 

4.80 

13 

3.60 

4.40 

5.50 

11.80 

6.70 

7.50 

11.10 

6.20 

7.40 

7.70 

8.90 

4.70 

14 

3.50 

4.70 

5.60 

12.80 

6.60 

10.80 

13.30 

6.10 

7.20 

7.70 

8.20 

4.60 

15 

3.50 

4.60 

5.60 

12.40 

6.40 

9.70 

11.20 

5.90 

7.10 

6.40 

7.70 

4.40 

16 

4.00 

4.50 

8.70 

11.10 

6.40 

10.80 

14.40 

6.10 

9.30 

5.50 

7.10 

4.30 

17 

5.00 

4.40 

9.00 

8.60 

14.50 

13.70 

14.30 

6.30 

7.30 

5.80 

6.50 

4.20 

18 

5.50 

4.70 

8.60 

7.90 

18.60 

15.10 

14.20 

6.20 

6.70 

5.10 

6.10 

7.70 

19 

5.40 

5.00 

7.90 

7.30 

25.90 

21.70 

13.90 

6.00 

6.30 

4.90 

5.80 

6.60 

20 

4.70 

5.10 

7.90 

7.90 

37.00 

20.80 

9.50 

6.00 

6.10 

5.60 

5.50 

6.60 

21 

4.40 

6.40 

9.10 

8.00 

36.40 

19.20 

7.60 

5.70 

5.90 

6.20 

5.50 

6.60 

22 

4.20 

6.40 

8.10 

7.40 

19.40 

17.20 

7.50 

5.50 

5.80 

7.30 

5.40 

7.00 

23 

4.10 

6.40 

7.40 

7.20 

12.40 

12.50 

6.80 

5.30 

5.70 

6.10 

5.40 

15.10 

24 

4.00 

5.60 

7.50 

9.00 

15.70 

9.20 

6.50 

5.10 

5.50 

5.40 

5.20 

21.10 

25 

3.90 

5.50 

8.00 

8.90 

14.30 

12.40 

6.50 

5.10 

5.40 

6.00 

5.00 

14.70 

26 

3.80 

5.40 

7.60 

8.70 

13.20 

10.40 

6.40 

5.10 

5.20 

5.70 

6.20 

11.20 

27 

3.80 

5.20 

7.00 

8.60 

12.40 

9.90 

6.20 

5.70 

5.40 

8.20 

5.40 

9.50 

28 

3.80 

5.60 

6.70 

8.00 

12.40 

9.40 

6.20 

5.70 

5.30 

8.90 

5.60 

8.40 

29 

3.80 

4.60 

6.60 

7.80 

9.20 

6.10 

5.60 

5.10 

7.40 

5.10 

7.90 

30 

3.70 

4.70 

6.50 

7.70 

— 

9.20 

6.10 

5.40 

5.30 

7.50 

5.00 

7.90 

31 

j  •  JU 

1  J»  <  U 

MAX 

5.60 

6.40 

9.10 

13.60 

37.00 

21.70 

28.20 

7.60 

11.80 

13.70 

14.90 

21.10 

MIN 

3.50 

3.60 

5.50 

5.70 

6.4o 

7.50 

6.10 

5.10 

3.90 

4.20 

4.90 

4.10 

CAL  YR.  1974  MAX  l8.6  MIN  3.2 
WTR  YR  1975  MAX  37.0  MIN  3.5 
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CHOC TAWHATCHEE  RIVER  BASIN 


02361)000  (NWS  01-2577-07)  Pea  River  at  Elba,  Ala - Continued 


GAGE  HEIGHT. 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.30 

3.30 

4.60 

18.60 

11.30 

7.80 

10.30 

4.30 

5.10 

3.40 

5.00 

4.70 

2 

7.20 

3.40 

4.60 

12.20 

10.60 

7.00 

11.20 

4.10 

5.20 

3.40 

5.00 

4.50 

3 

6.20 

3.40 

4.50 

10.40 

10.00 

6.60 

1  1.50 

3.80 

5.40 

3.40 

4.70 

5.00 

4 

4.70 

3.40 

4.40 

9.50 

9.60 

6.40 

11.00 

3.70 

5.20 

4.20 

7.30 

4.90 

5 

4.40 

3.50 

5.00 

9.50 

8.80 

5.90 

17.00 

3.50 

5.00 

3.60 

8.60  ■ 

4.70 

6 

4.20 

3.50 

5.70 

9.10 

8.50 

5.60 

13.10 

3.40 

4.80 

4.90 

6.80 

4.80 

7 

4.10 

3.60 

5.60 

8.90 

12.00 

5.40 

12.60 

3.20 

4.70 

4.30 

5.80 

4.80 

e 

3.80 

3.60 

5.30 

8.80 

14.20 

4.20 

12.40 

3.20 

4.60 

4.20 

5  •  8  0 

4.90 

9 

3.80 

3.50 

5.00 

8.30 

13.10 

5.20 

13.10 

3.20 

4.50 

3.90 

6.70 

6.20 

10 

3.70 

3.60 

4.90 

8.10 

11.90 

5.10 

12.60 

3.20 

9.70 

3.P0 

6.10 

6.40 

1 1 

3.50 

3.60 

4.70 

7.10 

10.70 

5.10 

12.10 

3.20 

11.10 

3.60 

5.90 

6.10 

12 

3.40 

3.50 

4.40 

7.20 

10.20 

5.00 

11.40 

3.80 

10.80 

3.50 

5.90 

5.80 

13 

3.30 

3.40 

4.40 

6.40 

9.40 

5.00 

10.30 

3.60 

9.80 

3.50 

5.80 

5.60 

14 

3.30 

3.60 

4.40 

6.10 

8.90 

4.90 

9.50 

3.60 

10.40 

3.50 

5.70 

5.60 

15 

3.20 

3.60 

4.30 

5.90 

9.30 

4.80 

10.20 

3.50 

9.60 

3.40 

5.60 

5.40 

16 

3.20 

3.80 

4.40 

5.60 

9.30 

4.80 

10.60 

3.50 

8.90 

3.40 

6.00 

5.40 

17 

3.30 

4.00 

4.40 

5.10 

9.20 

4.70 

10.20 

4.20 

8.20 

3.40 

5.90 

5.20 

18 

3.30 

4.00 

4.20 

4.80 

8.60 

4.60 

9.70 

4.20 

7.60 

3.90 

5.80 

4.30 

19 

3.20 

4.00 

4.10 

4.80 

8.80 

4.60 

9.10 

4.20 

7.00 

3.80' 

5.60 

3.90' 

20 

3.20 

3.90 

4.20 

4.70 

8.50 

6.60 

8.60 

4.20 

6.40 

3.60 

5.30 

3.90 

21 

3.20 

4.20 

5.30 

12.90 

8.30 

7.80 

8.20 

4.10 

5.60 

3.60 

5.10 

3.8@ 

22 

3.10 

6.40 

5.20 

11.40 

11.50 

7.60 

7.50 

4.10 

4.90 

3.40’ 

4.80 

4.40 

23 

3.10 

6.00 

5.00 

10.80 

10.60 

7.60 

7.30 

4.60 

4.40 

3.40 

4.50' 

4.70 

24 

3.10 

5.70 

4.90 

10.40 

9.80 

7.50 

6. 80 

4.90 

4.20 

3.70 

4.20 

3.70 

25 

3.10 

5.60 

4.80 

9.80 

9.20 

9.60 

6.30 

5.30 

4.00 

3.60 

4.10 

3.60 

26 

3.10 

5.20 

8.70 

8.70 

8.80 

11.20 

5.80 

5.30 

3.70 

3.60 

3.80' 

3.60 

27 

3.10 

4.90 

9.30 

12.20 

8.50 

11.50 

5.40 

6.20 

3.60 

4-80 

4.60 

5.40 

28 

3.10 

4.90 

10.00 

13.20 

8 . 20 

12.10 

5.20 

6.10 

3.50. 

5.40 

4.30 

5.40 

29 

3.10 

5.00 

9.30 

11.80 

- - - 

12.30 

4,80 

6.00/ 

3 . 50. 

5.  20' 

4.50 

5.40 

30 

3.10 

4.80 

9.80 

13.40 

11.70 

4.50 

5.80 

3.40 

5.00 

4.30 

5.80 

31 

3.10 

12.10 

5.70 

4.20 

MAX 

7.20 

6.4o 

10.00 

18.60 

14.20 

12,30 

17.00 

6.20. 

11.10 

5.  to 

8.60 

6. to 

MIN 

3.  IQ 

3.30 

4.10 

4.70 

8.20 

4.20 

4.50 

3.20 

3. to 

3. to 

3.80 

3.60 

CAL  YR  1973 

MAX 

27.0 

MIN  3.0 

WTR  YR  1974 

MAX 

18.6 

MIN  3.1 

gage:  height. 

IN  FEET, 

AT  0700 . 

WATER  YEAR 

OCTOBEP 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

JAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU& 

SEP 

1 

5.90 

6.60 

7.20 

12.50 

9.10 

7.90 

22.50 

11.90 

8.60 

4.20 

5.60 

3.60 

2 

6.00 

6.40 

7.10 

12.30 

11.50 

7.90 

19.70 

9. .60 

12.60 

4-20 

ft  .50 

3.60 

3 

6.00 

6.40 

7.00 

13.90 

10.20 

8.10 

22.50 

P.60 

9.00 

4.20 

6.40 

4.10 

4 

6.00 

6.20 

7.00 

14.50 

9.80 

8.00 

23.50 

P.50 

7.40 

4.20 

6.40 

4.00 

5 

5.80 

6.20 

7.00 

12.40 

9.30 

8.00 

16.60 

7.90 

6.90 

4.00 

5.00 

3.70 

6 

5.70 

6.20 

10.30 

10.70 

9.20 

8.10 

12.40 

7.60 

6.40 

4.10 

4.80 

3.60 

7 

5.70 

6.20 

16.40 

9.60 

9.20 

8.00 

11.60 

7.30 

7.00 

3.90 

5.90 

3.60 

8 

5.60 

6.40 

17.10 

11.00 

8.70 

10.00 

24.80 

9.60 

7.10 

3.90 

5.10 

3.60 

9 

5.50 

6.40 

16.50 

11.30 

10.60 

10.00 

22.70 

10.40 

8.30 

3.80 

5.10 

4.00 

10 

5.40 

6.40 

15.90 

10.80 

11.80 

9.80 

21.10 

9.00 

9.30 

3.80 

4.90 

3.80 

1  1 

5.40 

6.40 

12.00 

10.20 

12.00 

9.50 

19.10 

P.90 

10.40 

3.80 

4.80 

3.70 

12 

5.30 

6.4  0 

9.80 

10.00 

11.70 

27.00 

14.20 

7.50 

10.80 

3.70 

4.70 

3.80 

13 

5.30 

6.50 

8.90 

9.80 

11.50 

21.80 

10.90 

P.20 

9.30 

3.60 

4.80 

3.80 

14 

5.20 

7.40 

8.40 

9.60 

13.40 

13.80 

10.00 

7.50 

9.00 

3.60 

4.80 

4.10 

15 

5.20 

7.90 

8.50 

8.80 

14.50 

12.60 

9.40 

6.80 

8.60 

4.00 

4.70 

4.20 

16 

5.20 

8.00 

9/.  0  0 

8.30 

13.40 

12.50 

9.00 

6.40 

7.60 

5.30 

4.70 

4.30 

17 

5.10 

7.90 

8.90 

8.10 

13.10 

15.00 

8.60 

5.90 

7.3C 

5.10 

4.50 

4.10 

18 

5.10 

7.30 

8.70 

7.90 

13.10 

12.50 

8.40 

5.60 

8.00 

4.40 

4.40 

4.10 

19 

5.20 

7.10 

8.40 

8.90 

1  1.40 

11.80 

12.30 

5.50 

7.10 

4.20 

4.20 

3.90 

20 

5.20 

7.30 

8.40 

8.60 

10.20 

11.10 

10.60 

5.40 

7.80 

4.20 

4.10 

3.90 

21 

5.10 

7.40 

20.50 

8.50 

9.40 

12.10 

9.60 

5.30 

7.40 

4.20 

4.00 

3.80 

22 

5.00 

7.40 

23.80 

14.20 

9.10 

10.90 

8.90 

5.20 

5.90 

3.00 

3.70 

3.70 

23 

5.00 

7.30 

20.20 

11.80 

8.80 

10.00 

8.40 

5.20 

6.20 

3.00 

3.60 

3.60 

24 

5.30 

6.90 

20.60 

11.30 

8.60 

9.40 

8.10 

5.10 

5.60 

3.80 

3.40 

3.40 

25 

5.70 

6.80 

20.80 

11.00 

8.40 

12.00 

7.80 

5.50 

5.50 

4.20 

3.30 

3.30 

26 

6.00 

7.20 

15.40 

11.30 

8.40 

11.20 

1  1.60 

6.80 

5.50 

4.60 

3.30 

3.20 

27 

6.00 

7.70 

10.50 

11.60 

8.20 

10.60 

15.60 

11.60 

5.20 

5.20 

3.60 

3.70 

28 

6  *50 

7.80 

9.40 

10.20 

8.10 

10.00 

14.60 

9.00 

4.90 

6.00 

3.80 

4.00 

29 

r.oo 

7.60 

8.90 

10.20 

— 

10.50 

17.70 

12.30 

4.70 

6.00 

3.70 

4.20 

30 

31 

6.90 

6.60 

7.40 

8.40 

9.20 

9 .70 
9.60 

— 

10.20 

16.80 

10.90 

9.40 

4.60 

6.00 

5.80 

5.90 

3.80 

4.40 

MAX 

7. .00 

8.00 

23.80 

]_4.50 

14.50 

27.00 

24.80 

12.30 

12.60 

6.00 

6.50 

toto 

MIN 

5.00 

6.20 

7.00 

7.90 

8.10 

7.90 

7.80 

5.10 

4.60 

3.00 

3-30 

3.20 

CAL  YR  1972 

MAX 

23.8 

MIN  to 9 

WTR  YR  1973 

MAX 

27.0 

MIN  3.0 

CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 
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02364000  (NWS  01-2577-07)  Pea  River  at  Elba,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

6.30 

6.10 

8.80 

8.00 

9.60 

8.40 

8.70 

*.60 

6.20 

1  1.60 

7.40 

5.70 

2 

6.20 

6.10 

8.40 

8.20 

11.60 

11.40 

8.40 

6.80 

6.-20 

8.40 

7.30 

5.60 

3 

6.00 

6.20 

11.10 

8.80 

11.30 

19.70 

8.20 

6.80 

6.20 

7.90 

7.00 

5.40 

4 

6.00 

6.40 

10.40 

8.60 

13.60 

17.90 

8.10 

6.90 

5.90 

7.30 

6.90 

5.40 

5 

5.90 

6.30 

10.30 

9.00 

11.50 

19.10 

8.10 

6.90 

5.90 

7.30 

6.70 

5.30 

6 

5.80 

6.50 

9.80 

9.00 

10.50 

19.70 

8.00 

6.80 

5.80 

7.80 

6.40 

5.30 

7 

5.80 

6.50 

9.70 

9.10 

15.40 

15.30 

7.90 

6.60 

5.80 

7.80 

6.30 

5.60 

8 

5.80 

6.50 

9.50 

8.90 

13.90 

1  1.40 

7.80 

7.10 

5.70 

7.70 

6.20 

5.40 

9 

5.70 

6.40 

8.90 

8.80 

12.70 

11.70 

7.70 

11.10 

5.70 

7.20 

6.00 

5.40 

10 

5.70 

6.30 

8.40 

8.70 

11.30 

11.10 

7.60 

10.20 

5.6  0 

7.00 

5.90 

5.60 

1  1 

5.60 

6.30 

8.00 

8.70 

10.90 

10.30 

7.50 

°.40 

5.40 

6.90 

5.80 

5.50 

12 

5.60 

6.20 

8.50 

10.00 

10.30 

9.80 

7.40 

8.50 

5.50 

6*60 

5.70 

5.40 

13 

5.60 

6.20 

8.90 

10.00 

11.80 

9.60 

7.40 

8.30 

6.30 

6.40 

5.80 

5.40 

14 

5.60 

6.20 

8.50 

12.30 

10.50 

9.50 

7.40 

8.60 

6.20 

6.40 

5.80 

5.30 

15 

5.60 

6.10 

8.20 

12.40 

9.90 

9.30 

7.30 

8.40 

b.  20 

6.90 

5.80 

5.20 

16 

5.60 

6.10 

7.90 

12.50 

9.80 

9.10 

7.30 

8.20 

6.40 

6.80 

5.80 

5.20 

17 

5.70 

6.10 

7.80 

13.30 

10.70 

9.30 

7.30 

7.90 

6.10 

6.70 

5.80 

5.10 

18 

7.70 

6.10 

8.00 

12.10 

10.20 

9.20 

7.30 

7.60 

5.90 

6.50 

5.90 

5.00 

19 

7.40 

6.10 

8.00 

10.10 

9.50 

9.10 

7.20 

7.40 

5.90 

6.30 

6.40 

5.00 

20 

6.40 

6.20 

8.50 

9.40 

9.00 

9.00 

7.00 

7.20 

7.2C 

6.20 

6.20 

5.00 

21 

6.20 

6.20 

14.20 

10.00 

8.90 

9.00 

6.90 

7.00 

8.30 

6.20 

6.20 

5.00 

22 

6.20 

6.20 

13.50 

9.60 

8.90 

9.10 

6.90 

6.90 

9.00 

6.00 

5.80 

5.00 

23 

6.40 

6.10 

11.90 

9.80 

8.70 

8.70 

7.90 

6.70 

8.70 

5.90 

8.70 

5.00 

24 

6.40 

6.10 

10.90 

9.50 

8.60 

8.50 

7.80 

6.60 

8.50 

5.80 

5.60 

4.90 

25 

6.40 

6.20 

10.20 

9.20 

8.50 

8.40 

7.70 

6.60 

8.40 

7.20 

6.10 

4.90 

26 

6.30 

6.30 

9.40 

9.00 

8.40 

8.40 

7.40 

6.50 

12.10  7.00 

6.00 

5.10 

27 

6.20 

6.40 

8.80 

8.90 

9.10 

8.30 

7.20 

6.40 

12.40 

8.00 

6.00 

5.20 

28 

6.10 

6.30 

8.40 

8.70 

8.60 

8.30 

7.00 

6.30 

12.00 

8.20 

6.00 

5.30 

29 

6 . 00. 

10.30 

8.30 

9.10 

8.40 

8.60 

6.90 

6.20 

11.90 

7.60 

6.00 

5.30 

30 

31 

6.00 

6.10 

9.00 

8.20 

8.00 

9.20 

10.30 

— 

8.50 

8.80 

6.80 

6.20 

6.2C 

12.30 

8*60 

6.00 

5.80 

5.40 

MAX 

7.70 

10.30 

14.20 

13.30 

15.40 

19.70 

8.70 

11.10 

12.40 

n.6o 

7.40 

5.70 

MIN 

5.60 

6.10 

7.80 

8.00 

8.4o 

8.30 

6.80 

6.20 

5.40 

5.80 

5.60 

4.90 

CAL  YR  1971  MAX  25.7  MIN  5.6 
WTR  YR  1972  MAX  19.7  MIN  4.9 


50 


CHOCTAWHA1CHEE  RIVER  BASIN 


02364570  Panther  Creek  near  Hacoda,  Ala. 


LOCATION. — Lat  31°07'15",  long  86°U,13",  in  SWij  see.  19,  T.  2  N.,  R.  19  E.,  Geneva  County,  on  right  bank  50  ft  (15  m)  upstream 
from  county  road  bridge,  about  5  mi  (about  8  km)  northwest  of  _ Hacoda. 

DRAINAGE  AREA.— 26.5  mi2  (68.7-  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. --October  197*+  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  140  ft  (42.7  m)  from  topographic  map. 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period,  3,590  f t^/s  (102  m^/s)  Apr.  10  (gage  height,  15.32  ft  or  k.6j0  m) ;  minimum,  3*8  ft^/s 
(0.108  eP/s)  July  15,  l6. 


REMARKS. 

--Records 

fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record. 

which  are  poor. 

DISCHARGE 

,  IN  CUBIC 

FEET 

PER  SECOND, 

WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13 

5.4 

34 

12 

17 

32 

53 

24 

97 

7.0 

795 

17 

2 

10 

5.4 

20 

11 

16 

37 

51 

22 

78 

6.4 

339 

90 

3 

8.4 

5.4 

12 

10 

17 

34 

43 

21 

46 

6.7 

156 

33 

4 

7.4 

5.4 

9.6 

10 

18 

36 

37 

36 

31 

14 

93 

30 

5 

7.0 

5.4 

7.0 

11 

30 

60 

31 

39 

22 

8.2 

80 

23 

6 

6.6 

5.4 

8.0 

11 

28 

54 

34 

46 

17 

6.4 

98 

20 

7 

6.4 

5.4 

9.3 

10 

22 

43 

33 

41 

15 

5.8 

106 

34 

8 

6.2 

5.4 

12 

42 

19 

57 

30 

65 

13 

5.7 

151 

40 

9 

6.0 

5.4 

11 

50 

14 

49 

87 

66 

16 

8.9 

341 

30 

10 

5.9 

5.2 

9.1 

36 

16 

40 

2,080 

44 

17 

8.0 

140 

31 

11 

5.8 

6.0 

8.7 

50 

16 

36 

1,010 

31 

24 

6.6 

104 

26 

12 

5.6 

9.2 

10 

39 

22 

30 

363 

26 

30 

8.4 

72 

20 

13 

5.4 

7.0 

10 

35 

26 

37 

139 

22 

28 

7.8 

57 

17 

14 

5.4 

6.2 

9.1 

26 

20 

347 

184 

22 

24 

5.7 

45 

16 

15 

6.0 

5.8 

18 

23 

17 

181 

655 

50 

50 

4.3 

36 

15 

16 

7.6 

6.8 

25 

20 

29 

162 

268 

93 

85 

4.3 

33 

13 

17 

9.8 

9.0 

17 

18 

131 

174 

116 

100 

43 

13 

31 

120 

18 

12 

20 

12 

17 

224 

263 

82 

69 

27 

13 

28 

329 

19 

10 

13 

11 

26 

131 

467 

65 

40 

22 

9.1 

31 

96 

20 

7.4 

1 1 

29 

47 

115 

156 

56 

29 

18 

6.2 

28 

48 

21 

6.4 

16 

41 

36 

131 

86 

47 

24 

12 

11 

38 

38 

22 

6.2 

10 

26 

26 

158 

64 

43 

20 

12 

24 

33 

45 

23 

6.0 

7.8 

18 

32 

131 

62 

38 

16 

18 

30 

28 

883 

24 

5.8 

6.3 

15 

39 

97 

56 

35 

14 

13 

17 

23 

685 

25 

5.6 

6.3 

16 

41 

75 

71 

33 

12 

8.9 

11 

20 

236 

26 

5.6 

7.0 

17 

32 

52 

64 

33 

10 

8.2 

28 

21 

132 

27 

5.5 

6.3 

15 

26 

43 

51 

31 

10 

14 

31 

20 

93 

28 

5.5 

6.0 

14 

22 

37 

43 

28 

13 

12 

20 

18 

69 

29 

5.4 

5.7 

16 

21 

39 

25 

17 

13 

41 

20 

62 

30 

5.4 

22 

15 

20 

37 

24 

19 

10 

629 

21 

56 

31 

14 

19 

42 

46 

1  ,680 

18 

TOTAL 

214.7 

241.2 

488.8 

818 

1,652 

2,910 

5,754  1 

,087 

824.1 

2,677.5 

3,024 

3,347 

MEAN 

6.93 

8.04 

15.8 

26.4 

59.0 

93.9 

192 

35.1 

27.5 

86.4 

97.5 

112 

MAX 

13 

22 

41 

50 

224 

467 

2,080 

100 

97 

1,680 

795 

883 

MIN 

5.4 

5.2 

7.0 

10 

14 

30 

24 

10 

8.2 

4.3 

18 

13 

CFSM 

.26 

.30 

.60 

1.00 

2.23 

3.54 

7.25 

1.32 

1.04 

3.26 

3.68 

4.23 

IN. 

.30 

.34 

.69 

1.15 

2.32 

4.08 

8.08 

1  .53 

1.16 

3.76 

4.25 

4.70 

WTR  YR 

1975  TOTAL  23,038.3 

MEAN  63 

.1 

MAX  2,080 

MIN  4 

.3  CFSM  2.38  IN  32.34 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  450  CFS) 


NOTE. — No  gage-height  record  Oct.  1  to  Nov.  19- 


DATE 

TIME 

G.HT-. 

DISCHARGE 

3-14 

1600 

8.97 

466 

3-19 

0100 

10.04 

653 

4-10 

1500 

15.32 

3,590 

4-15 

0300 

10.45 

735 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

7-31 

0200 

14.55 

2,400 

8-08 

2200 

9.88 

621 

9-18 

0200 

9.49 

544 

9-23 

1600 

14.68 

1,550 

BLACKWATER  RIVER  BASIN 
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BLACKWATER  RIVER  MAIN  STEM 


02369800  Blackwater  River  near  Bradley,  Ala. 

(Hydrologic  bench-mark  station) 

LOCATION. — Lat  31°01'39">  long  86°42'36",  on  line  between  secs.  24  and  25,  T.  IN.,  R.  13  E.,  Escambia  County,  near  left  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  county  road,  and  about  1  mi  (about  2  km)  east  of  Bradley. 

DRAINAGE  AREA. --86. 8  mi2  (225  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. --October  1967  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  121.87  ft  (37-146  m)  above  mean  sea  level  (unadjusted). 
AVERAGE  DISCHARGE.— 8  years, l46  ft3/s  (4.135m3/s),  22.84  in/yr  (580  mm/yr) . 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  10,300  ft3/s  (292  m3/s)  July  31  (gage  height,  20.37  ft  or  6.209  m) ;  minimum,  35  ft3/s 
(O.99  m3/s)  Nov.  3j  4,  5  (gage  height,  1.77  ft  or  0.539  m) • 

Period  of  record:  Maximum  discharge  not  determined,  occurred  June  4,  1970  (gage  height,  24.20  ft);  maximum  daily,  11,100 
ft3/s  (314  m3/s)  June  4,  1970;  minimum,  18  ft3/s  (0.51  m3/s)  Sept.  15,  l6,  1968. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC  FEET  1 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER  197^ 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

49 

36 

169 

62 

74 

109 

160 

156 

492 

124 

4,020 

146 

2 

47 

36 

99 

58 

69 

98 

144 

133 

389 

104 

2,020 

115 

3 

44 

36 

76 

56 

67 

89 

128 

113 

352 

94 

1  ,420 

105 

4 

42 

35 

66 

58 

70 

119 

112 

156 

312 

99 

957 

100 

5 

42 

36 

58 

58 

142 

200 

102 

194 

214 

88 

778 

102 

6 

41 

38 

56 

55 

119 

159 

94 

275 

161 

6n 

824 

141 

7 

40 

39 

75 

53 

87 

123 

88 

255 

143 

82 

744 

227 

8 

39 

39 

98 

180 

76 

148 

87 

720 

132 

77 

644 

237 

9 

39 

39 

77 

178 

72 

132 

179 

616 

500 

86 

644 

171 

10 

38 

38 

66 

120 

70 

109 

2,630 

390 

348 

76 

606 

150 

11 

38 

43 

61 

192 

68 

108 

3,220 

245 

236 

103 

586 

139 

12 

38 

68 

59 

171 

101 

113 

1,460 

183 

322 

10? 

446 

137 

13 

37 

50 

58 

170 

106 

122 

779 

147 

296 

81 

344 

135 

14 

38 

44 

56 

127 

82 

473 

664 

131 

282 

130 

288 

119 

15 

40 

43 

90 

103 

72 

411 

1  ,490 

437 

482 

9] 

239 

105 

16 

84 

42 

127 

92 

248 

410 

960 

885 

703 

89 

206 

94 

17 

72 

48 

87 

84 

673 

420 

132 

958 

422 

183 

184 

230 

18 

54 

125 

71 

78 

510 

711 

123 

663 

281 

1  10 

167 

558 

19 

47 

82 

65 

81 

407 

1,270 

113 

421 

226 

85 

184 

473 

20 

42 

83 

137 

118 

428 

730 

104 

280 

177 

80 

293 

318 

21 

41 

98 

165 

99 

327 

443 

98 

204 

142 

331 

278 

445 

22 

39 

68 

108 

85 

214 

303 

94 

162 

136 

703 

176 

706 

23 

38 

55 

86 

103 

179 

234 

153 

136 

114 

597 

158 

4,310 

24 

38 

50 

77 

182 

254 

279 

139 

117 

101 

386 

144 

2,850 

25 

37 

48 

75 

160 

225 

364 

130 

103 

91 

224 

133 

1,490 

26 

37 

47 

78 

123 

170 

274 

120 

95 

83 

184 

183 

812 

27 

36 

45 

71 

104 

142 

210 

110 

134 

80 

157 

146 

511 

28 

36 

44 

72 

93 

122 

172 

102 

114 

87 

146 

127 

369 

29 

36 

43 

72 

85 

152 

96 

124 

246 

161 

130 

286 

30 

36 

119 

68 

80 

162 

92 

225 

236 

1,090 

126 

241 

65 

77 

158 

J  X 

J  O 

J  J  1 

TOTAL 

1,321 

1,617 

2,588 

3,285 

5,174 

8,826 

13,903  9 

,103 

7,786 

13,457 

17,353 

15,822 

MEAN 

42.6 

53.9 

83.5 

106 

185 

285 

463 

294 

260 

434 

560 

527 

MAX 

84 

125 

169 

192 

673 

1,270 

3,220 

958 

703 

7,510 

4,020 

4,310 

MIN 

36 

35 

56 

53 

67 

89 

87 

95 

80 

76 

126 

94 

CFSM 

.49 

.62 

.96 

1.22 

2.13 

3.28 

5.33 

3.39 

3.00 

5.00 

6.45 

6.07 

IN. 

.57 

.69 

1.11 

1.41 

2.22 

3.78 

5.96 

3.90 

3.34 

5.77 

7.44 

6.78 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

41 ,444 

MEAN 

114  MAX 

1 ,470 

MIN  28 

CFSM  1.31 

IN  17.76 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

100,235 

MEAN 

275  MAX 

7,510 

MIN  35 

CFSM  3.17 

IN  42.96 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  1,000 

CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

3-19 

0900 

10.48 

1,420 

5-17 

0500 

8.62 

1,040 

4-io 

2100 

18.02 

6,110 

7-31 

1800 

20.37 

10,300 

4-15 

1300 

11.78 

1,740 

9-23 

1700 

17.96 

5,810 
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ESCAMBIA  RIVER  BASIN 


02371200  ‘Indian  Creek  near  Troy,  Ala. 

LOCATION.  — Lat  31°48'50",  long  86°07'15",  in  E-jr  sec.  26,  T.  10  N.,  R. -19  E.,  Pike  County,  at  left  downstream  wingwall  of  culvert 
on  U.S.  Highway  29,  3.5  mi  (5.6  km)  upstream  from  mouth,  and  9  mi  (l4  km)  west  of  Troy. 

DRAINAGE  AREA. --8.88  mi2  (23. 0  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1958  to  September  1968.  Annual  maximums,  water  years  1969-70.  October  1970  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  354  ft  (108  m)  by  barometer.  Prior  to  Oct.  1,  1961,  at  datum  1.00  ft  (0.300  m) 
higher . 

AVERAGE  DISCHARGE.- -15  years,  13.4  ft3/s  (0.379  ™3/s),  20.49  in/^  (520  mm/yr). 

EXTREMES . —Current  year:  Maximum  discharge,  3,950  ft3/s  (112  m^/s)  Feb.  17  (gage  height,  7.75  ft  or  2.362  m) ;  minimum,  1.7  ft^/a 
(0.048  m3/s)  Oct.  12,  13. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  3,950  ft3/s  (112  m3/s)  Feb.  17,  1975  (gage  height,  7.75  ft  or  2.362  m,  present 
datum);  minimum,  0.1  ft3/s  (0.003  m?/s)  Sept.  10,  1958,  and  Sept.  10-16,  1967. 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 

revisions. --wsp  2106:  196o(m),  196o-65(p),  1962-65(m). 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECONf,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.5 

2.9 

1  1 

7.8 

8.8 

25 

19 

14 

8.0 

12 

20 

7.5 

2 

2.2 

2.9 

10 

7.4 

8.7 

24 

19 

11 

7.2 

8.0 

180 

6.4 

3 

2.1 

2.9 

9.8 

8.3 

1  1 

22 

19 

10 

6.8 

7.0 

40 

5.8 

4 

2.  1 

3.0 

9.4 

15 

16 

22 

16 

11 

6.4 

15 

20 

5.6 

5 

2.  1 

4.2 

9.4 

8.7 

23 

21 

15 

11 

6.0 

6.0 

48 

5.1 

6 

2.0 

3.9 

15 

7.8 

12 

20 

14 

11 

6.4 

6.2 

53 

5.4 

7 

2.0 

3.9 

10 

7.3 

11 

25 

13 

10 

8.0 

10 

38 

19 

8 

1.9 

3.7 

10 

70 

10 

26 

14 

15 

10 

7.0 

39 

11 

9 

1.9 

3.6 

11 

26 

762 

19 

30 

9.8 

12 

12 

33 

7.4 

10 

1.9 

11 

9.2 

46 

88 

19 

104 

8.5 

24 

5.0 

25 

6.6 

1  1 

1.9 

6.1 

9.2 

45 

62 

21 

43 

7.0 

12 

5.4 

28 

5.9 

12 

1.9 

4.8 

9.1 

23 

48 

20 

23 

7.6 

12 

9.0 

24 

6.2 

13 

1.8 

5.6 

8.8 

17 

10 

40 

20 

10 

11 

15 

21 

5.8 

14 

1  .9 

5.3 

8.4 

14 

9.6 

44 

127 

13 

60 

5.8 

17 

4.7 

15 

2.3 

4.8 

86 

13 

9.2 

22 

58 

17 

25 

5.2 

14 

4.3 

16 

16 

13 

21 

12 

77 

134 

30 

27 

16 

5.0 

13 

4.3 

17 

4.3 

8.3 

14 

11 

762 

40 

24 

13 

13 

^  •  6 

12 

17 

18 

3.4 

23 

12 

11 

88 

160 

21 

10 

12 

13 

11 

18 

19 

3.0 

52 

38 

11 

62 

58 

19 

5.2 

11 

8  •  6 

11 

7.4 

20 

2.8 

1 1 

34 

12 

48 

38 

17 

10 

36 

15 

10 

6.0 

21 

2.7 

9.0 

17 

10 

39 

32 

15 

5.4 

14 

14 

9.9 

5.8 

22 

2.7 

8.1 

13 

9.9 

37 

32 

14 

6.4 

10 

47 

9.2 

10 

23 

2.7 

7.7 

12 

17 

57 

27 

13 

5.7 

6.6 

10 

8.7 

378 

24 

2.7 

7.7 

26 

14 

58 

48 

13 

5.2 

12 

18 

8.2 

40 

25 

2.8 

7.2 

13 

17 

34 

29 

13 

10 

9.0 

.  11 

8.9 

21 

26 

2.7 

7.2 

11 

1 1 

29 

23 

34 

5.4 

6.0 

16 

12 

16 

27 

2.7 

7.0 

10 

10 

27 

22 

14 

6.5 

5.4 

9.0 

8.3 

13 

28 

2.7 

7.4 

9.6 

9.9 

26 

21 

12 

5.8 

5.0 

9.4 

8.2 

11 

29 

2.7 

56 

9.1 

9.5 

20 

13 

7.6 

5.6 

9.6 

7.9 

11 

30 

2.9 

14 

8.5 

9.3 

36 

17 

19 

5.4 

11 

7.6 

9.8 

31 

22 

60 

7  Q 

TOTAL 

90.2 

307.2 

482.8 

499.9  2 

,433.3 

1 

,112 

803 

317.1 

381.8 

389.8 

753.8 

675.0 

MEAN 

2.91 

10.2 

15.6 

16.1 

86.9 

35.9 

26.8 

10.2 

12.7 

12.6 

24.3 

22.5 

MAX 

16 

56 

86 

70 

762 

160 

127 

27 

60 

60 

180 

378 

MIN 

1.8 

2.9 

8.3 

7.3 

8.7 

19 

12 

5.2 

5.0 

^  •  6 

7.6 

4.3 

CESM 

.33 

1.15 

1.76 

1.81 

9.79 

4.04 

3.02 

1.15 

1.43 

1.4? 

2.74 

2.53 

IN. 

.38 

1.29 

2.02 

2.09 

10.19 

4.66 

3.36 

1.33 

1.60 

1.63 

3.16 

2.83 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

4,849.2 

MEAN 

13.3  MAX 

166 

MIN 

1  .4 

CESM  1.50 

IN  20. 

31 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

8,245.9 

MEAN 

22.6  MAX 

762 

MIN 

1.8 

CESM  2.55 

IN  34. 

54 

DATE 

TIME 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  25O  CFS) 

G.HT.  DISCHARGE  DATE  TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

NOTE. — No  gage-height  record  May  l4  to  Aug.  3. 

12-15 

1230 

5.09 

250 

3-18 

1415 

5-33 

342 

2-17 

0700 

7-75 

3,950 

4-14 

1800 

5.35 

350 

3-16 

1030 

5-43 

384 

9-23 

1100 

7.23 

2,350 

ESCAMBIA  RIVER  BASIN 
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ESCAMBIA  RIVER  MAIN  STEM 


02371500  Conecuh  River  at  Brantley,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31°34'24",  long  86°15'06",  in  SEij  sec.  l6 ,  T.  7  N.  ,  R.  18  E.,  Crenshaw  County,  on  left  hank  10  ft  (3  m)  downstream 
from  bridge  on  U.S.  Highway  331  and  State  Highway  52,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Moody  Mill  Creek,  0.8  mi  (1.3  km)  south¬ 
east  of  Brantley,  and  at  mile  112.3  (180.7  km). 

DRAINAGE  AREA.— 492  mi2  (1,274  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1937  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  226.2  ft  (68.95  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to 
Nov.  1,  1938,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 38  years,  677  ft3/s  (19-17  m3/s),  18.69  in/yr  (475  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  19,800  ft3/s  (561  m3/s)  Feb.  19  (gage  height,  24.51  ft  or  7.471  m) ;  minimum,  75  ft3/s 
(2.12  m3/s)  Oct.  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  19,800  ft-’/s  (561  np/s)  Feb.  19,  1975  (gage  height,  24.51  ft  or  7.471  m);  minimum, 

22  ft3/s  (0.62  m3/s)  Sept.  l4,  1954. 

Maximum  stage  since  1900,  about  26  ft  (about  7-9  m) ,  present  site  and  datum,  March  1929,  from  information  by  local  residents 
(discharge  not  determined). 


REMARKS . --Records  good. 

REVISIONS.—  WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEE 

T  PEP  SECOND 

«  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

633 

78 

479 

575 

659 

1,940 

1  ,430 

573 

716 

486 

2.640 

255 

2 

571 

84 

587 

498 

548 

1,630 

1,240 

658 

632 

502 

2.720 

253 

3 

41 1 

78 

607 

453 

500 

1  .400 

1,160 

707 

534 

478 

3.780 

228 

4 

253 

77 

616 

431 

505 

1,230 

1,110 

729 

470 

446 

3,680 

207 

5 

178 

78 

623 

434 

684 

1,070 

1 ,040 

694 

422 

626 

3.010 

189 

6 

145 

81 

594 

462 

744 

967 

958 

6  22 

414 

575 

2.880 

177 

7 

126 

89 

522 

489 

755 

891 

901 

571 

393 

540 

3.210 

207 

8 

114 

93 

454 

811 

745 

675 

A  44 

602 

499 

454 

3.120 

320 

9 

106 

95 

438 

1,010 

733 

855 

862 

636 

544 

373 

2,640 

399 

10 

98 

101 

425 

1,070 

665 

830 

3,620 

663 

727 

335 

2.470 

383 

11 

92 

108 

412 

1,350 

577 

799 

4,530 

631 

1 .040 

318 

2,140 

340 

12 

87 

119 

399 

1,610 

504 

796 

2.910 

544 

870 

344 

1,800 

293 

13 

83 

151 

369 

2,100 

526 

846 

2,040 

468 

865 

463 

1  ,470 

261 

14 

79 

177 

326 

2,390 

564 

1,430 

2,190 

428 

1,000 

546 

1.280 

266 

15 

76 

173 

456 

2,440 

570 

1,610 

4,530 

466 

1.200 

491 

1  ,200 

228 

16 

90 

168 

686 

2,150 

967 

1  ,930 

3,840 

609 

1 ,210 

373 

1,070 

205 

17 

143 

160 

746 

1  ,770 

3,070 

2.590 

5,220 

920 

1,210 

321 

872 

226 

18 

203 

162 

790 

1  .450 

1 1 .500 

4 , 540 

4,920 

984 

1,090 

296 

669 

382 

19 

197 

197 

820 

1  ,  180 

18,800 

7,730 

3,340 

943 

860 

367 

550 

529 

20 

182 

268 

904 

935 

12,800 

6 • 660 

2,370 

90S 

690 

531 

483 

530 

21 

154 

353 

1,050 

759 

6*720 

6,710 

1 ,760 

900 

705 

643 

437 

488 

22 

130 

468 

1 ,140 

671 

3,770 

4,740 

1,370 

869 

728 

716 

428 

437 

23 

114 

480 

1 ,160 

637 

2,830 

3,230 

1,110 

692 

776 

1,010 

402 

1,860 

24 

103 

438 

1.180 

718 

2,790 

2,450 

864 

460 

773 

9A*> 

358 

5,040 

25 

96 

386 

1  ,210 

762 

2,410 

2.150 

752 

364 

534 

77? 

346 

4,940 

26 

92 

326 

1  ,230 

778 

2,010 

1.920 

682 

341 

420 

787 

393 

5,890 

27 

88 

260 

1,200 

787 

1  .930 

1  ,690 

653 

439 

363 

863 

365 

4,960 

28 

85 

216 

1,060 

797 

2,120 

2.040 

636 

395 

342 

1,000 

432 

3,300 

29 

82 

194 

965 

807 

2,240 

580 

354 

369 

1 ,120 

343 

2,270 

30 

80 

287 

827 

815 

1  ,950 

559 

551 

453 

1 ,300 

284 

1  ,670 

31 

694 

788 

1.710 

660 

2,160 

256 

TOTAL 

4,969 

5,945 

22,971 

31,927 

80,996 

71,449 

58,023 

19. 

380 

20,849 

20,220 

45,728 

36.733 

MEAN 

160 

198 

741 

1.030 

2,893 

2,305 

1,934 

625 

695 

652 

1  ,475 

1  .224 

MAX 

633 

480 

1,230 

2,440 

18.800 

7,730 

5,220 

984 

1 ,210 

2.160 

3,780 

5,890 

MIN 

76 

77 

326 

431 

500 

796 

559 

341 

342 

296 

256 

177 

CESM 

.33 

.40 

1.51 

2.09 

5.88 

4.69 

3.93 

1 

.27 

1.41 

1.33 

3.00 

2.49 

IN. 

.38 

.45 

1.74 

2.41 

6.12 

5.40 

4.39 

1 

.47 

1.58 

1  .53 

3.46 

2.78 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

211,655 

MEAN 

580 

MAX  4.340 

MIN  62 

CFSM 

1.18 

IN 

16.00 

WTP  YR 

1975  TOTAL 

419,190 

MEAN 

1 , 148 

MAX  18.800 

MIN  76 

CFSM 

2.33 

IN 

31.69 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE  DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-19 

0800 

24-51 

19,800  4-17 

1900 

17.25 

6,000 

3-19 

1000 

18.74 

8,060  9-26 

i4oo 

17.34 

6,060 

4-10 

2300 

15-75 

5,400 

5.4 


ESCAMBIA  RIVER  BASIN 


02372250  Patsaliga  Creek  near  Brantley,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°35'46",  long  86°24'20",  in  NE-jj-  see.  12,  T.  7  H.,  R.  l6  E.,  Crenshaw  County,  near  left  "bank  on  downstream  side 
of  bridge  on  State  Highway  106,  3.0  mi  (4.8  km)  north  of  Leon,  and  10. 9  mi  (17.5  km)  northwest  of  Brantley. 

DRAINAGE  AREA. --439  mi2  (1,137  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  197*+  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  220  ft  (67. 1  m)  from  topographic  map. 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period,  15,200  ft^/s  (430  m^/s)  Feb.  19  (gage  height,  22.21  ft  or  6.770  m);  minimum  daily, 
65  ft’/s  (1.84  rsP/s)  Oct.  15. 

REMARKS . --Records  fair  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

540 

68 

473 

399 

499 

1,610 

1 ,150 

870 

800 

409 

2,800 

302 

2 

460 

73 

585 

378 

484 

1,100 

935 

948 

700 

339 

2,760 

355 

3 

310 

66 

568 

352 

468 

920 

941 

906 

550 

324 

2,450 

323 

4 

180 

68 

518 

372 

508 

840 

833 

731 

450 

355 

2,800 

272 

5 

140 

72 

426 

484 

821 

791 

784 

656 

400 

474 

3,890 

245 

6 

120 

77 

305 

503 

937 

722 

784 

624 

370 

366 

2,980 

228 

7 

110 

80 

275 

491 

920 

709 

703 

692 

360 

318 

2,570 

237 

8 

100 

84 

310 

715 

896 

744 

704 

736 

350 

266 

2,600 

473 

9 

92 

91 

345 

1,110 

874 

735 

1,270 

644 

550 

327 

2,340 

718 

10 

85 

96 

328 

1,270 

697 

730 

3,340 

572 

700 

330 

2,010 

659 

1  1 

80 

100 

297 

1,900 

534 

701 

2,960 

498 

1,100 

295 

1,970 

496 

12 

73 

120 

272 

2,600 

520 

658 

2,290 

438 

1,000 

313 

1,950 

363 

13 

70 

140 

258 

3,630 

622 

752 

1  ,840 

452 

920 

315 

1,740 

305 

14 

68 

160 

248 

3,410 

582 

-  980 

3,040 

618 

1,200 

283 

1.450 

287 

15 

65 

150 

340 

3,050 

495 

1,100 

4,180 

800 

1,300 

313 

1,270 

261 

16 

72 

150 

825 

2,270 

81  1 

1,710 

6,270 

900 

1,300 

220 

1 ,  160 

239 

17 

120 

140 

1,030 

1,380' 

2,560 

2,360 

5,420 

1.100 

1,300 

198 

825 

240 

18 

180 

150 

1,030 

811 

13,100 

4,520 

3,180 

1,000 

1,200 

196 

560 

420 

19 

160 

190 

898 

658 

13,700 

6,940 

2,200 

990 

1,000 

257 

471 

786 

20 

150 

250 

1 ,080 

639 

8,180 

5 , 560 

1  ,400 

980 

800 

333 

422 

1,040 

21 

130 

340 

1,240 

613 

4,760 

5,050 

928 

930 

700 

371 

392 

937 

22 

120 

430 

1,100 

560 

3,250 

3,380 

774 

900 

680 

786 

389 

927 

23 

100 

410 

970 

550 

2,870 

2,400 

688 

600 

650 

932 

399 

1,650 

24 

96 

390 

922 

670 

2.730 

1,960 

644 

500 

456 

764 

366 

5,580 

25 

87 

340 

908 

760 

2,440 

1,640 

614 

350 

357 

820 

332 

12,600 

26 

82 

290 

789 

862 

2,080 

1,900 

593 

310 

312 

953 

353 

8,810 

27 

78 

233 

732 

870 

1  ,900 

3,300 

668 

350 

290 

733 

524 

4,240 

28 

76 

222 

712 

860 

1,910 

3,060 

814 

310 

290 

625 

521 

2,630 

29 

74 

214 

602 

830 

2,140 

808 

400 

292 

561 

359 

1,920 

30 

71 

236 

476 

704 

1  ,500 

728 

500 

368 

721 

314 

1,310 

31 

428 

557 

1,200 

700 

1.730 

305 

TOTAL 

4,156 

3,430 

19,290 

34,258 

70,148 

61,712 

51 ,483 

21.005 

20,745 

15,227 

43,272 

48,853 

MEAN 

134 

181 

622 

1,105 

2,505 

1,991 

1,716 

678 

692 

491 

1,396 

1  ,628 

MAX 

540 

430 

1 ,240 

3,630 

13,700 

6,940 

6,270 

1,100 

1 .300 

1,730 

3,890 

12,600 

MIN 

65 

66 

248 

352 

468 

658 

593 

310 

290 

196 

305 

228 

CFSM 

.30 

.41 

1.41 

2.51 

5.69 

4.53 

3.90 

1  .54 

1.57 

1.12 

3.17 

3.70 

IN. 

.35 

.46 

1.63 

2.90 

5.93 

5.22 

4.35 

1  .78 

1.75 

1.29 

3.66 

4.13 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

395, 57P 

MEAN 

1 .084 

MAX  13,700 

MIN  65 

CFSM 

2.46  IN 

33.44 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS)  NOTE. --No  gage-height  record  Oct.  1  to  Nov.  26, 

May  15  to  June  22. 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-19 

0600 

22.21 

15,200 

8-05 

1100 

18.52 

4,240 

3- 19 

4- 16 

0500 

1900 

19.97 

19.94 

7,510 

7,450 

9-25 

1500 

21.95 

14,100 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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ESCAMBIA  RIVER  MAIN  STEM 

02372430  (NWS  01-6937-07)  Conecuh  River  at  River  Falls,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°21'_,  long  86°32',  in  NWjj-  sec.  2,  T.  4  N.,  R.  15  E.,  Covington  County,  on  downstream  handrail  of  State  Highway 
55  bridge,  0.8  mi  (1.2  km)  east  of  River  Falls. 

DRAINAGE  AREA. --1,267  mi2  (3,282  km2),  revised. 

PERIOD  OF  RECCED. --November  1928  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  bo  current  year  in  reports  of  Geological- 
Survey.  November  1928  to  December  1971  In  reports  of  National  Weather  Service. 


GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  120.80  ft  (36.820  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  23,  1934,  nonrecording 
gage  located  on  left  bank  1,400  ft  (427  m)  upstream  at  datum  2.88  ft  (O.878  m)  higher.  June  23,  1934,  to  Mar.  3,  1953,  non¬ 
recording  gage  on  downstream  side  of  bridge  located  1,000  ft  (305  m)  upstream  at  datum  2.88  ft  (0.878  m)  higher. 


EXTREMES . — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

(feet) 

(metres) 

1972 

Max.  6,  1972 

32.3 

9.85 

1973 

Apr.  4,  1973 

40.8 

12.44 

Aug.  21,  Sept. 

18,  1.2 

0.37 

1973 

1974 

Apr.  8,  1974 

18.7 

5.70 

July  1,  1974 

1975 

Feb.  21,  1975 

42.8 

13.05 

1.5 

0.46 

Period  of  record:  Maximum,  52. 

5  ft  (16.00  m) 

Mar.  15,  1929;  minimum, 

-1.8  ft  (-0.55 

m)  Sept.  11, 

1938. 

REMARKS. — Some  regulation  at  low  flow  by  Point  A  Lake 

1.0  mi  (1.6  km)  upstream  and  Gantt  Reservoir  8  mi 

(13  km)  upstream. 

COOPERATION .  — Records 

furnished  by  National  Weather 

Service. 

GAGE  HEIGHT ♦  IN  FEET, 

AT 

0700 *  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.90 

1.90 

5.70 

3.10 

2.60 

8.40 

7.90 

3.80 

4.20 

1.50 

29.60 

2 

1.70 

1.90 

5.50 

2.80 

2.40 

8.60 

5.30 

3.00 

4.10 

1.70 

26.90 

3 

1.80 

2.00 

5.00 

2.80 

2.80 

8.20 

5.10 

3.20 

4.50 

1.80 

23.10 

4 

1.90 

1.90 

5.00 

3.00 

3.00 

6.40 

4.40 

4.50 

3.30 

1.70 

1.80 

5 

1.90 

1.90 

2.10 

3.00 

4.90 

5.20 

4.30 

4.90 

2.80 

1.90 

18.50 

1.70 

6 

1.80 

2.00 

1.90 

3.20 

5.40 

4.00 

4.20 

3.80 

2.50 

1.90 

20.40 

1.70 

7 

2.00 

1.90 

1.80 

3.40 

5.00 

4.00 

4.30 

3.30 

2.60 

2.00 

21.80 

2.30 

8 

1.90 

1.90 

1.90 

5.10 

4.90 

3.30 

4.20 

4.40 

2.30 

1.80 

19.60 

2.00 

9 

1.80 

1.90 

1.90 

4.80 

4.30 

3.40 

4.70 

3.70 

2.20 

1.60 

18.30 

1.90 

10 

1.80 

1.80 

1.80 

5.20 

4.00 

3.20 

38.90 

3.10 

2.40 

1.80 

16.90 

1.90 

11 

1.80 

1.90 

1.80 

12.50 

3.80 

3.00 

35.70 

2.90 

2.00 

2.00 

15.40 

1.80 

12 

1.90 

2.10 

2.80 

11.90 

4.20 

3.10 

30.10 

2.30 

2.10 

2.00 

13.00 

1.70 

13 

1.90 

1.90 

2.20 

11.00 

3.20 

4.20 

24.30 

2.00 

2.70 

1.80 

11.20 

1.90 

14 

2.00 

1.90 

2.00 

10.00 

2.60 

2.50 

17.60 

1.80 

2.60 

1.70 

12.00 

1.80 

15 

2.00 

1.80 

3.20 

9.00 

3.00 

3.80 

25.90 

3.40 

2.50 

2.00 

10.90 

1.70 

16 

3.20 

1.80 

4.30 

9.00 

6.50 

6.20 

26.20 

3.10 

3.50 

1.70 

8.90 

1.90 

17 

3.20 

1.90 

3.50 

9.00 

13.70 

13.20 

23.80 

8.30 

3.60 

1.80 

7.90 

2.00 

16 

1.90 

3.10 

3.00 

9.00 

21.60 

16.10 

21.80 

9.90 

3.20 

1.70 

6.10 

4.40 

19 

1.80 

2.10 

2.30 

8.60 

33.60 

24.90 

19.70 

8.20 

2.90 

2.00 

6.50 

1.80 

20 

1.90 

3.10 

3.00 

7.90 

39.90 

28.20 

17.40 

7.80 

3.00 

1.90 

3.80 

1.90 

21 

1.80 

2.00 

2.70 

6.90 

42.80 

29.20 

17.00 

5.10 

2.90 

2.40 

2.30 

22 

1.70 

1.90 

2.60 

4.00 

38.10 

26.90 

13.70 

4.50 

2.80 

3.40 

1.90 

5.90 

23 

1.70 

1.80 

2.40 

4.40 

31.00 

24.50 

9.00 

3.90 

3.00 

4.10 

1.70 

18.30 

24 

1.60 

1.90 

2.20 

5.70 

21.20 

20.40 

7.60 

3.30 

2.00 

5.20 

1.90 

24.10 

25 

1.70 

2.00 

2.00 

5.40 

13.70 

19.00 

7.20 

3.00 

2.00 

4.60 

1.70 

25.50 

26 

1.90 

2.00 

2.00 

5.00 

13.70 

18.30 

6.50 

2.80 

1.80 

4.30 

1.90 

29.50 

27 

1.90 

2.00 

2.00 

4.20 

10.90 

10.00 

5.90 

2.30 

1.70 

4.50 

1.90 

32.30 

28 

1.90 

2.00 

2.20 

3.90 

8.80 

9.40 

4.30 

2.40 

1.70 

3.90 

1.80 

33.20 

29 

1.90 

2.00 

2.20 

3.40 

8.10 

3.10 

2.50 

1.60 

5.10 

1.90 

22.30 

30 

1.90 

2.10 

2.10 

3.00 

7.50 

3.40 

2.90 

1.70 

6.80 

21.60 

16.80 

31 

1*80 

c.  •  1  U 

MAX 

3-2 

3-1 

5.7 

12.5 

42.8 

29.2 

38.9 

9-9 

4.5 

21.6 

29.6 

33.2 

MIN 

1.6 

1.8 

1.8 

2.6 

2.4 

2.5 

3.1 

1.8 

1.6 

1.5 

1.7 

CAL  YR  1974  MAX  18.7  MIN 

WTR  YR  1975  MAX  42.8  MIN  1.5 
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02372L30  (NWS  01-6937-07 )  Conecuh  River  at  River  Falls,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT. 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATFR  year 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1  .*0 

1  .40 

3.30 

12.80 

1  1  .50 

6*60 

10.60 

1.90 

1.80 

1.90 

? 

2.20 

1  .40 

3.20 

16.90 

13.30 

6.10 

11.70 

1.90 

2.00 

1.80 

3 

1.70 

1 .40 

3.30 

14.80 

14.50 

5.90 

14.60 

2.10 

2.40 

1.80 

4 

1.40 

1.40 

2.90 

1  1.40 

13.00 

5.60 

13.30 

2.40 

1.90 

1.90 

3 

1  .50 

1.50 

4 . 4  U 

8.90 

11.30 

5.60 

18.50 

2.90 

2.10 

1.70 

6 

3.10 

1.50 

1.50 

8.60 

10.40 

4.40 

3.10 

2.40 

1.80 

7 

2.60 

1.40 

1.S0 

6.20 

14.30 

3.10 

18.40 

2.30 

2.00 

1.90 

H 

1.50 

1.50 

4.50 

5.90 

15.90 

2.80 

18.70 

2.10 

1.90 

3.90 

9 

1  .50 

1.40 

4.30 

4. 90 

13.60 

2.80 

18.40 

2.60 

1.70 

7.50 

10 

1.50 

1  .50 

4.30 

b  •  60 

13.00 

3.10 

17.90 

2.10 

1.70 

7.90 

1  1 

1.50 

1.50 

4.10 

6.20 

12.70 

4.10 

15.60 

2.80 

1.90 

5.80 

1? 

1.40 

1.40 

1.60 

5.90 

12.10 

3.20 

13.30 

2.20 

1.90 

1.90 

1  3 

1  .60 

1.40 

2.80 

5.80 

13.80 

6.00 

10.90 

2.00 

1.60 

1.80 

14 

1  .50 

1.50 

2.70 

5.90 

15.60 

4.90 

10.30 

2.00 

1.70 

1.70 

IS 

1  .50 

1.50 

2.90 

4.40 

10.60 

4,40 

9.80 

1  .90 

1.90 

2.00 

16 

1  .50 

1.50 

2.50 

3.40 

9.10 

1.80 

10.80 

1.80 

1.80 

1.90 

17 

1.70 

2.60 

2.90 

8.00 

5.10 

9.80 

1 .80 

2.00 

1.80 

18 

1.50 

2.40 

1.60 

7.10 

3.80 

10.00 

1  .80 

1.70 

2.00 

19 

1.40 

2.00 

1  .60 

6. '90 

1.90 

10.50 

2.90 

1.80 

1.90 

20 

1.60 

3.70 

1.50 

6.40 

1.80 

9.10 

1  .90 

1.90 

1.90 

21 

1.70 

3.90 

6.70 

7.00 

4.30 

7.90 

1.80 

2.00 

1.80 

22 

1  .50 

1.50 

3.40 

16.40 

7.80 

6.40 

6.80 

1.80 

1.80 

1.90 

23 

1.50 

1.50 

3.10 

13.80 

7.90 

5.30 

5.90 

1.90 

1.70 

1.90 

24 

1  .40 

1.50 

3.70 

10.20 

8.30 

5.00 

6.10 

2.20 

2.00 

1.70 

25 

1.40 

1.60 

3.60 

11.70 

8.40 

6.10 

6.00 

1.70 

1.80 

1.70 

26 

1.40 

1.60 

3.60 

10.40 

8.60 

7.70 

3.10 

1.80 

1.70 

1.90 

27 

1.40 

1  .40 

6.20 

14.00 

8.20 

7.80 

3.20 

3.90 

1.90 

2.10 

28 

1.40 

3.80 

6.40 

14.80 

7.70 

11.00 

3.00 

2.20 

2.80 

2.00 

29 

1  .40 

3.30 

7.10 

12.80 

10.90 

2.90 

2.00 

2.10 

1.80 

30 

31 

1  .40 
1.40 

2.50 

9.80 

10.20 

11.60 

13.20 

10.90 

1.80 

1  .90 
1.70 

2.00 

1.90 

MAX 

3.1 

3.8 

10.2 

16.9 

15-9 

11.0 

18.7 

3-9 

2.8 

7-9 

MIN 

1.4 

1.4 

1.5 

1.5 

6.4 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.7 

CAL  YR  1973 

MAX 

4o.8 

MIN 

1.20 

WTR  YR  197U 

MAX 

18.7 

MIN 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.80 

1.80 

1.70 

3.30 

7.80 

6.80 

27.00 

25.30 

7.90 

2.00 

7.10 

1.50 

2 

1.80 

1.70 

1.80 

9.50 

8.10 

6.80 

29.30 

18.00 

7.00 

2.00 

7.10 

1.60 

3 

1 .80 

1.80 

1.70 

10.40 

7.50 

6.60 

40.20 

13.80 

7.10 

2.10 

7.00 

4.70 

4 

1.80 

1.70 

1 . 70 

10.20 

7.80 

6.70 

40.80 

10.60 

7.30 

2.10 

5.80 

4.60 

5 

1.80 

1.80 

1.70 

14.00 

8.10 

6.30 

33.90 

7.60 

7.20 

2.10 

3.20 

4.90 

6 

1  .60 

1.80 

2.20 

17.90 

8.30 

6.80 

21.00 

6.90 

7.10 

2.20 

2.20 

5.00 

7 

1.80 

1.70 

10.90 

16.40 

8.30 

6.90 

20.50 

6.80 

7.00 

2.20 

2.20 

5. CO 

e 

1.70 

1.80 

8.70 

13.60 

9.40 

11.30 

33.80 

24.00 

7.50 

2.10 

2.20 

4.70 

9 

1.80 

1.70 

9.30 

13.80 

9.60 

9.70 

27.70 

7.80 

7.40 

2.20 

2.20 

4.80 

10 

1.70 

1.80 

9.80 

14.20 

10.20 

8.80 

23.60 

7.50 

7.80 

2.20 

2.20 

4.90 

11 

1 .60 

1.80 

10.20 

6.00 

10.80 

8.90 

21.30 

7.90 

7.90 

2.20 

6.30 

4.90 

12 

1.80 

1.70 

9.10 

5.70 

11.20 

28.70 

22.90 

8.70 

7.00 

2.20 

6.80 

4.10 

13 

1  .80 

1.70 

7.50 

5.30 

10.90 

22.60 

20.50 

8.90 

9.70 

2.20 

6.20 

1.30 

14 

1.70 

3.10 

7.30 

4.90 

10.40 

18.10 

16.10 

9.30 

9.20 

2.10 

4.80 

3.80 

15 

1.80 

3.20 

7.00 

6.20 

13.20 

14.80 

13.80 

8.90 

7.00 

2.20 

4.80 

1.40 

16 

1.70 

1.70 

6.30 

6.10 

14.90 

9.50 

11.30 

7.20 

7.20 

2.10 

5.70 

3.20 

17 

1.70 

1.70 

5.70 

5.90 

14.30 

9.20 

8.60 

5.90 

8.10 

2.20 

5.20 

3.40 

18 

1 .60 

1  .«0 

5.30 

5.50 

14.40 

13.30 

8.50 

6.50 

8.20 

2.10 

4.80 

1.20 

19 

1.80 

3.20 

5.40 

5.20 

14.90 

16.80 

17.80 

4.90 

10.30 

2.20 

4.80 

3.40 

20 

1.80 

3.00 

5.00 

5.70 

14.80 

12.90 

11.10 

4.20 

7.90 

2.20 

5.00 

1.40 

21 

1.70 

3.50 

13.50 

5.80 

14.90 

12.70 

9.80 

2.60 

8.00 

2.20 

1.20 

1.40 

22 

1.80 

4.10 

16.30 

5.80 

9.50 

10.50 

8.90 

1.90 

8.60 

2.20 

1.40 

3.40 

23 

1.80 

4.20 

16.30 

5.80 

9.40 

11.50 

8.80 

1.80 

7.20 

2.20 

1.40 

3.60 

24 

1.80 

4.20 

17.20 

6.10 

9.90 

9.30 

8.90 

1.90 

5.60 

2.20 

1.50 

1.50 

25 

1.80 

4.30 

15.90 

6.20 

9.40 

13.80 

7.50 

1  .90 

3.80 

2.20 

1.50 

1.40 

26 

27 

28 

29 

1.80 

5.60 

5.40 

5.30 

4.30 

4.20 

1.70 

1.70 

15.20 

14.90 

14.60 

8.40 

6.70 

6.40 

7.40 
7.80 

8.00 

6.90 

6.90 

12.20 

11.80 

11.20 

11.70 

7.50 
13.60 
10.50 

9.50 

4.10 

6.70 

7.00 

6.90 

2.20 

2.10 

2.20 

2.10 

2.30 

2.30 

2.20 

2.30 

1.40 

1.60 

1.50 

1.50 

1.50 

3.10 

3.30 

3.10 

30 

2.40 

1.80 

3.70 

8.20 

7.80 

25.70 

7.80 

2.10 

2.20 

1.50 

3.20 

31 

2.00 

3.40 

7.80 

20.50 

1.50 

L*  JU 

MAX 

5.6 

4.3 

18.3 

17.9 

14.9 

28.7 

4o.8 

25.3 

10.3 

2.3 

7-1 

5.0 

MIN 

1.7 

1.7 

1.7 

3.3 

6.9 

6.3 

7.5 

1.8 

2.1 

2.0 

1.2 

1.2 

CAL  YR  1972 

MAX 

32.3 

MIN 

- 

WTR  YR  1973 

MAX 

40.8 

MIN 

1.2 

MOBILE  RIVER  BASM 
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02372430  (NWS  01-6937-07 )  Conecuh  River  at  River  Falls,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT, 

IN  EEET , 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

EEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

4.10 

8.20 

3.80 

2.90 

1  .90 

2.00 

10.20 

2.10 

1.80 

2 

5.50 

9.30 

6.20 

3.20 

1 .90 

2.00 

11.40 

2.10 

1.70 

3 

4.60 

9.60 

19.30 

2.70 

1  .90 

1.80 

8.30 

2.20 

1.70 

4 

4.80 

9.80 

28.10 

4.00 

1  .80 

1.80 

4.00 

2.10 

1.70 

5 

6.60 

11.00 

30.10 

3.40 

2.00 

1.80 

2.60 

2.10 

1.70 

6 

7.50 

9.30 

32.30 

3.90 

1.90 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

7 

7.50 

14.70 

28.50 

2.40 

1.90 

1.80 

4.90 

2.10 

1.70 

8 

7.50 

14.40 

23.60 

4.50 

7.20 

1.80 

2.90 

2.10 

1.70 

9 

6.60 

14.40 

17.40 

3.80 

6.80 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

10 

5.50 

11.80 

14.10 

5.00 

4.50 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

1 1 

6.80 

11.90 

12.70 

3.80 

6.40 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

12 

6.60 

10.50 

11.30 

4.20 

6.20 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

13 

5.30 

1  1.40 

9.90 

2.40 

5.10 

1.90 

2.00 

2.10 

1.70 

14 

9.40 

1  1.40 

8.50 

2.40 

2.50 

1.90 

3.80 

2.20 

1.70 

15 

13.90 

8.60 

8.10 

3.30 

3.80 

1.80 

1.70 

2.20 

1.70 

16 

3.80 

14.00 

7.50 

7.20 

3.30 

3.70 

1.80 

1.90 

2.10 

1.70 

17 

3.50 

13.50 

8.60 

7.20 

4.00 

2.20 

1.70 

2.00 

2.10 

1.70 

18 

3.80 

16.50 

7.50 

7.20 

2.40 

2.80 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

19 

4.20 

13.90 

7.10 

7.20 

3.90 

2.00 

1.90 

2.00 

2.10 

1.70 

20 

8.80 

14.00 

7.00 

7.10 

2.40 

2.20 

1.90 

2.00 

2.10 

1.70 

21 

10.00 

14.00 

6.90 

7.10 

2.40 

2.10 

1.80 

2.00 

2.10 

1.70 

22 

10.10 

10.90 

7.00 

6.60 

2.60 

1.90 

2.00 

2.00 

2.20 

1.70 

23 

10.20 

9.70 

6.90 

6.50 

3.10 

1.90 

1.80 

2.00 

2.00 

1.70 

24 

9.40 

9.20 

5.60 

6.40 

2.50 

1  .90 

1.80 

2.30 

2.10 

1.70 

25 

8.60 

9.00 

6.30 

2.50 

3.00 

1.80 

1.80 

2.20 

1.70 

1.70 

26 

8.80 

7.70 

4.20- 

3.30 

2.40 

1.80 

6.20 

2.10 

1.80 

1.80 

27 

9.80 

7.80 

6.20 

4.20 

1.90 

1 .80 

6.80 

2.10 

1.80 

1.80 

28 

8.40 

7.20 

5.00 

3.10 

1.90 

1.90 

7.10 

2.10 

1.80 

1.80 

29 

5.00 

9.00 

5.20 

2.90 

1.90 

2.00 

8.90 

2.10 

1.70 

1.80 

30 

4.80 

6.90 

5.30 

2.20 

2.00 

9.50 

2.20 

1.70 

1.80 

31 

7.80 

2.00 

2.10 

1.70 

MAX 

16.5 

14.7 

32.3 

5.0 

7.2 

9.5 

11.4 

2.2 

1.8 

MM 

4.1 

4.2 

2.5 

1-9 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

WTR  YR  1971 

MAX 

32.3  MM 
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ESCAMBIA  RIVER  BASIN 


02373000  Sepulga  River  near  McKenzie,  Ala. 

LOCATION.— Lat  31°27’47",  long  86°47'l6",  in  SE^  sec.  30,  T.  6  N. ,  R.  13  E.,  Conecuh  County,  on  left  bank  at  downstream  side  of 
Watt  Bridge  on  U.S.  Highway  31,  O.38  mi  (0.6l  km)  upstream  from  Old  Town  Creek,  2.5  mi  (4.0  km)  upstream  from  Piney  Woods 
Creek,  5.5  mi  (8.8  km)  downstream  from  Persimmon  Creek,  and  7  mi  (11  km)  southwest  of  McKenzie. 

DRAINAGE  AREA. --464  mi2  (1,202  km2) 

PERIOD  OF  RECCED. — October  1937  to  September  1967.  Annual  maximums,  water  years  I968-7O,  and  low-flow  discharge  measurement, 
water  year  1967.  October  197*+  to  current  year. 

GAGE. — Recording  gage.  Datum  of  gage  is  155. 96  ft  (47.537  m)  above  mean  sea  level,  unadjusted  (levels  by  Corps  of  Engineers). 
Prior  to  Mar.  25,  1939,  nonrecording  gage,  and  Mar.  26,  1939,  to  July  29,  i960,  recording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 31  years  (1937-67,  1974-75),  663  ft3/s  (18.78  m3/s),  19.40  in/yr  (493  mm/yr) . 

EXTREMES , — Current  year:  Maximum  discharge,  18,500  ft^/s  (524  m3/s)  Feb.  19  (gage  height,  22.80  ft  or  6.949  m);  minimum  daily, 
80  ft3/s  (2.27  m3/s)  Oct.  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  28,100  ft3/s  (796  m3/s)  Mar.  17,  1938;  maximum  gage  height,  24.70  ft  (7.528  m) 

Feb.  26,  1961;  minimum  discharge,  3-5  ft3/s  (0.099  m3/s)  Sept.  15,  28,  29,  30,  1954. 

Flood  in  March  1929  reached  a  stage  of  33  ft  (10.1  m). 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

680 

87 

470 

454 

679 

1*030 

1,730 

499 

485 

241 

8,580 

156 

2 

580 

87 

756 

411 

635 

903 

1,430 

593 

494 

252 

12,600 

142 

3 

400 

85 

595 

378 

670 

815 

1,360 

631 

438 

387 

11,500 

132 

4 

250 

83 

446 

426 

719 

752 

1,220 

562 

372 

498 

8,030 

132 

5 

200 

86 

308 

506 

982 

704 

1,080 

509 

265 

396 

4,100 

129 

6 

160 

85 

253 

562 

1,300 

666 

926 

550 

216 

241 

2,880 

187 

7 

140 

84 

281 

500 

1,210 

643 

752 

573 

190 

166 

2,770 

1,050 

8 

120 

87 

332 

1,350 

993 

828 

648 

873 

175 

138 

3,030 

526 

9 

1 10 

98 

374 

2,530 

773 

963 

880 

885 

174 

125 

2,350 

515 

10 

110 

101 

368 

3,310 

665 

868 

6,730 

709 

216 

126 

1,490 

350 

1  1 

100 

107 

297 

3,870 

622 

723 

5,240 

558 

345 

139 

950 

259 

12 

96 

119 

252 

4 , 440 

703 

625 

4,290 

440 

640 

189 

739 

223 

13 

90 

109 

227 

4,990 

1,370 

597 

3,090 

430 

742 

214 

664 

206 

14 

85 

117 

215 

4,620 

1 ,180 

735 

2,750 

406 

643 

178 

547 

191 

15 

80 

147 

473 

3,330 

903 

824 

3,490 

514 

526 

242 

423 

184 

16 

90 

136 

1,480 

2,370 

1,120 

1,690 

5,510 

690 

537 

205 

340 

179 

17 

120 

140 

1  ,820 

1,860 

3,180 

2,790 

7,380 

1,000 

514 

168 

287 

217 

18 

200 

178 

1,280 

1,390 

12,300 

4,330 

4,940 

1,060 

390 

122 

251 

430 

19 

210 

214 

1,010 

983 

17,900 

5,610 

2,700 

775 

302 

102 

221 

376 

20 

180 

370 

980 

902 

13,800 

6,410 

1,860 

531 

233 

91 

220 

326 

21 

160 

708 

1,310 

899 

8,530 

5,250 

1,170 

372 

189 

190 

232 

350 

22 

130 

687 

1,320 

814 

4,000 

3,210 

903 

302 

177 

185 

184 

868 

23 

120 

486 

1,060 

779 

2,330 

2,290 

763 

259 

595 

381 

173 

3,880 

24 

110 

348 

970 

1,020 

2,190 

1,720 

670 

234 

406 

328 

177 

4,970 

25 

no 

237 

1,310 

1,350 

2,300 

1  ,570 

609 

218 

229 

220 

181 

5,860 

26 

100 

195 

1,260 

1,560 

1  ,870 

1,950 

561 

205 

183 

142 

241 

4,970 

27 

94 

172 

996 

1  ,500 

1,490 

1 ,680 

521 

217 

158 

112 

171 

3,140 

28 

92 

158 

764 

1  ,250 

1,270 

1,520 

485 

230 

146 

102 

181 

2,360 

29 

90 

152 

622 

1,020 

1,390 

461 

188 

151 

104 

348 

1  ,500 

30 

88 

227 

554 

831 

1,200 

437 

294 

201 

278 

203 

949 

31 

PA  - 

498 

737 

266 

181 

TOTAL 

5,183 

5,890 

22,881 

50,942 

85 , 684 

56,146 

64,586 

15,573 

10,332 

1  1  ,442 

64,244 

34,757 

MEAN 

167 

196 

738 

1,643 

3,060 

1,811 

2,153 

502 

344 

369 

2,072 

1,159 

MAX 

680 

708 

1,820 

4,990 

17,900 

6,410 

7,380 

1,060 

742 

5,180 

12,600 

5,860 

MIN 

80 

83 

215 

378 

622 

597 

437 

188 

146 

91 

171 

129 

CFSM 

.36 

.42 

1.59 

3.54 

6.59 

3.90 

4.64 

1.08 

.74 

.80 

4.47 

2.50 

IN. 

.42 

.47 

1.83 

4.08 

6.87 

4.50 

5.18 

1.25 

.83 

.92 

5.15 

2.79 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

427,660 

MEAN 

1,172 

MAX  17,900 

MIN  80 

CFSM 

2.53  IN 

34.29 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,500  CFS)  NOTE. --No  gage-height  record  Oct.  1-30. 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-13 

0700 

10.55 

5,020 

4-17 

0900 

14.05 

7,640 

2-19 

0800 

22.80 

18,500 

8-02 

1300 

19.71 

13,100 

3- 20 

4- 10 

1200 

1300 

12.65 

15.11 

6,520 

8,600 

9-25 

1500 

11.73 

6,020 
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ESCAMBIA  RIVER  MAIN  STEM 

0237I425O  (NWS  01-1084-07)  Conecuh  River  at  Brewton,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31°04',  long  87°05',  in  NE-jj  sec. 9,  T.  IN.,  R.  10  E.,  Escambia  County,  on  downstream  side  of  bridge  on  State  High¬ 
way  4l,  1.0  mi  (1.6  km)  south  of  East  Brewton,  2.7  mi  (4.3  km)  upstream  from  Murder  Creek. 

2  2 

DRAINAGE  AREA. --2,650  mi  ,  approximately  (6,864  km  ,  approximately). 

PERIOD-  OF  RECORD. — February  I929  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  February  1929  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of. gage  is  53*10  ft  (lfi.185  m)  above  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Water 

year 

Max.i  mum 

Minimum 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

1972 

Mar.  9,  1972 

14.9 

4.54 

Sept.  18-21,  1972 

-1*7 

-0.52 

1973 

Apr.  6,  1973 

19.8 

6.o4 

Oct.  19-23,  1973 

-1.8 

-0.55 

1974 

Jan.  3,  197^ 

13*9 

4.24 

July  15,  19,  1974 

-1.0 

-0.30 

1975 

Apr.  12,  1975 

20.0 

6.10 

T 


Period  of  record:  Maximum,  36.6  ft  (ll.l6  m)  Mar.  15,  1929;  minimum,  -2.0  ft  (-0.6l  m)  Sept.  11,  1963,  and  July  2,  1969. 
COOPERATION. — Records  furnished  by  National  Weather  Service. 

REVISIONS. — In  reports  of  National  Weather  Service,  the  datum  of  the  gage  was  erroneously  listed  as  57*2  ft  (17.43  m) . 

The  datum  of  the  gage  has  remained  unchanged  since  station  was  established. 


GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.20 

4.50 

10.90 

10.50 

5.80 

6.60 

2.20 

18.20 

2.90 

2 

1.90 

4.30 

9.00 

9.80 

6.10 

4.10 

2.20 

18.10 

2.70 

3 

2.10 

4.20 

8.40 

8.00 

5.40 

5.70 

2.00 

17.60 

2.50 

4 

1.40 

4.10 

8.10 

7.50 

5.60 

5.20 

2.10 

17.40 

2.20 

5 

1.10 

4.20 

7.70 

7.20 

6.00 

4.60 

5.80 

17.20 

2.10 

6 

.60 

6.60 

7.00 

7.00 

6.70 

3.60 

4.20 

17.00 

2.20 

7 

.40 

6.10 

6.80 

6.10 

6.50 

3.10 

2.60 

16.70 

6.10 

8 

.10 

5.70 

6.50 

5.90 

6.50 

2.70 

2.30 

16.30 

6.00 

9 

.00 

5.40 

6.40 

5.80 

8.30 

3.00 

1.70 

15.80 

4.40 

10 

.00 

5.00 

6.20 

11.20 

7.90 

4.10 

2.00 

14.80 

4.00 

11 

.10 

4.70 

5.90 

18.80 

6.20 

3.70 

1.80 

13.80 

3.70 

12 

.10 

4.50 

5.70 

20.00 

5.10 

5.20 

1.80 

13.00 

3.20 

13  -1.00 

4.20 

5.20 

19.70 

4.20 

9.00 

1.90 

11.60 

2.90 

14 

-.60 

3.90 

6.40 

18.60 

4.00 

8.60 

2.00 

10.40 

2.60 

15 

-.80 

3.90 

7.80 

18.00 

6.10 

7.20 

2.10 

9.40 

2.40 

16 

-.90 

11.70 

3.80 

7.70 

17.20 

8.70 

7.50 

2.00 

8.60 

2.80 

17 

.60 

11.30 

7.60 

10.40 

16.60 

10.00 

7.50 

3.20 

7.40 

4.80 

18 

.70 

10.70 

11.40 

11.60 

16.00 

9.40 

6.10 

3.20 

6.90 

5.70 

19 

.50 

9.50 

13.30 

14.00 

15.80 

8.80 

6.20 

2.50 

6.10 

3.40 

20 

.30 

7.20 

14.80 

15.10 

15.70 

8.00 

5.10 

2.10 

5.90 

4.70 

21 

.60 

6.60 

15.70 

15.40 

15.30 

6.70 

4.60 

1.70 

5.20 

4.90 

22 

.30 

5.40 

17.80 

15.90 

14.40 

5.90 

4.30 

6.70 

4.70 

8.40 

23 

5.20 

19.80 

16.10 

11.80 

5.60 

3.40 

7.10 

4.20 

14.00 

24 

5.50 

19.30 

15.80 

8.30 

4.90 

3.20 

5.10 

3.60 

15.40 

25 

5.80 

17.70 

14.90 

7.60 

4.40 

3.00 

5.20 

3.30 

15.60 

26 

5.90 

16.50 

13.40 

6.90 

3.30 

2.80 

5.10 

3.40 

15.50 

27 

5.90 

14.50 

12.50 

6.40 

2.50 

2.30 

4.90 

3.50 

15.60 

28 

6.20 

14.20 

10.20 

6.10 

2.90 

1.70 

4.70 

3.80 

15.90 

29 

5.70 

9.00 

5.60 

2.90 

2.00 

4.00 

3.70 

15.70 

30 

31 

5.30 

4.90 

9.60 

5.00 

3.00 

2.50 

4.00 

12.80 

3.50 

3.40 

1 U • JU  ■ 

MAX 

19.8 

16.1 

20.0 

10.0 

9*0 

12.8 

18.2 

MXN 

3*8 

5.2 

5*0 

2.5 

1*7 

1*7 

3*3 

CAL  YR  1971* 

MAX 

MIN  - 

WTR  YR  .1975 

MAX 

20.0  MIN  - 

60 
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ESCAMBIA  RIVER  MAIN  STEM 


02374250  (NWS  01-1084-07 )  Conecuh  River  at  Brewton,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.10 

-.40 

2.10 

11.20 

11.30 

6.40 

9.20 

2.00 

1.20 

-.50 

2.00 

.60 

2 

1.80 

.10 

1.80 

13.20 

11.00 

5.90 

9.00 

2.00 

1.30 

-.70 

1.50 

.90 

3 

2.20 

.00 

1.70 

13.90 

10.40 

5.00 

10.20 

1  .90 

1.90 

-.60 

1.00 

1.20 

4 

1.40 

.00 

1.60 

13.10 

10.20 

5.00 

10.80 

1.80 

1.50 

-.70 

1.10 

1.30 

5 

1.20 

.00 

1.60 

11.80 

10.00 

4.70 

11.60 

1.70 

.80 

.30 

1.30 

1.50 

6 

1.10 

-.20 

4.70 

9.80 

8.80 

4.50 

12.30 

1.60 

1.20 

.40 

1.00 

1.40 

7 

1.00 

.20 

3.40 

9.40 

10.00 

4.40 

12.10 

1.60 

1.00 

1.70 

1.10 

1.50 

8 

1.00 

.40 

3.00 

8.10 

12.80 

3.60 

1 1.90 

1.60 

1.30 

1.60 

1.60 

2.30 

9 

1.80 

.00 

3.00 

6.80 

13.60 

3.20 

11.70 

1.60 

3.10 

1.40 

2.60 

10.20 

10 

.60 

.10 

3.00 

5.80 

13.20 

3.20 

11.80 

2.40 

2.50 

.50 

3.10 

12.00 

1 1 

.20 

.10 

2.50 

5.50 

12.70 

3.20 

11.80 

2.30 

3.20 

.50 

3.80 

11.20 

12 

.10 

.20 

2.40 

5.50 

12.40 

2.80 

10.60 

2.70 

3.40 

.40 

2.40 

9.30 

13 

.10 

.00 

1.80 

5.00 

11.60 

2.60 

9.60 

2.80 

3.60 

.20 

2.00 

7.60 

14 

.60 

-.20 

1.40 

4.30 

10.90 

3.70 

8.00 

2.20 

3.10 

.10 

3.60 

4.20 

15 

1.00 

-.30 

1.40 

4.20 

10.40 

2.80 

8.90 

2.20 

3.00 

-1.00 

3.00 

3.20 

16 

1.00 

.20 

1.30 

3.80 

9.50 

2.90 

10.60 

1.70 

2.80 

.10 

2.30 

2.30 

17 

.20 

1.00 

1.20 

3.10 

8.40 

2.70 

11.20 

1.80 

2.60 

-.80 

2.90 

1.90 

18 

.10 

.40 

1.20 

2.70 

7.60 

2.20 

11.00 

1.40 

2.40 

-.60 

3.60 

1.60 

19 

.00 

.10 

1.20 

3.00 

6.60 

2.20 

10.00 

1.70 

2.40 

-1.00 

4.50 

1.20 

20 

1.00 

.00 

1.20 

3.00 

6.90 

2.60 

9.50 

3.10 

1.40 

-.90 

4.20 

.90 

21 

.90 

.10 

3.30 

6.90 

6.60 

3.60 

8.00 

4.60 

1.40 

-.70 

2.90 

.80 

22 

.80 

4.30 

3.00 

11.00 

6.60 

4.60 

7.20 

1.90 

1.50 

-.80 

2.00 

.90 

23 

.80 

3.40 

2.40 

11.70 

7.60 

5.00 

5.80 

1.90 

1.10 

-.90 

1.30 

1.30 

24 

.80 

2.70 

2.30 

11.60 

8.00 

4.90 

5.10 

2.40 

1.00 

-.70 

1.10 

.70 

25 

.70 

2.60 

2.30 

10.50 

8.30 

4.90 

5.00 

1.90 

.50 

-.90 

.90 

.50 

26 

-.30 

2.90 

4.10 

9.80 

7.90 

4.50 

4.30 

1.70 

.40 

.30 

.40 

.20 

27 

-.40 

2.50 

9.60 

9.90 

7.40 

6.50 

3.60 

1.90 

.30 

-.70 

.30 

.50 

28 

-.40 

2.40 

8.90 

11.40 

6.50 

8.20 

3.20 

3.00 

.10 

.70 

.40 

.40 

29 

-.50 

2.90 

7.40 

11.90 

10.30 

3.00 

2.30 

.00 

1.10 

.30 

.60 

30 

-.50 

3.00 

7.60 

11.90 

10.40 

2.50 

1.50 

.00 

.60 

.40 

.90 

31 

-.50 

MAX 

2.2 

4.3 

9.6 

13.9 

13.6 

10.4 

12.3  . 

4.6 

3-6 

2.2 

4.5 

12.0 

MIN 

-0.5 

-0.4 

1.2 

2.7 

6.5 

2.2 

0 

1.4 

O 

-1.0 

0.3 

0.2 

CAL  YR  1973  MAX 

19.8 

MIN  -0.5 

WTR  YR  I97U  MAX 

13.9 

MIN  -1.0 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

-1.40 

.10 

-.60 

7.80 

5.10 

4.80 

14.70 

12.60 

6.60 

2.00 

4.80 

.30 

2 

-1.40 

-.70 

-.60 

9.30 

6.20 

4.70 

15.70 

13.40 

8.50 

2.00 

6.10 

.40 

3 

-1.40 

-1.10 

-.70 

10.10 

8.70 

4.80 

16.20 

13.40 

8.20 

1.50 

5.80 

.50 

4 

-1.40 

-1.20 

-.90 

10.80 

8.90 

4.90 

16.80 

12.20 

6.50 

1.60 

5.40 

1.70 

5 

-1.50 

-.60 

-1.00 

11.00 

9.10 

5.30 

18.50 

9.70 

7.10 

1.40 

4.10 

2.00 

6 

-1.40 

-.40 

1.20 

10.70 

8.70 

6.00 

19.80 

7.00 

8.20 

1.60 

3.30 

2.50 

7 

-1.40 

-.60 

8.30 

10.70 

8.50 

6.00 

19.20 

5.90 

8.50 

3.10 

4.00 

2.80 

8 

-1.50 

-1.20 

9.60 

10.60 

8.10 

12.40 

18.80 

6.10 

8.00 

2.30 

3.60 

2.60 

9 

-1.60 

-1.30 

8.60 

10.10 

8.20 

14.00 

18.00 

12.00 

7.10 

2.80 

3.30 

2.50 

10 

-1.60 

-1.20 

8.10 

9.70 

9.10 

12.00 

17.50 

12.00 

7.20 

2.70 

4.00 

2.60 

11 

-1.70 

-1.10 

8.00 

9.90 

9.70 

12.20 

16.90 

9.80 

7.60 

2.80 

4,30 

3.00 

12 

-1.70 

-1.30 

7.30 

8.10 

10.30 

12.70 

16.20 

8.70 

7.20 

2.80 

4.30 

3.40 

13  . 

-1.70 

-1.40 

6.40 

7.50 

10.10 

15.10 

15.30 

8.00 

7.20 

2.40 

4.40 

2.50 

14 

-1.70 

-1.00 

5.00 

6.60 

9.70 

15.70 

14.60 

7.60 

8.10 

2.40 

4.30 

2.70 

15 

-1.70 

.90 

4.90 

5.90 

11.20 

15.50 

13.40 

7.30 

8.60 

4.10 

3.50 

3.20 

16 

-1.70 

.60 

5.80 

5.40 

12.00 

14.70 

11.30 

6.30 

7.70 

4.10 

3.50 

2.10 

17 

-1.70 

.10 

5.00 

4.90 

12.20 

13.50 

9.60 

5.40 

7.10 

3.60 

4.20 

1.50 

18 

-1.70 

.00 

4.30 

4.70 

12.00 

12.80 

8.40 

4.70 

7.60 

3.40 

3.70 

1.40 

19 

-1.80 

.20 

3.60 

5.30 

11.90 

12.70 

8.40 

4.50 

8.90 

3.00 

3.40 

.60 

20 

-1.80 

.10 

4.00 

6.10 

11.10 

12.80 

12.20 

3.40 

9.30 

2.40 

3.20 

.50 

21 

-1.80 

.40 

7.00 

6.20 

10.70 

12.40 

12.90 

2.80 

8.60 

3.50 

3.10 

.80 

22 

-1.80 

.80 

13.00 

6.20 

9.80 

11.70 

11.80 

2.70 

7.30 

3.20 

1.30 

.60 

23 

-1.80 

.80 

13.70 

7.00 

8.10 

10.90 

10.70 

2.10 

7.80 

3.20 

.70 

.60 

24 

-1.50 

.80 

13.40 

6.60 

6.60 

10.50 

9.30 

2.70 

6.70 

2.20 

.70 

.70 

25 

-.10 

.90 

12.20 

6.80 

6.10 

10.00 

8.50 

3.20 

5.80 

1.90 

.30 

.60 

26 

-1.00 

1.00 

11.10 

6.60 

5.80 

12.20 

7.50 

3.50 

4.00 

2.90 

.30 

.50 

27 

-.90 

1.30 

10.00 

6.40 

5.30 

12.80 

8.80 

9.00 

3.30 

3.70 

.30 

1.00 

28 

.00 

1.00 

10.00 

6.20 

5.00 

12.30 

11.30 

11.60 

3.30 

5.20 

.40 

1.10 

29 

.40 

-.20 

9.50 

6.20 

1 1.80 

11.40 

9.70 

2.50 

4.90 

.40 

2.00 

30 

.70 

-.60 

7.30 

5.90 

— 

1 1 .40 

11.50 

7.40 

2.50 

4.60 

.40 

1.40 

31 

MAX 

0.7 

1.3 

13.7 

11.0 

12.2 

15.7 

19.8 

13.4 

9.3 

5.2 

6.1 

3.4 

MIN 

-1.8 

-1.4 

-1.0 

4.7 

5.0 

4.7 

7.5 

2.1 

2.5 

1.4 

0.3 

0.3 

CAL  YR  1972  MAX  14-9  MIN  -1.8 
WTR  YR  1973  MAX  19.8  MIN  -1.8 
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02374250  (NWS  01-1084-07)  Conecuh  River  at  Brewton,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT. 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SfcPTFMhFR 

1  r72 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

EFR 

map 

APR 

NAY 

JtIN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

.30 

-.80 

.50 

2.90 

7.40 

3.50 

3.80 

.70 

.20 

4  •  60 

.40 

-1 

.30 

2 

.20 

-.90 

.80 

2.80 

8.20 

3.20 

3.20 

.30 

-.30 

4.70 

.20 

-1 

.30 

3 

.20 

-.80 

2.10 

2.70 

8.80 

6.40 

2.80 

.60 

-.40 

4.80 

.00 

-1 

.40 

4 

.40 

-.70 

4.50 

3.30 

9.20 

10.20 

2.30 

.50 

-.50 

3.60 

-.30 

-1 

.40 

5 

.00 

-.70 

4.60 

3.80  . 

9.10 

11.70 

2.90 

.20 

—  •  fvO 

2.70 

-.50 

-1 

.40 

6 

-.40 

-.70 

4.60 

4.90 

8.00 

12.80 

2.60 

.20 

-.50 

2.10 

-.50 

-1 

.50 

7 

-.50 

-.60 

4.10 

5.80 

8.80 

13.80 

2.20 

.20 

-.20 

1.70 

-.50 

-1 

.50 

8 

-.60 

-.60 

4.40 

5.70 

10.90 

14.60 

2.00 

.70 

-.80 

1 .60 

-.50 

-1 

.50 

9 

.20 

-.70 

4.10 

4.70 

12.00 

14.90 

2.00 

8. 10 

-.60 

1.80 

-.20 

-1 

.50 

10 

.60 

-.90 

3.90 

4.60 

12.00 

14.10 

2.00 

°.00 

-.60 

1.90 

-.90 

-1 

.40 

1  1 

1.10 

-.80 

3.40 

4.20  ■ 

11.90 

12.30 

1 .80 

6.40 

-.70 

1.50 

-1.00 

-1 

.20 

12 

.10 

-.70 

2.50 

4.70 

11.00 

10.10 

1 .60 

4.4  0 

-.80 

1.10 

-1.10 

-1 

.30 

13 

-.60 

-.80 

2.00 

4.70 

10.20 

7.80 

1.40 

4.50 

-.90 

.20 

-1.10 

-1 

.40 

14 

-.60 

-.80 

2.20 

6.20 

9.30 

6.90 

1.30 

4.30 

-.80 

-.10 

-1.20 

-1 

.60 

15 

-.90 

-.70 

1.70 

8.20 

8.50 

6.20 

1.30 

4.20 

-.60 

-.10 

-1.10 

-1 

.50 

16 

-.70 

-1.00 

1.50 

8.50 

7.30 

5.40 

1 .20 

8.60 

-  •  60 

-.10 

-.40 

-1 

.60 

17 

-.70 

-.80 

1.40 

9.20 

6.60 

5.40 

1.70 

3.00 

-.60 

-.20 

-.90 

-1 

.60 

18 

-.70 

-.80 

1.70 

9.60 

6.40 

5.50 

1.10 

2.80 

-.80 

.10 

-1.20 

-1 

.70 

19 

-.70 

-.80 

1.70 

9.10 

6.20 

5.30 

1.20 

2.10 

-.80 

.20 

-1.20 

-1 

.70 

20 

•1.00 

-.60 

2.20 

9.00 

5.70 

4.90 

1.00 

1 .90 

-.10 

-.10 

-1.20 

-1 

.70 

21 

-.80 

-.90 

7.00 

9.20 

5.10 

4.70 

1.40 

1.10 

1 .90 

-.30 

-1.20 

-1 

.70 

22 

-.80 

-1.10 

9.30 

9.20 

4.80 

4.60 

1.40 

1  .00 

.50 

-.40 

-1.10 

-1 

.60 

23 

-.80 

-.80 

9.30 

8.60 

4.70 

4.80 

1.60 

.  70 

-.20 

-.50 

-1.00 

-1 

.60 

24 

-.70 

-.90 

8.80 

8.10 

4.60 

4.30 

1  .40 

.20 

-.30 

-.70 

-.30 

-1 

.60 

25 

-.70 

-.80 

8.10 

7.60 

4.20 

4.00 

1.60 

.50 

.10 

-.40 

-.70 

-1 

.60 

26 

-.90 

-.80 

7.20 

7.20 

4.00 

3.10 

1.50 

.10 

.30 

.70 

-.20 

-1 

.60 

27 

-.60 

-.70 

6.60 

6  •  60 

3.70 

2.70 

1.40 

.20 

2.20 

.50 

-.50 

-1 

.50 

28 

-.80 

-.70 

5.60 

6.00 

3.60 

2.60 

.70 

.10 

2.20 

-.30 

-1.10 

-1 

.60 

29 

-.80 

-.30 

5.20 

5.30 

3.50 

3.00 

.60 

.00 

3.00 

-.20 

-1.20 

-1 

.50 

30 

-.90 

.80 

4.50 

6.10 

3.90 

.70 

.00 

3.8  0 

.10 

-1.20 

-1 

.40 

J  •  *▼  u 

J  »  1  u 

MAX 

1.1 

0.8 

9.3 

9.6 

12.0 

14.9 

3-8 

9.0 

3.8 

4.8 

0.4 

- 

1.2 

MIN 

-1.0 

-1.1 

0.5 

2.7 

3-5 

2.6 

0.6 

-0.2 

-0.9 

-0.7 

-1.2 

1.7 

CAL  YR  1971 

MAX 

17.4 

MIN 

-1.0 

WTR  YR  1972 

MAX 

14.9 

MIN 

-1.7 
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02374500  Murder  Creek  near  Evergreen,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°25'06",  long  86°59'12",  in  NW-jj-  sec.  8,  T.  5  S.,  R.  11  E.,  Conecuh  County,  on  left  hank  30  ft  (9  m)  upstream  from 

bridge  on  U.S.  Highway  31,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Louisville  &  Nashville  Railroad  bridge,  and  2.5  mi  (4.0  km)  southwest  of 

Evergreen . 

DRAINAGE  AREA.--170  mi2  (440  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. — October  1937  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  178.29  ft  (54.343  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to 
Mar.  25,  1939,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --38  years,  276  ft3/s  (7.816  m3/s),  22.05  in/yr  (560  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  13,400  ft^/s  (379  m^/s)  Apr.  10  (gage  height,  15.27  ft  or  4.654  m) ;  minimum,  150  ft^/s 
(4.25  m3/s),  Oct.  14,  15,  27,  28  (gage  height,  3.90  ft  or  I.I89  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  22,000  ft3/s  (623  m  3/s)  Feb.  25,  1961  (gage  height,  16.13  ft  or  4.916  m)  ;  maximum 

gage  height,  16.65  ft  (5-075  m)  Mar.  l6,  1938;  minimum  discharge,  38  ft3/s  (1.08  m3/s)  Sept.  2,  3,  1954. 

Maximum  stage  since  1900  ,  26.6  ft  (8.31  m) ,  present  site  and  datum,  March  1929)  from  information  by  local  residents  (discharge 
not  determined) . 


REMARKS. — Records  good. 


REVISIONS. — WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

231 

157 

484 

254 

276 

410 

585 

473  780 

482 

3,350 

319 

2 

217 

157 

452 

242 

272 

392 

448 

442  667 

294 

1,770 

284 

3 

192 

158 

291 

237 

342 

371 

497 

385  39* 

234 

1,310 

256 

4 

172 

155 

232 

297 

334 

373 

492 

427  277 

370 

1,160 

241 

5 

170 

162 

214 

304 

521 

395 

383 

513  246 

345 

1,070 

230 

6 

169 

197 

207 

270 

533 

382 

347 

657  234 

245 

1,980 

261 

7 

165 

199 

274 

248 

393 

365 

328 

600  230 

214 

1,760 

546 

8 

162 

179 

350 

717 

302 

406 

326 

823  253 

201 

1,230 

477 

9 

158 

182 

281 

1,110 

285 

412 

832 

1,000  457 

260 

834 

360 

10 

156 

181 

229 

985 

284 

364 

8,430 

657  438 

225 

658 

278 

11 

156 

184 

214 

948 

280 

336 

2,600 

428  687 

426 

595 

252 

12 

155 

267 

218 

772 

289 

328 

1,350 

364  1,020 

951 

523 

248 

13 

155 

267 

214 

765 

393 

334 

923 

347  851 

422 

474 

261 

14 

152 

209 

208 

620 

377 

404 

1,170 

348  497 

274 

450 

248 

15 

154 

205 

408 

431 

278 

389 

1,940 

396  404 

233 

396 

235 

16 

233 

202 

727 

372 

624 

760 

1,550 

473  522 

222 

366 

226 

17 

279 

201 

708 

349 

1,850 

1,240 

970 

558  447 

225 

344 

247 

18 

245 

320 

371 

333 

3,470 

1,560 

750 

474  384 

219 

329 

365 

19 

192 

328 

288 

324 

1,390 

1,760 

648 

340  367 

217 

314 

381 

20 

172 

449 

397 

351 

920 

1,080 

586 

295  293 

326 

301 

277 

21 

161 

624 

467 

356 

816 

748 

538 

276  249 

320 

316 

242 

22 

156 

522 

•421 

323 

624 

574 

492 

265  237 

427 

321 

305 

23 

155 

281 

314 

342 

662 

517 

460 

252  237 

298 

324 

1  ,340 

24 

155 

225 

397 

418 

942 

499 

440 

243  230 

239 

443 

1,750 

25 

155 

210 

473 

452 

818 

528 

437 

233  214 

231 

406 

968 

26 

153 

201 

438 

431 

595 

559 

423 

233  201 

252 

442 

567 

27 

152 

194 

323 

393 

482 

456 

403 

333  191 

231 

525 

395 

28 

151 

191 

283 

324 

433 

389 

385 

347  279 

218 

388 

347 

29 

153 

187 

273 

297 

378 

370 

282  321 

221 

340 

318 

30 

156 

285 

265 

286 

496 

390 

484  424 

509 

389 

310 

31 

1  _ 

257 

279 

773 

349 

TOTAL 

5,391  7 

,279 

10,678 

13,830 

18,785 

17,978 

29,493 

13,443  12,036 

13.001 

23,457 

12,534 

MEAN 

174 

243 

344 

446 

671 

580 

983 

434  401 

419 

757 

418 

MAX 

279 

624 

727 

1,110 

3,470 

1,760 

8,430 

1,000  1,020 

3,670 

3,350 

1,750 

MIN 

151 

155 

207 

237 

272 

328 

326 

233  191 

201 

301 

226 

CFSM 

1.02 

1.43 

2.02 

2.62 

3.95 

3.41 

5.78 

2.55  2.36 

2.46 

4.45 

2.46 

IN. 

1.18 

1.59 

2.34 

3.03 

4.11 

3.93 

6.45 

2.94  2.63 

2.84 

5.13 

2.74 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

126,896 

MEAN 

348  MAX 

2,300 

MIN  151 

CFSM  2. 

05 

IN  27.77 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

177,905 

MEAN 

487  MAX 

8,430 

MIN  151 

CFSM  2. 

86 

IN  38.93 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  2,000  CFS ) 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-18 

0500 

12.37 

4,820 

7-31 

1900 

12.55 

5,200 

3-18 

2400 

10.34 

2,020 

8-06 

0300 

10.68 

2,340 

4-10 

1300 

15.27 

13,400 

9-24 

0100 

io.4o 

2,070 

4-15 

0100 

10.46 

2,120 
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0237I4660  Murder  Creek  at  Kirkland,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°U'30",  long  87°01'35"»  in  SE-qj-  sec.  26,  T.  3  N.,  R.  10  E.,  Escambia  County,  on  downstream  side  of  wooden  bridge 
crossing,  0.3  mi  (0.5  km)  northeast  of  Kirkland,and  5.0  mi  (8.0  km)  north  of  Brewton. 

DRAINAGE  AREA. --323  mi2  (837  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1974  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  95  ft  (28.96  m)  from  topographic  map. 

EXTREMES . --Maximum  discharge  during  period,  28,800  ft^/s  (8l6  m^/s)  Apr.  11  (gage  height,  24.50  ft  or  7-47  m) ;  minimum  daily, 

240  ft^/s  (6.80  rn^/s)  Oct.  28,  29. 

REMARKS. — Records  good  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  fair. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

370 

250 

688 

433 

511 

751 

1,010 

780 

934 

757 

7,920 

526 

2 

330 

250 

655 

418 

499 

712 

853 

880 

1,010 

694 

7,200 

472 

3 

310 

250 

544 

400 

514 

670 

784 

750 

826 

676 

3,060 

409 

4 

280 

250 

397 

526 

595 

673 

796 

710 

592 

600 

2,070 

363 

5 

270 

300 

348 

577 

1,020 

751 

718 

830 

478 

700 

1,720 

353 

6 

270 

320 

325 

508 

1,000 

703 

634 

1,000 

448 

540 

1,760 

365 

7 

260 

300 

466 

448 

826 

655 

592 

1,200 

427 

440 

2,580 

892 

8 

260 

290 

661 

955 

652 

721 

574 

1,100 

436 

380 

2,670 

943 

9 

250 

290 

541 

1  ,420 

571 

715 

937 

1,500 

700 

450 

1,850 

715 

10 

250 

290 

427 

1,430 

556 

661 

11,700 

1.800 

810 

500 

1,330 

553 

11 

250 

300 

368 

1,700 

541 

613 

22,100 

1,100 

1,100 

610 

1,130 

472 

12 

250 

380 

350 

1,570 

544 

589 

6  ♦  460 

720 

1,700 

1 .000 

998 

454 

13 

250 

420 

348 

1,360 

556 

613 

2,700 

650 

1 ,800 

1,800 

853 

427 

14 

250 

380 

335 

1,110 

624 

967 

1,800 

640 

1,200 

800 

766 

403 

15 

250 

330 

604 

913 

544 

802 

1 ,800 

670 

830 

500 

718 

397 

16 

320 

330 

1 

,090 

748 

802 

1,130 

3,000 

780 

950 

440 

652 

379 

17 

430 

330 

946 

679 

2,010 

1,530 

3,500 

817 

925 

420 

601 

427 

18 

370 

400 

817 

637 

2,240 

2,410 

2,300 

802 

829 

410 

565 

589 

19 

310 

520 

574 

622 

4,260 

3,280 

1,600 

694 

826 

400 

577 

610 

20 

280 

640 

694 

655 

2,570 

2,820 

1,300 

586 

901 

440 

547 

538 

21 

260 

740 

772 

655 

1,520 

1,830 

1,100 

532 

745 

600 

523 

451 

22 

250 

721 

715 

607 

1,210 

1,290 

930 

499 

586 

630 

526 

526 

23 

250 

562 

613 

631 

1,150 

1,020 

870 

469 

523 

760 

514 

1,870 

24 

250 

385 

652 

742 

1 ,380 

928 

820 

463 

487 

540 

625 

2.470 

25 

250 

333 

715 

760 

1,330 

934 

800 

445 

469 

450 

673 

2,540 

26 

250 

313 

700 

772 

1 ,160 

868 

780 

427 

445 

450 

748 

1,570 

27 

250 

295 

622 

694 

910 

838 

740 

451 

415 

470 

787 

974 

28 

240 

285 

520 

634 

802 

748 

700 

550 

394 

450 

685 

766 

29 

240 

278 

487 

568 

703 

680 

511 

418 

517 

640 

703 

30 

250 

382 

466 

535 

808 

730 

634 

613 

1,370 

577 

646 

260 

565 

-J  1 

J  c  U 

TOTAL 

8,560 

1  1 

,  114 

17 

,888 

24,227 

30,897 

32,723 

73,308 

23,780 

22,817 

24,954 

46,430 

22,803 

MEAN 

276 

370 

577 

782 

1,10  3 

1,056 

2,444 

767 

761 

805 

1  ,498 

760 

MAX 

430 

740 

1 

.090 

1,700 

4,260 

3,280 

22,100 

1,800 

1 ,800 

6,160 

7,920 

2,540 

MIN 

240 

250 

325 

400 

499 

589 

574 

427 

394 

380 

514 

353 

CESM 

.85 

1.15 

1.79 

2.42 

3.41 

3.27 

7.57 

2.37 

2.36 

2.49 

4.64 

2.35 

IN. 

.99 

1.28 

2.06 

2.79 

3.56 

3.77 

8.44 

8.74 

2.63 

2.87 

5.35 

2.63 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

339,501 

MEAN 

930 

MAX  22.100 

MIN  240 

CFSM 

2.88 

IN  39.10 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE,  3, 

500  CFS) 

NOTE. --No  gage-height  record  Oct.  1  to  Nov.  21, 
Apr.  12  to  May  15 . 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE  DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-19 

4-n 

1400 

0200 

12.16 

24.50 

4,780  8-02 

28,800 

0400 

16 .86 

7,950 
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ESCAMBIA  RIVER  MAIN  STEM 
02375500  Escambia  River  near  Century,  Fla. 

LOCATION. --Lat  30°57'54",  long  87°14'03",  in  NVfis  sec. 10,  T.5  N. ,  R.30  W. ,  Santa  Rosa  County,  Hydrologic  Unit  03140305,  on  left 
bank  16  ft  downstream  from  bridge  on  State  Highway  4,  1.2  mi  (1.9  km)  downstream  from  Escambia  Creek,  1.7  mi  (2.7  km)  east  of 
Century,  and  52  mi  (83  km)  above  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --3, 817  mi2  (9,886  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1934  to  current  year. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  28.34  ft  (8.638  m)  above  mean  sea  level  (Florida  State  Road  Department  bench  mark). 
Prior  to  Jan.  13,  1940,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -41  years,  6,171  ft  3/s,  (174.8  m3/s) ,  21.95  in/yr,  (558  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  92,300  ft  3/s  (2,610  m3/s)  Apr.  12  (gage  height,  23.32  ft  or  7.108  m) ;  minimum, 

1,340  ft  3/s  (38.0  m3/s)  Nov.  1  (gage  height,  3.22  ft  or  0.982  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  92,300  ft  3/s  (2,610  m3/s)  Apr.  12,  1975  (gage  height,  23.32  ft  or  7.108  m) ;  minimum, 
578  ft  3/s  (16.4  m3/s)  Oct.  23,  1968;  minimum  gage  height,  1.30  ft  (0.396  m)  Sept.  15,  Oct.  20,  21,  1954. 

Flood  in  March  1929  reached  a  stage  of  37.8  ft  or  11.52  m  present  datum  (discharge  not  determined),  from  information  by 
local  residents. 

REMARKS. --Records  good  below  25,000  ft  3/s  and  poor  above.  Some  gage  height  fluctuations  during  periods  of  low  flow  are  attributed 
to  regulation  by  power  plants  located  at  Point -A  dam,  located  85.4  mi  (137.4  km)  and  Gantt  Dam,  located  90.1  mi  (144.9  km)  above 
the  gaging  station. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

Day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

l 

2.650 

1,360 

4,050 

4,830 

5,690 

19,300 

16,700 

8,390 

9.470 

4,810 

69,700 

5,550 

a 

2.990 

1,420 

5 , 420 

4,320 

5,530 

15, 300 

16,600 

9,230 

10,600 

4,680 

73,000 

5,220 

3 

3.210 

1.410 

4,820 

3,670 

5,310 

12,600 

14,300 

8,150 

9,310 

4,220 

57,500 

4,650 

4 

2.790 

1,440 

3,870 

3,710 

5,300 

11,500 

1 1,500 

7,790 

7.250 

4,760 

47,100 

4,230 

5 

2,550 

1 .450 

3,580 

3,990 

6,620 

1 1,600 

10,600 

8,490 

6,150 

6,500 

43,200 

4,090 

6 

2,260 

1,510 

3,300 

4,030 

9,110 

10,800 

9,430 

9,140 

5,310 

6,290 

41,600 

4,290 

7 

1,950 

1,550 

3,660 

3,810 

9,410 

8,910 

8,100 

9,900 

5,730 

4,720 

40,400 

6,010 

8 

1,890 

1,470 

4,850 

5,770 

8,040 

7,960 

7,520 

1 1,800 

5, 150 

3,960 

40,400 

9,920 

9 

1*760 

1,530 

4  *  530 

9,950 

8,940 

8,280 

7,700 

16,000 

5.080 

3,430 

38,500 

10,100 

10 

1,740 

1,530 

3,690 

12,800 

6,400 

8,250 

19,000 

16,100 

6,270 

3,530 

35,000 

7,490 

11 

1.700 

1,540 

3,170 

15,500 

6,040 

7,570 

58 ,500 

12,700 

6,230 

3,490 

31,200 

6,160 

12 

1.620 

1,800 

3,010 

18.000 

5,820 

7.080 

88,500 

8,880 

7,770 

3,750 

28,100 

5,610 

13 

1  ,560 

2.100 

3.130 

20,600 

5,700 

6,690 

69,400 

6,750 

11,800 

4,260 

23,400 

5,220 

14 

1,520 

1,970 

3,080 

21.100 

5,440 

8,810 

56,100 

6,150 

15,100 

4,080 

19,300 

4,870 

15 

1,470 

1,740 

3,100 

20,500 

5, 300 

10,900 

56,400 

6,720 

14,300 

3,900 

16,200 

4,370 

16 

2,040 

1.730 

5,460 

19,500 

6*070 

11.700 

51,600 

9,560 

12.400 

3,570 

13,800 

4,060 

17 

2,290 

1,870 

8,240 

18,600 

12,900 

14,900 

44,100 

12.800 

11,600 

3,760 

11,600 

4,  190 

lb 

2,340 

2.290 

8,530 

17,700 

17,800 

20,300 

38,600 

14,100 

9,310 

4.240 

9,790 

5,220 

19 

2,030 

3.320 

7.250 

16,100 

23,800 

30,300 

35,200 

13,200 

8.200 

3,890 

8,770 

6,980 

20 

1,790 

3,670 

6,400 

13,000 

28,700 

34,800 

33,600 

11.200 

7,830 

3-.  560 

8,310 

5,930 

21 

1,820 

3.690 

7,020 

9,780 

32, 100 

34,700 

32, 500 

9,070 

6,490 

3,480 

8,140 

4,900 

22 

1,780 

4,470 

7*160 

7,870 

35.200 

33,500 

30,200 

7.890 

5 , 660 

5.090 

7,100 

5,790 

23 

1 , 700 

3,930 

6*7  30 

6,860 

48,000 

33.400 

25,300 

7,  150 

5.  130 

8,740 

6,380 

14,700 

2h 

1,670 

3,510 

6,560 

7,380 

54, 500 

33,700 

19,500 

6,400 

4,360 

7,660 

5,850 

28,300 

25 

1,620 

3,330 

7,160 

8,040 

49,500 

32,700 

14,000 

5,750 

4,420 

6,400 

5,740 

32,800 

26 

1,580 

2,970 

7,350 

7,990 

40,800 

29,700 

10,800 

5,090 

4,270 

6 , 550 

6,470 

33,500 

27 

1.530 

2.610 

7,130 

7,840 

33  *  10  0 

24,500 

9,360 

4,480 

4,320 

6,610 

7,810 

32,300 

28 

1,490 

2,520 

6*680 

7,720 

25,300 

19,900 

8,590 

4,570 

4,160 

6,070 

6,950 

31,100 

29 

1,450 

2,100 

5,990 

7,240 

16,000 

7,870 

4, 650 

4,620 

5,320 

6,580 

31.200 

30 

1 .480 

2,430 

5,450 

6,590 

14,500 

6,960 

5.130 

5,330 

9,420 

6,270 

31,600 

31 

5,080 

6,100 

15,900 

6,840 

36.100 

6,100 

total 

59,740  88,260 

165,470 

320.890 

504,420 

556,050 

818,530 

274,070 

223,620 

186,840 

730,260 

360,350 

MEAN 

1,927 

2,275 

5,338 

10.350 

18,020 

17,940 

27,280 

8,841 

7.454 

6,027 

23,560 

12.010 

MAX 

3,210 

4,470 

8,530 

21.100 

54, 500 

34,800 

88,500 

16,100 

15,100 

36, 100 

73,000 

33.500 

MIN 

1 , 450 

1,360 

3,010 

3*670 

5,300 

6.690 

6,960 

4.480 

4,  160 

3,430 

5,740 

4,060 

CFSM 

.50 

.60 

1.40 

2.71 

4.72 

4.70 

7.15 

2.32 

1.95 

1.58 

6.17 

3.15 

IN. 

.58 

.67 

1  .bl 

3.13 

4.92 

5.42 

7.98 

2.67 

2.18 

1.82 

7.  12 

3.51 

CAL  Y  8 

1974  TOTAL 

2,451, 

?70  MEAN  6*716 

MAX  43. 

100  MIN 

1.210 

CFSM  1.76 

IN  23 

.89 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

4,268, 

500  MEAN  11,690 

MAX  88, 

500  m  l  n 

1,360 

CFSM  3.06 

IN  41 

.60 

PERDIDO  RIVER  BASIN 
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PERDIDO  RIVpR  MAIN  STEM 
02376500  Perdido  River  at  Barrineau  Park,  Fla. 

LOCATION. --Lat  30°41'25",  long  87°26'25",  in  N Yih  sec. 23,  T.4  S. ,  R.6  E. ,  Baldwin  County,  Ala.,  Hydrologic  Unit  03140106,  on  right 
bank  25  ft  (7.6  m)  downstream  from  county  highway  bridge,  1,000  ft  downstream  from  Alligator  Creek,  0.5  mi  (0.8  km)  southwest  of 
Barrineau  Park,  and  27  mi  (43  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. -394  mi2  (1,020  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1941  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  25.77  ft  (7.855  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  22,1949,  nonrecording  gage  at 
same  site  and  datum. 


AVERAGE  DISCHARGE. -34  years,  742  ft  3/s  (21.01  m3/s) ,  25.58  in/yr  (650  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  18,500  ft  3/s  (524  m3/s)  Aug.  1  (gage  height,  19.41  ft  or  5.916  m) ;  minimum,  330  ft  3/s 
(9.35  m3/s)  Nov.  4-5  (gage  height,  2.10  ft  or  0.640  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  39,000  ft  3/s  (1,100  m3/s)  Apr.  15,  1955  (gage  height,  23.94  ft  or  7.297  m) ,  from 
rating  curve  extended  above  8,500  ft  3/s  (based  on  slope-area  study  made  in  1955),  (241  m3/s);  minimum,  188  ft  3/s  (5.32  m3/s) 

Oct.  12-18,  1973;  minimum  gage  height,  1.24  ft  (0.378  m)  Oct.  1-6,  15-17,  20-25,  28-31,  Nov.  1-3,  1968. 

Flood  of  Mar.  15,  1929,  reached  a  stage  of  25.7  ft  (7.83  m) ,  present  datum,  from  information  by  local  resident  (discharge 
not  determined) . 

REMARKS. --Records  good  below  10,000  cfs  and  poor  above. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 

DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YtAK  uCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

475 

339 

704 

421 

448 

541 

758 

789 

949 

465 

18,000 

769 

2 

442 

337 

660 

403 

432 

497 

752 

912 

890 

486 

16,600 

647 

3 

419 

335 

572 

391 

421 

463 

689 

850 

738 

457 

10,200 

546 

4 

405 

334 

529 

441 

425 

534 

621 

925 

599 

647 

5,910 

508 

5 

394 

335 

495 

462 

582 

953 

551 

894 

510 

622 

4,230 

514 

6 

385 

354 

443 

441 

773 

970 

506 

1,370 

456 

566 

3,600 

580 

7 

377 

372 

482 

421 

803 

909 

475 

1,280 

807 

467 

3,870 

1,020 

8 

369 

361 

719 

1,240 

762 

865 

478 

1,800 

938 

405 

3,000 

1,770 

9 

362 

356 

632 

1,670 

619 

704 

784 

2,230 

937 

382 

2,270 

2,060 

10 

356 

352 

537 

1,240 

536 

574 

1,220 

1,960 

837 

377 

2,410 

2,410 

11 

351 

362 

488 

1,400 

487 

519 

2,990 

1,860 

748 

371 

2,410 

1,650 

12 

349 

445 

454 

1,630 

538 

492 

5,110 

1,540 

636 

365 

2,170 

1,250 

13 

346 

448 

429 

1,760 

624 

494 

5,450 

1,290 

571 

364 

1,530 

1,050 

14 

343 

407 

410 

1,250 

536 

1,110 

3,160 

916 

518 

349 

1,170 

885 

15 

369 

390 

505 

922 

496 

1,420 

3,450 

1,020 

503 

393 

969 

776 

16 

730 

391 

792 

720 

688 

1,280 

4,550 

1,210 

589 

455 

833 

617 

17 

593 

391 

753 

613 

1,020 

1,350 

4,910 

1,190 

533 

494 

762 

643 

18 

452 

511 

687 

547 

1,870 

1,960 

2,700 

1,240 

481 

477 

693 

797 

19 

403 

520 

648 

620 

2,540 

3,090 

1,410 

982 

445 

440 

633 

676 

20 

377 

523 

695 

959 

1,850 

3,350 

1,040 

740 

785 

461 

643 

580 

21 

360 

633 

869 

731 

1,120 

3,840 

906 

607 

894 

481 

755 

546 

22 

351 

600 

687 

589 

975 

2,240 

837 

539 

638 

635 

790 

1,360 

23 

346 

531 

573 

630 

1,010 

1,150 

747 

496 

633 

532 

765 

4,610 

24 

342 

509 

570 

824 

1,100 

876 

689 

464 

588 

533 

947 

5,420 

25 

340 

476 

618 

752 

974 

849 

659 

439 

505 

511 

940 

5,350 

26 

337 

421 

605 

657 

793 

769 

642 

419 

452 

436 

909 

3,830 

27 

335 

391 

574 

596 

678 

687 

604 

406 

480 

396 

1,060 

1,990 

28 

334 

376 

544 

552 

602 

625 

572 

394 

476 

375 

840 

1,140 

29 

334 

367 

517 

517 

591 

545 

433 

612 

377 

731 

871 

30 

31 

340 

340 

433 

480 

443 

487 

465 

605 

738 

548 

515 

653 

562 

2,560 

13,500 

727 

707 

762 

TOTAL 

12.056 

12.600  18 

,114 

24,351 

23,702 

35,045 

48,353 

30,363 

19,310 

29,379 

91,074 

45,627 

MEAN 

389 

420 

584 

786 

847 

1,130 

1,612 

979 

644 

948 

2,938 

1,521 

MAX 

730 

633 

869 

1,760 

2,540 

3,840 

5,450 

2,230 

949 

13,500 

18,000 

5,420 

MIN 

334 

334 

410 

391 

421 

463 

475 

394 

445 

349 

633 

508 

CFSM 

.99 

1.07 

1.48 

1.99 

2.15 

2.87 

4.09 

2.48 

1.63 

2.41 

7.46 

3.86 

IN. 

1.14 

1.19 

1.71 

2.30 

2.24 

3.31 

4.57 

2.87 

1.82 

2.77 

8.60 

4.31 

CAL  YR 

1974  TOTAL  298.303 

MEAN 

817 

MAX  16,600 

MIN  263 

CFSM 

2.07  IN 

28.16 

WTR  YR 

1975  TOTAL  389,974 

MEAN 

1,068 

MAX  18,000 

MIN  334 

CFSM 

2.71  IN 

36.82 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 


02397000  Coosa  River  near  Rome,  Ga. 

LOCATION. - -Lat  34°12'01",  long  8S°15'24",  Floyd  County,  on  left  bank  attached  to  shoreward  side  of  lock  wall 
of  Mayo  Bar  lock  near  upstream  end,  1.5  mi  (2.4  km)  upstream  from  Webb  Creek,  6  mi  (9.7  km)  southwest  of 
Rome,  7.5  mi  (12.1  km)  downstream  from  confluence  of  Oostanaula  and  Etowah  Rivers,  and  at  mile  278.6 
(448.3  km). 

DRAINAGE  AREA. --4, 040  mi2  (10,500  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Drainage :  October  1896  to  December  1903  (published  as  "at  Rome"),  June  1928  to  December 
1931,  March  1937  to  December  1958,  October  1962  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  some  periods, 
published  in  WSP  1304.  Water  years  1959-62  (annual  maximum  only).  Gage-height  records  collected  at  same 
site,  1922-49,  are  contained  in  reports  of  National  Weather  Service. 

Chemical  analyses:  March  1968  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  553.05  ft  (168.57  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of 
Engineers).  Jan.  1,  1897  to  Dec.  31,  1903,  nonrecording  gage  at  site  7.5  mi  (12.1  km)  upstream  at  datum 
8.65  ft  (2.64  m)  higher.  June  21,  1928  to  Dec.  31,  1931  and  Mar.  10,  1937  to  Dec.  31,  1958,  water-stage 
recorder  at  site  200  ft  (61  m)  downstream  at  same  datum.  Water-stage  recorder  at  Fifth  Avenue  in  Rome 
used  as  auxiliary  gage  since  1963. 

AVERAGE  DISCHARGE. --44  years  (1896-1903,  1928-31,  1937-58,  1962-75),  6,630  ft3/s  (188  m3/s) ,  22.29  in/yr 
(566.2  mm/yr) . 

EXTREMES. - -Current  year:  Maximum  discharge,  31,200  ft3/s  (884  m3/s)  Mar.  15,  gage  height,  25.86  ft  (7.882  m)  ; 
minimum  daily,  1,660  ft3/s  (4-7.0  m3/s)  Aug.  24. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  65,000  ft3/s  (1,840  m3/s)  Jan.  22,  1947,  gage  height,  37.0  ft 
(11.28  m)  ;  minimum  daily,  870  ft3/s  (24.6  m3/s)  Oct.  18-22,  1931  . 

Maximum  stage  known  since  at  least  1834,  40.3  ft  (12.28  m)  at  site  and  datum  at  Rome,  equivalent  to 
stage  of  about  43  ft  (13.1  m)  at  present  site,  from  gage-height  relation,  Apr.  1,  1886,  discharge,  100,000 
ft3/s  (2,830  m3/s),  from  rating  curve  extended  about  63,000  ft3/s  (1,780  m3/s)  on  basis  of  peak  flow  at 
Gadsden,  Ala. 

REMARKS. - -Records  good.  Flow  regulated  by  Allatoona  Lake  since  December  1949  and  by  Carters  Lake  since 

October  1974.  Laboratory  chemical  analyses  by  the  Laboratory  Services  Section,  Environmental  Protection 
Division,  Georgia  Department  of  Natural  Resources.  Field  determination  of  discharge,  water  temperature, 
pH,  and  dissolved  oxygen  by  U.S.  Geological  Survey. 


REVISIONS  (WATER  YEARS) .- -WSP  1906;  1959  (M) . 

DISCHARGE.  IN  CUBIC  FFFT  per  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.200 

3,180 

4,180 

12,800 

8,680 

11,500 

25,800 

4,610 

4,310 

4,570 

2,320 

2 

,040 

2 

2.180 

3,640 

5,370 

9,930 

5,970 

9,490 

24,300 

4,190 

4,540 

3,540 

3.420 

2 

.340 

3 

2.140 

2,270 

7,310 

9,420 

5,330 

7,430 

25,300 

5,000 

5.970 

3,800 

2.510 

3 

.390 

4 

2.260 

2,270 

5,460 

9,210 

14,500 

9.340 

25,000 

3,850 

5.700 

4,250 

2,630 

4 

,330 

5 

2.250 

2.380 

4,920 

6,490 

26,700 

8,860 

24,100 

3.910 

5,560 

3,600 

4,090 

5 

.250 

ft 

2.300 

2.360 

4,580 

6,450 

28,000 

8,560 

16,600 

5,510 

4,960 

2,480 

4,220 

2 

,360 

7 

2.280 

2,420 

4,370 

7,020 

25,700 

6,150 

10,000 

7,310 

5,180 

2,400 

4,520 

2 

,180 

8 

2.320 

2,180 

3,430 

6,470 

23,300 

7,000 

10,200 

7,620 

4,630 

3.650 

5,590 

2 

,630 

9 

2.280 

2,330 

4,070 

6  «  40  0 

19,100 

4,120 

10,200 

7.810 

2,940 

3,540 

5,000 

4 

,140 

10 

2.300 

2,270 

4,890 

7,010 

9,120 

4,340 

10,700 

7,180 

3,670 

3.730 

3.570 

4 

,140 

1  1 

2.280 

2,330 

4,990 

9,140 

6,050 

6.240 

10,500 

4,050 

5,140 

4.130 

2,920 

4 

,880 

12 

2.540 

2,460 

4,590 

10,500 

7,830 

8.190 

9,070 

3.900 

7,120 

4,060 

4.620 

4 

,980 

1  3 

2.210 

2.500 

4,340 

11,600 

7,620 

12,600 

8,630 

6.000 

7,700 

2,480 

4,690 

3 

,740 

14 

2.250 

2.440 

4,200 

12.900 

8,330 

28,100 

5,600 

6,920 

0.460 

2,170 

5.700 

2 

,710 

15 

2.200 

2,330 

2,950 

12,800 

9,660 

30,700 

9,510 

6,540 

3,690 

3,510 

4,910 

2 

,290 

16 

2.380 

2,30  0 

3,350 

10,400 

10,400 

27,100 

9,590 

6,860 

3,280 

3,220 

5,210 

2 

.500 

17 

2,420 

2,120 

4,200 

9,350 

13,900 

24,600 

9,350 

8,310 

4,770 

3,100 

2.560 

2 

,350 

18 

2,690 

2.180 

4,240 

8,550 

21,700 

24,400 

7,180 

8,070 

4,540 

3,130 

3,020 

5 

.340 

19 

2  * 540 

2,370 

4,180 

4,010 

26,700 

23.200 

6,570 

8.270 

4,700 

3,270 

3,010 

6 

,510 

20 

2,320 

3,150 

4,080 

3,930 

24,600 

18,800 

4,280 

9,520 

4,740 

1 ,800 

3,140 

6 

,730 

21 

2.320 

3,980 

3.710 

6,300 

23,500 

15,700 

4,550 

8,750 

3.470 

1 ,800 

3,000 

5 

,100 

22 

2.350 

4,090 

2,050 

7,270 

21,100 

13,400 

5,720 

8,070 

2,890 

2,930 

3.380 

3 

.350 

23 

2.210 

3,380 

2,980 

4,150 

15,700 

11.100 

6,520 

6,610 

2.730 

3,300 

2,830 

8 

,260 

24 

2,270 

2,740 

3,880 

3.570 

19,700 

11,300 

4,530 

5,600 

3,340 

4,300 

1  ,660 

21 

,600 

25 

2,220 

2,520 

6,160 

12,200 

22,600 

19,500 

4,940 

2,540 

3,220 

4,920 

1  ,060 

21 

,400 

26 

2,290 

5,550 

8.460 

23,900 

23,100 

19,600 

4,010 

2,410 

2,840 

4,660 

3,250 

13 

.500 

27 

2,190 

5,840 

9,570 

23,200 

20,600 

17,400 

3,750 

3.270 

2,310 

2,720 

3,390 

10 

,500 

28 

2.260 

5,660 

9,760 

20,000 

16,500 

14,400 

5,540 

3,470 

3,100 

2,520 

4,230 

9 

,600 

29 

2,290 

2,580 

7,000 

17.700 

12,600 

5,600 

4.320 

2,660 

4,150 

3.700 

5 

,690 

30 

2.270 

2,310 

11,100 

13,700 

24,400 

4,670 

4,860 

3.040 

2.240 

3.780 

4 

,870 

31 

2.220 

15,700 

9,950 

2,250 

TOTAL 

71 ,230 

88.210 

170,870  316,320 

465,990 

467,220 

313,910 

180,930 

131,280 

102.300  1 

10,510 

178 

,700 

MF  AN 

2.298 

2,940 

5,512 

10,200 

16,640 

15,070 

10,460 

5,836 

4,376 

3.30  0 

3.565 

5 

.957 

MAX 

2,690 

5,840 

15,700 

23,900 

28,000 

30,700 

25,000 

9.520 

0,460 

4,920 

5,700 

21 

.600 

MIN 

2,140 

2,120 

2,050 

3,570 

5,330 

4,120 

3.750 

2,410 

2,310 

1.800 

1,660 

2 

,040 

CAL 

YP 

1974  TOTAL  2.000 

,990  MEAN 

7.674 

MAX  35, 

000  MIN 

1.810  MEANT  7 , 66S 

CFSMT 

1.90  INT 

2S.79 

WTR 

YR 

1975  TOTAL  2,597 

,470  MEAN 

7,116 

MAX  30, 

700  min 

1,660  MEANT  7,676 

CFSMT 

1.90  INT 

25.79 

t 

Adjusted  for 

change 

in  contents 

in  All 

atoona  and  Carters 

Lakes . 
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02398000  Chattooga  River  at 


Summerville , 


Ga. 


LOCATION. --Lat  34°28'03",  long  85°20 
on  U.S.  Highway  27,  1  mi  (1.6  km) 


19",  Chattooga  County,  on  left  bank  600 
southeast  of  Summerville,  and  4  mi  (6.4 


ft  (183  m)  downstream  from  bridge 
km)  upstream  from  Raccoon  Creek. 


DRAINAGE  AREA.--193  mi2  (500  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Discharge :  March  1937  to  current  year. 

Chemical  analyses:  March  1968  to  current  year. 

GAGE.  ■‘-Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  613.47  ft  (186.99  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Georgia 
Department  of  Transportation).  Prior  to  Nov.  12,  1937,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --38  years,  352  ft3/s  (9.97  m3/s),  24.77  in/yr  (629.2  mm/yr) . 

EXTREMES. - -Current  year:  Maximum  discharge,  6,980  ft3/s  (198  m3/s)  Mar.  14,  gage  height,  15.54  ft  (4.737  m)  ; 
minimum,  74  ft3/s  (2.10  m3/s)  Sept.  6,  gage  height,  2.03  ft  (.619  m)  . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  24,500  ft3/s  (694  m3/s)  Mar.  29,  1951,  gage  height,  21.0  ft 
(6.40  m) ;  minimum  daily,  38  ft3/s  (1.08  m3/s)  Oct.  17,  1937,  Nov.  9,  1939. 

REMARKS. --Records  good.  Laboratory  chemical  analyses  by  the  Laboratory  Services  Section,  Environmental 
Protection  Division,  Georgia  Department  of  Natural  Resources.  Field  determination  of  discharge,  water 
temperature,  pH,  and  dissolved  oxygen  by  U.S.  Geological  Survey. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

78 

81 

485 

1.100 

416 

521 

1,170 

183 

176 

129 

97 

83 

2 

76 

78 

240 

900 

434 

474 

902 

177 

159 

125 

100 

82 

3 

78 

78 

165 

800 

659 

413 

931 

184 

145 

172 

93 

78 

4 

77 

80 

142 

1,000 

1,110 

378 

714 

184 

141 

129 

91 

77 

5 

77 

91 

129 

800 

2,350 

355 

599 

174 

143 

120 

108 

76 

6 

77 

92 

120 

620 

1  ,490 

334 

522 

167 

165 

127 

118 

75 

7 

79 

82 

143 

500 

978 

322 

464 

174 

177 

150 

1  1  1 

128 

8 

78 

80 

391 

560 

756 

323 

423 

198 

166 

136 

98 

204 

9 

80 

76 

302 

500 

636 

289 

416 

262 

141 

119 

124 

97 

10 

82 

78 

221 

700 

531 

294 

442 

231 

164 

115 

323 

90 

1  1 

82 

94 

186 

1  ,500 

469 

461 

381 

193 

418 

114 

540 

107 

12 

83 

101 

168 

1,300 

512 

654 

345 

182 

593 

108 

234 

93 

13 

81 

89 

152 

1,000 

440 

1,380 

320 

175 

302 

106 

172 

87 

14 

81 

85 

140 

801 

387 

5,770 

324 

164 

242 

105 

140 

80 

15 

80 

83 

142 

621 

360 

2,030 

323 

174 

236 

102 

131 

79 

16 

96 

79 

152 

508 

701 

1 ,190 

296 

273 

250 

100 

134 

78 

17 

98 

82 

139 

418 

1,710 

1.020 

283 

324 

205 

98 

116 

88 

18 

86 

83 

131 

371 

1,870 

904 

271 

515 

182 

96 

109 

563 

19 

82 

83 

128 

351 

3,690 

1.920 

268 

340 

171 

95 

202 

210 

20 

78 

345 

125 

421 

1,350 

1,350 

267 

280 

174 

99 

119 

144 

21 

82 

220 

1  19 

385 

936 

950 

241 

239 

162 

97 

104 

134 

22 

82 

130 

115 

341 

750 

827 

23  0 

214 

149 

95 

99 

159 

23 

82 

111 

112 

315 

743 

774 

224 

193 

144 

92 

94 

1 

.150 

24 

83 

102 

-  245 

307 

1,680 

1,170 

221 

181 

140 

120 

92 

4 

.050 

25 

82 

99 

1,030 

3,830 

1,010 

1 ,150 

222 

170 

1  34 

143 

90 

889 

26 

81 

95 

745 

3,440 

767 

775 

218 

174 

133 

107 

88 

494 

27 

80 

92 

488 

1,100 

669 

644 

201 

173 

130 

100 

87 

379 

28 

83 

91 

400 

808 

597 

560 

194 

161 

130 

102 

110 

302 

29 

88 

88 

1  ,000 

649 

996 

188 

171 

145 

97 

94 

253 

30 

81 

127 

2,000 

567 

4.830 

186 

176 

1  32 

93 

86 

219 

31 

80 

9S 

8S 

total 

2,529 

3,095  11,455 

26,987 

28,001 

35,498 

1 1 ,786 

6,570 

5,749 

3,486 

4,189 

10 

.548 

MEAN 

81.6 

103 

370 

871 

1,000 

1 ,145 

393 

212 

192 

112 

135 

352 

MAX 

98 

345 

2,000 

3,830 

3,690 

5,770 

1  ,  1  70 

515 

593 

172 

540 

4 

,050 

MTN 

76 

76 

112 

307 

360 

2R9 

186 

161 

130 

92 

85 

75 

CESM 

.42 

.53 

1.92 

4.51 

5.  18 

5.93 

2.04 

1.10 

.99 

.58 

.70 

1.82 

IN. 

.49 

.60 

2.21 

5.20 

5.40 

6.84 

2.27 

1  .27 

1.11 

.67 

.81 

2.03 

CAL  YR 

1974  TOTAL  142,581 

ME  AN 

391  MAX 

3,720 

MIN  76 

CESM  2.03 

TN  27 

.48 

WTR  YR 

1975  TOTAL  149,893 

MEAN 

4  1  1  MAX 

5,770 

MIN  75 

CESM  2.13 

TN  28 

.89 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.  H.  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

o 

X 

DISCHARGE 

1-26 

0100 

15.17  6 

,240 

3-30 

1700 

14 . 94 

5,790 

2-19 

0700 

14.35  4 

,840 

9-24 

1400 

14.26 

4,710 

3-14 

1400 

15.54  6 

,980 
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02399200  Little  River  near  Blue  Pond,  Ala. 

LOCATION.— Lat  31*°17'20",  long  85°40'50",  in  N  1/2  sec. 3,  T.9  S.,  R.9  E.  ,  Cherokee  County,  on  right  bank  at 
downstream  side  of  Southern  Railroad  bridge  (formerly  Tennessee,  Alabama  &  Georgia  Railroad),  1.8  mi 
(2.9  km)  upstream  from  Wolf  Creek,  4.2  mi  (6.8  km)  northeast  of  Blue  Pond,  and  at  mile  6.8  (10.9  km). 

DRAINAGE  AREA.— 194  mi2  (502  km2). 

PERIOD  OP  RECORD. — December  1958  to  September  1967.  October  1967  to  September  1970  (flood  hydrograph  and  low- 
flow  partial-record  station).  October  1970  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  581. 38  ft  (177-205  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  1, 

1959,  nonrecording  gage  on  highway  bridge  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  at  datum  7.49  ft  (2.283  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 13  years  (1959-67,  1971-75),  499  ft3/s  (14.13  mVs),  34.93  in/yr  (887  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  12,900  ft3/s  (365  m3/s)  Sept.  23  (gage  height,  10.68  ft  or  3.255  m); 
minimum,  3-4  ft3/s  (0.096  m3/s)  Oct.  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge  32,200  ft3/s  (912  m3/s )  Mar.  4,  1966  (gage  height,  14.45  ft  or 
4.404  m);  minimum,  0.2  ft3/s  (0.006  nP/s )  July  20,  21,  22,  I960;  minimum  gage  height,  0.99  ft  or  0.302  m 
July  21,  22,  I960. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

7,1 

3.8 

300 

1,890 

581 

596 

1,650 

80 

90 

50 

216 

20 

2 

6.2 

4.2 

400 

1,320 

511 

504 

1,200 

73 

75 

44 

138 

19 

3 

8.6 

4.2 

339 

1,080 

909 

387 

1,070 

106 

62 

101 

93 

16 

4 

5.0 

5.2 

252 

1,300 

2,030 

335 

848 

157 

49 

77 

91 

14 

5 

4.7 

7.0 

208 

1,160 

3,840 

301 

667 

114 

42 

54 

103 

12 

6 

4.4 

12 

195 

946 

2,350 

261 

525 

83 

50 

45 

179 

11 

7 

4.3 

14 

365 

737 

1  ,570 

249 

421 

72 

78 

89 

195 

14 

8 

4.2 

10 

726 

643 

1 ,180 

286 

348 

108 

88 

101 

185 

33 

9 

4.1 

13 

622 

712 

963 

239 

332 

272 

117 

79 

178 

52 

10 

4.1 

1 1 

419 

878 

795 

237 

424 

389 

86 

6b 

1  , 140 

35 

1  1 

3.9 

9.0 

326 

3,570 

655 

715 

343 

271 

779 

114 

1,690 

118 

12 

3.8 

1 1 

278 

2,310 

694 

1  ,400 

302 

196 

1  ,490 

121 

819 

72 

13 

3.8 

12 

233 

2,460 

620 

3.160 

265 

166 

781 

98 

456 

53 

14 

3.7 

10 

199 

1,600 

526 

6,910 

287 

132 

433 

78 

306 

39 

15 

3.5 

9.0 

208 

1,240 

454 

2,690 

327 

123 

346 

64 

225 

30 

16 

5.9 

10 

248 

992 

987 

1,940 

287 

626 

332 

34 

167 

23 

17 

5.7 

13 

232 

811 

2,610 

1  ,600 

259 

662 

299 

29 

132 

22 

18 

5.4 

13 

205 

648 

4,840 

1,480 

230 

1.160 

214 

27 

117 

34 

19 

5.2 

14 

191 

544 

4,300 

2,750 

215 

741 

162 

25 

101 

56 

20 

4.7 

200 

183 

729 

2,140 

2,080 

253 

465 

141 

29 

108 

52 

21 

4.6 

300 

169 

600 

1,500 

1  ,450 

223 

333 

129 

41 

76 

46 

22 

4.2 

90 

153 

500 

1.130 

1  ,  150 

200 

261 

116 

28 

58 

47 

23 

4.1 

70 

139 

450 

1,070 

1,010 

183 

207 

88 

23 

47 

3,960 

24 

4.1 

60 

686 

400 

1,930 

1,270 

170 

171 

69 

22 

40 

6,500 

25 

4.6 

54 

3,180 

6  9  660 

1,410 

1  ,450 

144 

140 

57 

104 

34 

2,170 

26 

4.3 

51 

2,320 

3,300 

1,030 

1,060 

148 

121 

53 

201 

29 

1,310 

27 

4.1 

50 

1  ,460 

1,790 

854 

836 

128 

106 

67 

154 

25 

919 

28 

3.9 

45 

1,300 

1,330 

731 

657 

110 

74 

55 

95 

24 

643 

29 

3.9 

40 

2,240 

1,050 

1  ,230 

84 

64 

40 

71 

40 

429 

30 

3.9 

100 

3,790 

903 

5,610 

87 

70 

39 

57 

36 

322 

89 

24 

J  1 

J  •  1 

TOTAL 

143.7  1, 

245.4 

24,616 

43,322 

42,210 

46,443 

11,730 

7.632 

6,427 

2,201 

7,072 

17,071 

MEAN 

4.64 

41.5 

794 

1,397 

1,508 

1,498 

391 

246 

214 

71.0 

228 

569 

MAX 

8.6 

300 

3,790 

6  9  660 

4,840 

6,910 

1,650 

1.160 

1  ,490 

201 

1,690 

6,500 

MIN 

3.5 

3.8 

139 

400 

454 

237 

84 

64 

39 

22 

24 

11 

CFSM 

.02 

.21 

4.09 

7.20 

7.77 

7.72 

2.02 

1  .27 

1.10 

.37 

1 .18 

2.93 

IN. 

.03 

.24 

4.72 

8.31 

8.09 

8.91 

2.25 

1 .46 

1.23 

.42 

1.36 

3.27 

CAL  YP 

1974  TOTAL 

174, 

952.3  MEAN 

479 

MAX  4,640 

MIN  3. 

5 

CESM 

2.47  IN 

33.55 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

210, 

113.1  MEAN 

576 

MAX  6,910 

MIN  3. 

5 

CFSM 

2.97  IN 

40.29 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 

6,000 

CPS) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

.G.H. 

DISCHARGE 

1-25 

1130 

9-75 

9,760 

3-30 

0745 

8.84 

7,050 

2-18 

2000 

9-37 

8,560 

9-23 

2200 

10.68 

12,900 

3-14 

0230 

10.04 

10,700 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 
02400500  Coosa  River  at  Gadsden,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°00'37",  long  85°59'52",  in  NE  1/4  sec. 10,  T.12  S.,  R.6  E.,  Etowah  County,  near  midstream  in 
pier  of  Etowah  County  Memorial  Bridge  on  Forrest  Avenue  in  Gadsden,  450  ft  (137  m)  downstream  from  Louisville 
&  Nashville  Railroad  bridge,  1.5  mi  (2.4  km)  upstream  from  Big  Wills  Creek,  and  at  mile  174.8  (281.3  km). 

DRAINAGE  AREA. — 5,800  mi2,  approximately  (15,000  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1926  to  current  year.  Gage-height  records  collected  at  same  site  since  1890  are 
contained  in  reports  of  National  Weather  Service. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  485-97  ft  (148.124  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  1, 
1926,  nonrecording  gage  on  Louisville  &  Nashville  Railroad  bridge  450  ft  (137  km)  upstream  at  datum  1.15  ft 
(0.351  m)  higher.  Oct.  1,  1926  to  Mar.  31,  1932,  water-stage  recorder,  and  Apr.  1,  1932,  to  May  23,  1935, 
nonrecording  gage,  at  present  site  and  datum.  Since  May  4,  1965,  auxiliary  water-stage  recorder  2.2  mi 
(3-5  km)  upstream  from  base  gage  at  present  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 49  years,  9,415  ft3/s  (266.6  m3/s),  22.04  in/yr  ( 5 6 0  mm/yr) . 

EXTREMES.  —  Current  year:  Maximum  discharge,  43,300  ft  3/s  (1,226  m3/s )  Sept.  25;  maximum  gage  height,  23-59  ft 
or  7-190  m  Sept.  26;  minimum  daily,  200  ft3/s  (5-66  m3/s ),  many  days  during  the  year. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  76,900  ft3/s  (2,180  m3/s)  Apr.  11,  1936,  gage  height,  31.13  ft  or 
9.488  m;  minimum  daily,  100  ft  3/s  (2.83  m3/s),  many  days  in  water  year  1967. 

Flood  of  Apr.  6,  1886,  reached  a  stage  of  37-9  ft  or  11.55  m}  from  floodmarks  established  by  Corps  of 
Engineers  (discharge,  115,000  ft  3/s  (3,260  m3/s)  from  rating  curve  extended  above  80,000  ft3/s  (2,270  m3/s). 
Flood  of  July  15,  1916,  reached-  a  stage  of  32.7  ft  or  9.97  m^discharge  85,000  ft3/s  (2,410  m3/s). 

REMARKS. — Records  good  except  for  discharges  less  than  5,000  ft3/s  (142  m3/s),  which  are  poor.  Since  December 
1949,  flow  regulated  by  Allatoona  Reservoir  158.8  mi  (255-5  km)  upstream  (see  sta  02393500)  and  since  April 
1961,  by  Weiss  Reservoir  31-5  mi  (50.7  km)  upstream  (see  sta  02399499). 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  682:  Drainage  area.  WSP  1906:  1944,  1947-49,  1951-52,  1954,  1958. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

200 

5,800 

7,150 

26,600 

21,000 

26,500 

32,400 

7,120 

5,000 

6,200 

200 

200 

2 

200 

1,000 

9,450 

22,300 

11,000 

23,400 

28,400 

4,500 

8,000 

6,200 

2,730 

2,000 

3 

1,600 

200 

7,640 

16,800 

12,100 

14,100 

26,000 

200 

7,500 

6,600 

1,230 

4,560 

4 

1,900 

4,000 

8,150 

14,000 

18,700 

11,500 

26,000 

2,000 

8,000 

200 

5,000 

6,710 

5 

1,900 

5,000 

7,700 

7,810 

28,500 

12,200 

26,000 

8,470 

7,000 

5,600 

6,200 

7,610 

6 

200 

4,600 

7,980 

11,400 

29,600 

10,200 

26,000 

7,910 

8,000 

200 

8,000 

200 

7 

2,400 

4,000 

6,740 

10,300 

28,000 

10,800 

25,000 

9,540 

4,500 

9,000 

7,000 

200 

8 

2,500 

3,600 

5,690 

10,200 

28,300 

6,820 

25,000 

15,000 

4,500 

4,000 

7,500 

6,700 

9 

3,500 

1,000 

7,060 

13,100 

26,000 

3,230 

15,000 

10,000 

6,000 

6,500 

8,000 

7,550 

10 

6,230 

200 

6,110 

13,200 

23,100 

8,150 

13,700 

8,000 

6,000 

7,000 

12,000 

6,530 

11 

4,500 

6,000 

7,690 

11,200 

13,700 

7,700 

14,500 

1,300 

6,070 

7,000 

15,000 

9,810 

12 

200 

5,800 

7,420 

19,700 

23,700 

8,790 

13,400 

8,400 

8,330 

2,700 

10,000 

10,600 

13 

200 

5,400 

8,070 

22,300 

29,600 

13,700 

12,300 

8,000 

10,500 

3,400 

10,000 

5,590 

14 

4,000 

6,000 

7,140 

20,300 

22,700 

31,300 

11,500 

8,000 

8,480 

1,400 

11,700 

200 

15 

5,100 

6,000 

200 

18,500 

17,100 

32,200 

9,710 

9,400 

8,240 

3,000 

10,200 

6,760 

16 

4,500 

200 

7,890 

16,900 

14,700 

39,100 

10,800 

10,000 

6,670 

3,300 

7,940 

6,300 

17 

4,200 

200 

8,980 

15,400 

23,100 

37,500 

12,000 

10.000 

9,280 

6,200 

7,610 

7,080 

18 

3,500 

3,000 

7,760 

10,200 

25,000 

30,800 

11,500 

8,500 

8,910 

3,200 

7,240 

7,390 

19 

200 

450 

8,080 

5,800 

27,500 

33,600 

9,460 

11.000 

2,000 

2,200 

6,670 

8,650 

20 

200 

6,000 

7,380 

7,680 

26,800 

33,700 

1,000 

11.000 

1,000 

500 

7,310 

8,530 

21 

7,700 

9,310 

500 

10,300 

26,200 

28,700 

8,340 

12,000 

7,530 

5,000 

6,940 

3,360 

22 

3,500 

7,980 

900 

8,400 

26,200 

24,300 

7,660 

11.000 

1,000 

6,000 

6,560 

8,080 

23 

4,600 

5,780 

5,300 

8,670 

25,700 

25,300 

7,210 

9,270 

200 

6,000 

200 

14,200 

24 

4,700 

200 

6,950 

9,440 

27,000 

26,100 

8,540 

8,620 

2,000 

7,000 

200 

32,500 

25 

4,200 

5,000 

13,900 

21,700 

27,000 

24,200 

7,850 

4,760 

5,000 

6,000 

5,980 

41,900 

26 

200 

7,500 

20,200 

28,300 

27,700 

22,000 

1,000 

6,900 

5,500 

7,000 

4,350 

36,600 

27 

200 

8,000 

17,200 

27,600 

25,400 

22,600 

6,780 

7,960 

5,500 

1,000 

3,460 

27,700 

28 

3,000 

200 

15,600 

26,600 

25,100 

18,600 

8,280 

1.000 

1,000 

6,000 

290 

19,500 

29 

4,000 

7,400 

14,500 

25,700 

19,200 

6,880 

2,000 

200 

6,000 

1,320 

14,100 

30 

4,500 

4,000 

25,100 

25,200 

28,300 

7,790 

8,850 

6,000 

5,500 

200 

10,700 

10,100 

5,500 

200 

TOTAL 

88,330 

123,820  291,630 

510,600 

660 ,500 

663,490 

420,000  240,800 

167,910 

145,400 

181,230 

321,810 

MEAN 

2,849 

4,127 

9,407 

16,470 

23,590 

21,400 

14,000 

7,768 

5,597 

4,690 

5,846 

10,730 

MAX 

7,700 

9,310 

27,200 

28,300 

29,600 

39,100 

32,400 

15,000 

10,500 

9,000 

15,000 

41,900 

MIN 

200 

200 

200 

5,800 

11,000 

3,230 

1,000 

200 

200 

200 

200 

200 

CFSM 

.49 

.71 

1.62 

2.84 

4.07 

3.69 

2.41 

1.34 

.97 

.81 

1.01 

1.85 

IN. 

.57 

.79 

1.87 

3.27 

4.24 

4.26 

2.69 

1  .54 

1.08 

.93 

1.16 

2.06 

CAL  YR 

1974  TOTAL  3,791 

,360 

MEAN  10 

,387  MAX 

48,300 

MIN  200 

CFSM 

1.79  IN 

24.31 

WTR  YR 

1975  TOTAL  3,815 

,520 

MEAN  10 

,450  MAX 

41,900 

MIN  200 

CFSM 

1.80  IN 

24.47 
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GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

20.83 

19.90 

18.95 

21.58 

20.50 

21.16 

22.68 

21.20 

22.02 

21.98 

21.96 

21.99 

2 

20.85 

19.88 

18.67 

20.90 

19.15 

21.10 

22.29 

21.49 

21.97 

21.90 

22.00 

21.96 

3 

20.77 

20.04 

18.76 

19.73 

19.18 

19.90 

21.70 

21.88 

21.85 

21.72 

21.96 

21.82 

4 

20.79 

19.96 

18.73 

19.62 

20.02 

19.05 

21.52 

22.07 

21.70 

21.74 

22.03 

21.66 

5 

20.77 

19.57 

18.64 

19.27 

22.03 

18.95 

21.36 

21.81 

21.63 

21.76 

21.88 

21.57 

6 

20.81 

18.90 

18.69 

19.32 

22.34 

18.89 

21.23 

21-60 

21 .59 

21.81 

21.96 

21.69 

7 

20.79 

18.82 

18.82 

19.15 

21.90 

18.84 

21.16 

21.75 

21.62 

21.81 

21.91 

21.83 

e 

20.83 

18.71 

18.99 

19.13 

21.64 

18.99 

20.57 

21.85 

21.75 

21.89 

21.81 

9 

20.93 

18.81 

18.79 

19.17 

21.44 

19.00 

19.70 

— 

22.01 

21.82 

22.03 

21.75 

10 

20.90 

18.93 

18.97 

19.08 

21.28 

18.85 

19.11 

— 

21.83 

21  .92 

22.31 

21.71 

1 1 

20.80 

19.05 

19.02 

19.62 

19.68 

18.85 

19.23 

_ 

21.94 

21.89 

22.98 

21.78 

12 

20.92 

19.05 

18.98 

20.47 

19.99 

19.04 

19.26 

— 

21.97 

21.78 

22.06 

21.74 

13 

20.95 

— 

18.74 

20.89 

20.46 

19.77 

19.20 

— 

21.97 

21.81 

21.95 

21.83 

14 

20.93 

— 

18.60 

20.69 

20.46 

21.68 

19.25 

— 

21.93 

21.85 

21.98 

21.91 

15 

20.94 

— 

18.84 

20.32 

19.64 

21.77 

19.39 

— 

21.90 

21.90 

22.02 

21.83 

16 

21.02 

18.67 

18.93 

19.79 

19.40 

22.64 

19.22 

_ 

21.90 

21.95 

21.91 

21.70 

17 

21.11 

•18.74 

18.85 

19.16 

20.50 

22.61 

19.37 

— 

21.89 

21.88 

21.82 

21.62 

18 

21.35 

18.74 

16.83 

18.88 

21.32 

22.42 

19.40 

— 

21.83 

21.88 

21.67 

21.55 

19 

21  .45 

18.88 

18.74 

18.98 

22.22 

22.77 

19.49 

— 

21.87 

21.94 

21.81 

21.44 

20 

21.51 

19.03 

18.80 

18.90 

22.14 

22.86 

19.86 

— 

21.86 

22.07 

21.70 

21.34 

21 

21.30 

19.09 

19.00 

18.89 

21.79 

22.15 

19.95 

20.28 

21.68 

21.97 

21.71 

21.42 

22 

21.23 

18.95 

19.02 

18.96 

21.52 

21.28 

20.02 

21.86 

21.80 

21.73 

21.72 

21.36 

23 

21.11 

18.79 

19.02 

19.00 

21.38 

20.94 

20.15 

21.78 

21.93 

21.71 

21.80 

21.71 

24 

20.95 

18.91 

19.34 

18.84 

21.70 

21.44 

20.28 

21.70 

21.98 

21.72 

21.89 

22.52 

25 

20.95 

18.85 

19.92 

20.88 

21.70 

21.45 

20.25 

21.80 

22.36 

21.82 

21.68 

23.03 

26 

21.04 

18.62 

20.34 

21.92 

21.51 

20.98 

20.40 

21.88 

21.90 

21.90 

21.61 

23.49 

27 

21.08 

18.45 

19.53 

22.19 

21.37 

21.09 

20.53 

21.90 

21.87 

21.97 

21.65 

23.37 

28 

21.08 

18.79 

19.36 

21.62 

21.26 

20.43 

20.50 

22.01 

21.91 

21.78 

21.77 

22.86 

29 

20.93 

18.70 

19.67 

21.38 

— 

19.99 

21.14 

22.20 

21.95 

21.77 

21.79 

22.34 

30 

31 

20.60 

20.18 

18.85 

21.09 

21.67 

21.27 

21.11 

— 

21.89 

21.67 

22.29 

22.09 

21.92 

22.38 

21.75 

21.80 

21.86 

21.93 

22.01 

MEAN 

20.96 

_ 

19.17 

20.02 

20.98 

20.72 

20.35 

___ 

21.90 

21.84 

21.91 

21.95 

MAX 

21.51 

— 

21.67 

22.19 

22.34 

22.86 

22.68 

_ 

22.38 

22.07 

22.98 

23.49 

MIN 

20.18 

— 

18.60 

18.84 

19.15 

18.84 

19.11 

— 

21.59 

21.71 

21.61 

21.34 

CAL 

YR 

1974 

MAX  23.78 

MIN 

18.36 

WTR 

YR 

1975 

MAX  23.49 

MIN 

18.60 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

19.08 

18.57 

20.74 

21.79 

21.36 

19.80 

19.78 

21.05 

22.09 

22.04 

21.43 

21.83 

2 

19.50 

18.43 

19.99 

21.94 

20.94 

19.01 

19.48 

21.00 

22.29 

21.99 

21.59 

22.03 

3 

20.05 

18.41 

19.69 

21.64 

20.87 

18.97 

19.87 

21.05 

21.98 

21.96 

21.68 

22.09 

4 

20.46 

18.57 

19.24 

21.70 

21.26 

18.86 

21.26 

21.33 

21.99 

22.12 

21.81 

22.00 

5 

20.28 

18.41 

19.04 

21.60 

21.25 

18.72 

22.54 

21.34 

21.93 

22.20 

21.95 

22.10 

6 

20.43 

18.09 

18.87 

21 .52 

21.23 

18.65 

23.78 

21.32 

21.98 

22.24 

21.97 

22.09 

7 

20.63 

17.84 

18.80 

21.94 

21.67 

18.54 

23.62 

21.42 

22.21 

22.27 

22.18 

21.86 

8 

20.74 

17.83 

18.55 

21.87 

21.93 

18.53 

23.60 

21.42 

22.22 

22.30 

22.13 

21.57 

9 

21.09 

17.89 

18.69 

22.11 

21.83 

18.52 

23.16 

21.49 

22.32 

22.29 

21.85 

21.28 

10 

21.12 

18.01 

18.66 

23.01 

21.65 

18.80 

22.89 

21.39 

22.20 

22.02 

21.77 

20.95 

1  1 

21.11 

17.90 

18.29 

23.07 

21.49 

18.68 

22.14 

21.58 

22.15 

21.79 

21.86 

20.73 

12 

21.16 

17.76 

18.05 

23.18 

20.51 

18.49 

21.79 

21.84 

22.29 

21.75 

21.96 

20.61 

13 

21.24 

17.87 

17.98 

22.88 

19.80 

18.49 

22.29 

21.77 

22.28 

21.85 

22.13 

20.43 

14 

21.29 

17.83 

17.81 

22.22 

19.80 

18.48 

22.11 

21.76 

22.25 

21.94 

22.28 

20.28 

15 

21.21 

17.85 

18.19 

21.61 

20.17 

18.56 

21.67 

21.75 

22.23 

21.91 

22.30 

20.60 

16 

21.07 

17.88 

18.35 

21.47 

21.33 

18.75 

21.29 

21.63 

22.23 

21.82 

22.05 

20.62 

17 

21.06 

17.86 

18.08 

21.38 

22.17 

18.93 

21.16 

21.38 

22.15 

21.84 

21.94 

20.46 

18 

20.88 

17.86 

18.01 

21.24 

22.04 

18.99 

20.81 

21  .41 

22.13 

21.79 

21.96 

20.37 

19 

20.88 

)  7.71 

17.80 

21.15 

21.87 

19.13 

20.46 

21.50 

22.04 

21.67 

21.91 

20.42 

20 

21.43 

17.47 

17.80 

21.25 

21.81 

19.04 

20.32 

21.33 

21.92 

21.49 

21.96 

20.37 

21 

21.55 

17.62 

17.78 

21.21 

21.64 

18.91 

20.33 

21  .22 

21.61 

21.46 

21.88 

20.27 

22 

21.35 

18.07 

18.09 

21.12 

21.96 

18.45 

20.28 

21.31 

21.48 

21.38 

21.81 

20.24 

23 

21.00 

18.24 

18.37 

21.28 

22.0  0 

18.36 

20.28 

21.54 

21.64 

21.55 

21.67 

20.34 

24 

20.63 

18.45 

18.76 

21.46 

21.93 

18.75 

20.35 

21  .57 

21.82 

21.51 

21.68 

20.39 

25 

20.35 

18.53 

19.23 

21.35 

21.58 

18.97 

20.43 

21  .62 

21.87 

21.55 

21.64 

20.46 

26 

19.96 

18.42 

20.21 

21.26 

21.52 

18.80 

20.47 

22.02 

21 .92 

21.62 

21.48 

20.51 

27 

19.95 

18.60 

21.44 

21.01 

21.33 

18.82 

20.84 

22.30 

21.95 

21.76 

21.30 

20.59 

28 

20.07 

20.03 

21.66 

21.17 

20.68 

18.86 

21.54 

22.29 

21.91 

21.85 

21.24 

20.67 

29 

19.67 

20.82 

21.26 

21.70 

19.61 

21.52 

22.27 

21.90 

21.71 

21.25 

20.73 

30 

31 

18.95 

18.62 

21.08 

21.12 

21.56 

21.75 

21.59 

19.84 

19.68 

21.23 

22.30 

22.05 

22.02 

21.62 

21.57 

21.40 

21.67 

20.78 

MEAN 

20.54 

18.33 

19.10 

21.72 

21.34 

18.87 

21.38 

21  .59 

22.03 

21.83 

21.80 

20.92 

MAX 

21.55 

21.08 

21.66 

23.18 

22.17 

19.84 

23.78 

22.30 

22.32 

22.30 

22.30 

22.10 

MIN 

18.62 

17.47 

17.78 

21.01 

19.80 

18.36 

19.48 

21.00 

21.48 

21.38 

21.24 

20.24 

CAL 

YR 

1973 

MAX  24.82 

MIN 

15.03 

WTR 

YR 

1974 

MAX  23.78 

MIN 

17.47 
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02400500  Coosa  River  at  Gadsden,  Ala -Continued 
GAGE  HFIGHT,  IN  FEET,  WA*TER  YEAR  OCTOBER  197?  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

17.73 

18.55 

18.56 

21.07 

18.55 

18.39 

20.96 

23.47 

23.12 

21.92 

20.78 

19.24 

2 

17.82 

18.33 

18.62 

21.46 

18.57 

18.35 

21.68 

23.34 

23.03 

21.99 

20.77 

19.43 

3 

17.90 

18.41 

18.71 

21.10 

18.94 

18.53 

21.69 

22.79 

23.08 

21.90 

20.74 

19.52 

4 

17.91 

18.49 

18.78 

20.60 

19.06 

18.24 

21.54 

22.49 

23.31 

21.81 

20.81 

19.33 

5 

17.92 

18.60 

18.78 

20.44 

18.99 

17.86 

20.65 

22.24 

23.13 

21.80 

20.88 

19.10 

6 

18.04 

18.52 

18.94 

21.47 

18.76 

16.95 

19.00 

22.42 

22.23 

21.71 

20.82 

19.03 

7 

18.22 

18.46 

18.89 

21.58 

18.89 

15.03 

20.07 

22.24 

22.48 

21.80 

20.61 

10.87 

8 

18.29 

18.59 

18.71 

21.92 

18.96 

17.47 

21.42 

22.03 

23.16 

21.93 

20.41 

18.85 

9 

18.32 

18.51 

18.52 

21.87 

19.05 

19.00 

21.96 

22.50 

23.34 

21.93 

20.50 

18.95 

10 

18.36 

18.49 

18.69 

21.86 

18.98 

19.77 

21.77 

23.43 

23.  14 

21.87 

20.67 

18.85 

11 

18.22 

18.12 

18.84 

21.47 

18.82 

20.90 

21.57 

23.51 

22.86 

21.59 

20.78 

18.81 

12 

18.26 

18.27 

18.90 

21.26 

19.35 

21.75 

21.42 

23.45 

22.69 

21.49 

20.92 

18.78 

13 

18.27 

18.27 

18.87 

21.10 

19.02 

21.79 

20.74 

23.33 

22.39 

21.56 

20.89 

18.86 

14 

18.36 

18.47 

18.91 

20.43 

19.18 

21.57 

19.97 

22.22 

22.35 

21.63 

20.74 

10.98 

15 

18.50 

18.67 

20.37 

19.02 

19.21 

21.51 

19.28 

21.98 

22.43 

21.92 

20.78 

18.97 

16 

18.39 

18.56 

21.73 

18.50 

19.19 

21.77 

19.24 

22.04 

22.27 

21.84 

20.79 

19.13 

17 

18.30 

18.39 

21.61 

18.69 

19.00 

21.79 

19.19 

22.08 

22.17 

21.83 

20.84 

19.21 

18 

18.31 

18.44 

21.31 

18.79 

18.93 

22.17 

19.03 

21  .96 

22.10 

21.66 

20.87 

19.29 

19 

18.43 

18.80 

21.13 

19.07 

19.02 

22.95 

19.03 

21  .96 

22.04 

21.51 

20.88 

19.41 

20 

18.38 

18.82 

21.06 

19.01 

18.86 

22.80 

19.20 

22.50 

21.80 

21.42 

20.41 

19.40 

21 

18.44 

18.62 

21.43 

19.30 

18.67 

22.46 

19.64 

22.47 

22.12 

21.32 

19.92 

19.30 

22 

18.51 

18.50 

21.54 

20.26 

18.73 

22.21 

20.20 

23.20 

22.09 

21.28 

19.97 

19.18 

23 

18.60 

18.19 

21.37 

20.95 

18.72 

22.23 

20.27 

23.03 

22.05 

21 .16 

19.96 

19.22 

24 

18.61 

18.05 

21.20 

20.83 

18.65 

21.87 

20.82 

22.31 

22.19 

20.89 

19.96 

19.22 

25 

18.67 

18.02 

20.99 

20.36 

18.86 

21.91 

23.66 

21.84 

22.01 

20.61 

19.95 

19.07 

26 

18.73 

18.41 

20.68 

19.99 

18.84 

21.64 

24.82 

21.90 

21.96 

20.76 

19.99 

19.13 

27 

18.71 

18.61 

19.99 

20.00 

18.74 

21.33 

24.55 

22.26 

21.92 

20.82 

19.87 

19.20 

28 

19.03 

18.71 

19.56 

19.72 

18.57 

20.63 

23.45 

23.03 

21.92 

20.09 

19.62 

19.01 

29 

19.37 

18.56 

19.25 

19.27 

19.86 

23.36 

23.18 

21.69 

20.97 

19.33 

19.01 

30 

19.11 

18.55 

18.98 

19.17 

19.41 

23.34 

23.36 

21.73 

20.90 

19.20 

19.09 

31 

MEAN 

18.40 

18.47 

19.83 

20.30 

18.90 

20.39 

21 . 14 

22.63 

22.43 

21.47 

20.38 

19.11 

MAX 

19.37 

18.82 

21.73 

21.92 

19.35 

22.95 

24.82 

23.51 

23.34 

21.99 

20.92 

19.52 

MIN 

17.73 

18.02 

18.52 

18.50 

18.55 

15.03 

19.03 

21.84 

21.69 

20.61 

19.16 

18.78 

CAL 

YR 

1972 

MAX  23.64 

MIN 

17.40 

WTR 

YR 

1973 

MAX  24.82 

MIN 

15.03 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

21.17 

20.12 

18.71 

18.69 

19.84 

18.80 

19.16 

21.09 

21.87 

21.77 

21.73 

20.62 

2 

21.17 

20.01 

18.60 

19.27 

19.39 

19.72 

19.30 

21 .05 

21.80 

21.84 

21.67 

20.73 

3 

21.17 

19.66 

19.14 

19.92 

19.52 

21.11 

19.05 

21.50 

21.74 

21.85 

21.64 

20.70 

4 

21.17 

19.14 

18.90 

21.21 

19.46 

20.63 

18.90 

21  .58 

21.80 

21.94 

21.49 

20.68 

5 

21.17 

18.83 

19.03 

22.12 

19.82 

20.41 

18.73 

21.71 

21.61 

21.93 

21.42 

20.87 

6 

21.17 

18.87 

19.12 

22.33 

19.99 

19.75 

18.89 

21  .75 

21.49 

21.86 

21.42 

20.98 

7 

21.17 

18.92 

20.50 

21.93 

19.91 

17.83 

18.83 

21.80 

21.33 

21.83 

21.23 

20.81 

8 

21.17 

18.84 

20.70 

21.60 

19.83 

19.60 

19.04 

21.83 

21.22 

21.81 

21.00 

20.73 

9 

21.17 

18.61 

20.32 

21.48 

19.71 

19.77 

19.  12 

21.73 

21.15 

21.70 

21.87 

20.62 

10 

21.17 

18.39 

20.01 

22.22 

19.33 

19.70 

19.48 

21.66 

21.17 

21.61 

21.05 

20.64 

11 

21.17 

18.30 

19.49 

20.67 

18.98 

19.43 

19.27 

21  .51 

21.23 

21.54 

21.11 

20.66 

12 

21.17 

18.38 

19.19 

23.24 

18.96 

19.24 

18.91 

21  .38 

21.33 

21.35 

21.18 

20.55 

13 

21.17 

18.50 

19.10 

23.46 

19.50 

19.41 

18.73 

21.68 

21.38 

21.13 

21.22 

20.38 

14 

21.17 

18.53 

19.08 

23.26 

19.87 

19.18 

18.66 

22.00 

21.25 

20.99 

21.19 

20.03 

15 

21.17 

18.33 

18.93 

22.96 

19.75 

19.02 

18.51 

22.62 

21.10 

20.85 

21.26 

19.66 

16 

21.17 

10.36 

18.99 

22.24 

19.51 

19.06 

18.63 

23.43 

21.16 

20.87 

21.27 

19.48 

17 

21.17 

18.24 

19.72 

21.91 

19.24 

19.15 

18.68 

23.64 

21.21 

20.75 

21.39 

19.61 

18 

21.17 

18.30 

20.25 

21.56 

19.60 

18.91 

18.83 

23.24 

21.16 

20.57 

21.40 

19.71 

19 

21.17 

18.37 

19.77 

21.39 

19.46 

18.96 

18.86 

22.79 

21.24 

20.37 

21  .23 

19.59 

20 

21.17 

18.61 

19.71 

21.34 

19.43 

18.97 

18.78 

22.14 

21.46 

20.45 

21.10 

19.48 

21 

21.17 

18.66 

20.04 

21.31 

19.41 

19.05 

18.64 

21  .80 

21.74 

20.25 

21.09 

19.35 

22 

20.51 

18.55 

19.76 

21.40 

18.94 

19.33 

18.95 

21  .71 

21.85 

20.22 

21.14 

18.96 

23 

20.62 

18.41 

19.50 

21.38 

18.38 

19.39 

19.45 

21.63 

21.86 

20.33 

21.09 

18.49 

24 

20.70 

18.32 

19.21 

21.34 

18.83 

19.38 

19.83 

21.78 

21.83 

20.27 

20.88 

18.55 

25 

20.63 

18.40 

19.1  1 

21.02 

18.95 

19.55 

20.12 

21.63 

21.92 

20.21 

20.83 

18.43 

26 

20.70 

18.41 

19.21 

20.16 

19.0? 

19.15 

20.38 

21.73 

21.86 

20.15 

20.73 

18.23 

27 

20.58 

18.55 

19.01 

19.56 

18.97 

18.86 

20.71 

21  .68 

21.94 

20.24 

20.78 

18.13 

28 

20.39 

18.62 

18.88 

19.14 

10.87 

19.08 

20.91 

21.82 

21.61 

20.56 

20.72 

17.74 

29 

20.42 

18.67 

18.69 

19.08 

18.90 

10.90 

21.03 

21.95 

21.64 

20.82 

20.69 

17.40 

30 

20.49 

18.67 

18.61 

19.40 

19.23 

21.17 

21  .99 

21.70 

20.91 

20.60 

17.61 

31 

20.26 

18.55 

19.21 

21  .90 

2 1 . 2* 

20 .  sn 

1  7  •  1  J 

MEAN 

20.96 

18.69 

19.35 

21.17 

19.36 

19.35 

19.32 

21  .93 

21.52 

21.04 

21.16 

19.65 

MAX 

21.17 

20.12 

20.70 

23.46 

19.99 

21.11 

21.17 

23.64 

21.94 

21.94 

21.87 

20.98 

MIN 

20.26 

18.24 

18.55 

18.69 

18.38 

17.83 

18.51 

21.05 

21.10 

20.15 

20.50 

17.40 

CAL 

YR 

1971 

MAX  22.80 

MIN 

18.24 

WTR 

YR 

1972 

MAX  23-6^ 

MIN 

17.40 

72 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02401390  Big  Canoe  Creek  at  Ashville,  Ala. 


LOCATION. — Lat  33°50'23",  long  86°15'46",  in  SW  1/4  SE  1/4  see. 6,  T.14  S.,  R.4  E.  ,  St.  Clair  County,  on 
downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  231,  0.5  mi  (0.8  km)  west  northwest  of  Ashville,  and  1.7  mi 
(2.7  km)  downstream  from  Muekleroy  Creek. 

DRAINAGE  AREA.— 148  mi2  (383  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1965  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  535  ft  (163  m)  (from  topographic  map). 

AVERAGE  DISCHARGE.— 10  years,  266  ft^/s  (7-533  mVs)  29-27  in/yr  (743  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  5,980  ftVs  (169  m3/s)  Jan.  25  (gage  height,  16.19  ft  or  4.935  m); 
minimum  daily,  21  ft^/s  (0.59  m3/s)  Oct.  11-14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  9,560  ft3/s  (271  m3/s)  Mar.  20,  1970  (gage  height,  17-34  ft  or 
5.285  m);  minimum,  11  ft3/s  (0-31  m3)  Oct.  26-31,  1965,  and  Oct.  8,  1966. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE 

:,  IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER  1975 

JAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

30 

36 

131 

14 

286 

260 

789 

114 

68 

46 

144 

32 

2 

28 

27 

103 

15 

283 

276 

525 

103 

63 

43 

187 

29 

3 

25 

24 

78 

401 

766 

228 

535 

103 

55 

47 

156 

27 

4 

24 

24 

66 

600 

2,310 

201 

380 

121 

51 

43 

128 

26 

5 

24 

30 

60 

400 

2,730 

188 

319 

103 

48 

41 

135 

25 

6 

24 

41 

55 

325 

1,650 

174 

280 

95 

48 

38 

291 

26 

7 

24 

42 

59 

282 

772 

174 

260 

558 

47 

318 

214 

55 

8 

23 

32 

204 

41  1 

509 

294 

240 

513 

46 

287 

151 

110 

9 

22 

29 

158 

617 

426 

186 

225 

421 

44 

143 

132 

67 

10 

22 

27 

112 

594 

370 

192 

727 

207 

64 

93 

292 

45 

1  1 

21 

43 

96 

2,310 

323 

253 

353 

146 

109 

102 

374 

72 

12 

21 

146 

89 

1  ,450 

634 

310 

280 

120 

177 

92 

167 

120 

13 

21 

83 

81 

1,380 

467 

715 

240 

1  10 

116 

87 

123 

57 

14 

21 

54 

72 

697 

365 

3,700 

400 

95 

73 

63 

100 

47 

15 

24 

47 

84 

493 

325 

2,360 

731 

310 

173 

53 

92 

40 

16 

48 

43 

142 

394 

845 

1,170 

387 

250 

155 

47 

110 

35 

17 

81 

42 

102 

328 

1,520 

1,030 

316 

200 

90 

46 

103 

34 

18 

46 

43 

85 

286 

1,230 

1,020 

273 

180 

69 

57 

112 

40 

19 

35 

44 

81 

268 

1 ,940 

1,850 

245 

160 

59 

47 

78 

38 

20 

30 

135 

91 

362 

959 

1,130 

222 

140 

106 

73 

66 

34 

21 

27 

21  1 

86 

280 

557 

614 

194 

125 

128 

262 

62 

37 

22 

26 

107 

76 

230 

437 

472 

174 

110 

80 

153 

53 

43 

23 

26 

80 

70 

208 

513 

389 

160 

99 

64 

94 

49 

990 

24 

26 

68 

692 

218 

961 

841 

152 

91 

54 

1  10 

46 

3,650 

25 

26 

61 

1,500 

3,640 

466 

992 

146 

84 

49 

441 

42 

1,200 

26 

26 

57 

1,050 

4,620 

362 

441 

156 

77 

46 

137 

39 

328 

27 

26 

53 

471 

1,630 

314 

354 

141 

77 

61 

115 

37 

249 

28 

25 

47 

363 

649 

284 

310 

127 

75 

61 

87 

37 

201 

29 

25 

44 

765 

527 

547 

1  16 

68 

49 

68 

35 

169 

30 

24 

52 

1 ,580 

428 

2,770 

113 

73 

45 

63 

36 

145 

31 

pc  . 

345 

64 

33 

TOTAL 

876 

1,772 

9,782 

24,402 

22,604 

25,681 

9,206 

5.003  2 

,298 

3,360 

3,624 

7,971 

MEAN 

28.3 

59.  1 

316 

787 

807 

828 

307 

161 

76.6 

108 

117 

266 

MAX 

81 

211 

1,580 

4,620 

2,730 

3,700 

789 

558 

177 

441 

374 

3,650 

MIN 

21 

24 

55 

14 

283 

174 

113 

68 

44 

38 

33 

25 

CESM 

.19 

.40 

2.14 

5.32 

5.45 

5.59 

2.07 

1 .09 

.52 

.73 

.79 

1.80 

IN. 

.22 

.45 

2.46 

6.13 

5.68 

6.45 

2.31 

1  .26 

.58 

.84 

.91 

2.00 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

101,563 

MEAN 

278  MAX 

2,450 

MIN  21 

CESM  1.88 

IN  25.53 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

116,579 

MEAN 

319  MAX 

4,620 

MIN  14 

CESM  2.16 

IN  29.30 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  2,000  CFS ) 


DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

1-11 

1145 

13-57 

2,540 

3-14 

1400 

14.88 

3,970 

1-25 

2400 

16.19 

5,980 

3-30 

1400 

14.11 

3,120 

2-05 

0300 

13-90 

2,890 

9-24 

0400 

14.91 

4,000 

2-19 

0530 

12.87 

2,100 

MOBILE  RIVER  BASIN  73 

02403500  Coldwater  Spring  near  Anniston,  Ala. 

LOCATION. — Lat  33°36'10",  long  85°55’33",  In  SEi  1/4  sec.  29,  T.lf  S-,  R.7  E.,  Calhoun  County,  In  pool  of 
Coldwater  Spring,  200  ft  (6l  m)  upstream  from  Coldwater  Creek,  2  mi  (3-2  km)  upstream  from  Choceolocco 
Creek,  and  7  ml  (11.3  km)  southwest  of  Anniston. 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1944  to  March  1947,  April  1957  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  sharp-crested  weir.  Altitude  of  gage  is  590  ft  (180  m)  (from  topographic 
map).  Prior  to  Mar.  31>  1947,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE..— 20  years  (1944-46,  1957-75),  48.4  ft3/s  (1.371  m3/s). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  62  ft3/s  (1.76  m3/s )  Apr.  18,  minimum  daily,  39  ft3/s 
(1.10  m3/s)  Dec.  22,  23. 

Period  of  record:  Maximum  discharge  for  5-day  period,  64  ft3/s  (1.81  m3/s))  Apr.  17-21,  1964;  minimum 
discharge  for  5-day  period,  36.4  ft3/s  (1-03  m3/s)  Dec.  5-9 ,  6-10,  i960. 

REMARKS. — Records  good.  Records  of  discharge  include  flow  over  weir  and  diversion  from  pool  of  an  average 
of  23.1  ft3/s  (0.65  m.3/s)  for  municipal  water  supply  for  city  of  Anniston  as  determined  by  Venturi-meter 
readings . 

COOPERATION. — Records  furnished  by  the  Water  Works  and  Sewer  Board  of  the  City  of  Anniston. 


DISCHARGE ,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  I97S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

44 

41 

40 

42 

47 

53 

57 

57 

53 

51 

54 

55 

2 

43 

42 

41 

42 

47 

52 

60 

57 

54 

51 

54 

55 

3 

44 

41 

40 

45 

48 

51 

57 

56 

54 

52 

55 

54 

4 

43 

42 

40 

43 

49 

53 

59 

55 

54 

51 

55 

56 

5 

43 

42 

42 

44 

52 

53 

60 

56 

54 

51 

55 

55 

6 

44 

42 

41 

43 

53 

53 

59 

56 

53 

51 

54 

54 

7 

43 

42 

41 

45 

52 

53 

61 

56 

54 

55 

55 

54 

8 

43 

41 

40 

45 

51 

50 

60 

56 

53 

55 

54 

54 

9 

43 

41 

40 

45 

51 

51 

61 

56 

53 

56 

56 

54 

10 

43 

41 

41 

45 

52 

52 

61 

56 

53 

56 

56 

54 

11 

43 

40 

42 

45 

53 

52 

61 

55 

53 

56 

59 

53 

12 

43 

41 

41 

46 

52 

52 

61 

55 

53 

56 

59 

54 

13 

42 

41 

41 

47 

52 

52 

59 

58 

53 

54 

59 

53 

14 

43 

40 

40 

47 

51 

51 

60 

58 

53 

55 

59 

52 

15 

43 

40 

40 

47 

51 

55 

59 

58 

52 

55 

58 

53 

16 

43 

41 

40 

47 

51 

54 

61 

58 

53 

55 

58 

53 

17 

42 

41 

40 

47 

52 

54 

61 

58 

53 

54 

57 

54 

18 

43 

42 

40 

46 

53 

55 

62 

57 

53 

55 

58 

53 

19 

41 

42 

40 

46 

53 

55 

59 

57 

53 

54 

57 

53 

20 

41 

42 

41 

47 

53 

56 

60 

57 

53 

54 

57 

53 

21 

42 

42 

40 

48 

52 

56 

60 

57 

53 

54 

57 

52 

22 

42 

41 

39 

47 

53 

57 

61 

55 

52 

54 

57 

54 

23 

43 

40 

39 

48 

53 

56 

60 

55 

52 

54 

57 

55 

24 

43 

40 

40 

47 

53 

56 

60 

55 

52 

54 

56 

54 

25 

42 

40 

41 

47 

53 

56 

60 

54 

53 

53 

56 

54 

26 

43 

41 

42 

46 

52 

55 

60 

55 

53 

54 

56 

54 

27 

42 

40 

42 

49 

53 

56 

59 

55 

53 

54 

55 

54 

28 

42 

41 

43 

49 

53 

57 

58 

55 

52 

55 

55 

54 

29 

42 

42 

43 

49 

57 

58 

54 

51 

54 

56 

55 

30 

42 

41 

43 

49 

56 

59 

54 

51 

54 

55 

55 

31 

42 

48 

56 

54 

54 

54 

TOTAL 

1,322  1 

,233 

1,265 

1,431 

1,445 

1*675 

1,793 

1.735 

1,586 

1.671 

1  ,743 

1,617 

MEAN 

42.6 

41.1 

40.8 

46.2 

51.6 

54.0 

59.8 

56.0 

52.9 

53.9 

56.2 

53.9 

MAX 

44 

42 

43 

49 

53 

57 

62 

58 

54 

56 

59 

56 

MIN 

41 

40 

39 

42 

47 

50 

57 

54 

51 

51 

54 

52 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

17, 

711 

MEAN 

48.5 

MAX  59 

MIN  39 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

18, 

516 

MEAN 

50.7 

MAX  62 

MIN  39 

74 


MOBILE  RIVER  BASIN 


MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 
02lK)7000  Coosa  River  at  Childersburg,  Ala. 

LOCATION. — Lat  33°17'30",  long  86°21'50",  in  NE^-  sec.  18,  T.  20  S.,  R.  3  E.,  Shelby  County,  near  right  bank  on  downstream  side  of 
Central  of  Georgia  Railway  bridge,  7°0  ft  (213  m)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  38,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from 
Tallasseehatchee  Creek,  1  mi  (1.6  km)  northwest  of  Childersburg,  and  at  mile  86.3  (138.9  km). 

DRAINAGE  AREA. — 8,390  mi2,  approximately  (21,730  km2,  approximately). 

PERIOD  OF  RECCED. --October  1913  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  periods  October  1913  to  February  1914,  June  1915 > 
July  to  September,  November  1916,  published  in  WSP  1304. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  382.45.  ft  (ll6.571  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.).  Prior 
to  Oct.  1,  1915)  at  datum  0.10  ft  (0.030  m)  lower.  Since  Sept.  29,  1967,  auxiliary  water-stage  recorder,  3*5  ml  (5-6  km) 
downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. --62  years,  13,79°  ft3/s  (390.5  m3/s),  22.32  in/yr  (567  mm/yr). 

EXTREMES .- -Maximum  and  minimum  daily  discharges  and  maximum  gage  heights  for  the  water  years  1971-75  are  contained  in  the 
following  tables: 


Water  Maximum  daily  discharge  Maximum  gage  height  Minimum  daily  discharge 


year 

Date 

(cfs) 

(cu  m/s) 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

(cfs) 

(cu  m/s) 

1971 

Mar.  4,  5,  1971* 

54,800 

1,550 

Mar. 

3,  1971 

19.85 

6.05 

Oct.  4, 

1970 

436 

12.3 

1972 

Jan.  13,  1972 

55,800 

1,580 

Jan. 

11,  1972 

20.99 

6.40 

Oct.  17, 

1971 

574 

16.3 

1973 

Apr.  26,  May  30, 
1973 

54,800 

1,550 

Jan. 

8,  1973 

19.19 

5.85 

Oct.  8, 

1972 

538 

15.2 

1974 

Apr.  5,  1974 

55,300 

1,570 

Jan. 

1,  1974 

20.13 

6.14 

Oct.  28, 

1973 

513 

14.5 

1975 

Jan.  26,  Mar.  20, 
1975 

54,500 

1,540 

Feb. 

5,  1975 

19.37 

5.90 

Apr.  20, 

1975 

378 

10.7 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  146,000  ft3/s  (4,130  m3/s)  Mar.  30,  31,  1951;  maximum  gage  height,  30.41  ft  (9.269  m) 
Feb.  23,  196 1;  minimum  discharge,  440  ft3/s  (12. 5  m3/s)  Sept.  11,  1966. 


REMARKS . --Records  poor.  Since  December  1949  flow  regulated  by  Allatoona  Reservoir  on  Etowah  River,  since  April  1961  by  Weiss 
Reservoir  on  Coosa  River,  since  July  1964  by  Logan-Martin  Reservoir.  (See  Reservoirs  in  Mobile  River  basin.) 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1976 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

665 

8,050 

11,100 

43,100 

34,100 

33,600 

50,300 

5,050 

832 

9,030 

2,470 

9,560 

2 

652 

601 

12,000 

36,400 

21,100 

34,000 

42,200 

2,560 

10,600 

9,950 

5,550 

5,290 

3 

2,210 

600 

10,400 

29,500 

25,800 

24,800 

43,400 

1.600 

1 1,200 

8,960 

1 , 540 

10,600 

4 

2,500 

7,570 

15,000 

25,300 

41,900 

23,800 

36,400 

1  ,610 

1 1,000 

967 

8,250 

9,480 

5 

1,730 

7,230 

8,810 

9,150 

54,300 

17,100  . 

33,700 

5,570 

8,310 

866 

8,740 

7,100 

6 

632 

8,520 

13,200 

17,600 

54,400 

15,500 

34,100 

9.030 

11 .800 

896 

12.000 

789 

7 

2,310 

5.640 

4,470 

16,500 

54,000 

15,100 

33.800 

18.400 

5,380 

26,400 

9,430 

863 

8 

2,750 

4,140 

8,290 

17,600 

43,700 

7,600 

30,900 

20.700 

648 

13,500 

10,700 

6,510 

9 

2,730 

1 ,200 

8,790 

24,300 

40,500 

4,090 

23,200 

12,900 

6,960 

1 1 ,500 

12,900 

7,730 

10 

7,030 

614 

7,990 

23,900 

17,900 

14,400 

20,900 

10.000 

9,760 

13,300 

20,600 

7,880 

1  1 

4,980 

5,590 

9,680 

23,400 

34,200 

9,840 

21,300 

2,510 

9,780 

.11,900 

33,000 

15,300 

12 

601 

8,090 

9,800 

35,900 

32,800 

16,500 

16,300 

1 1 .800 

10,300 

7,030 

27,500 

12,600 

13 

601 

8,860 

11,100 

36,800 

34,100 

25,400 

13,900 

10.300 

14,300 

5,270 

14,100 

4,970 

14 

3,470 

11,800 

10.600 

34,000 

34,300 

50,400 

18,600 

11.000 

14,200 

2,140 

13,300 

916 

16 

6,110 

10,300 

1,070 

32,900 

31,700 

54,300 

17,100 

12.100 

11,900 

3,760 

15,700 

8,460 

1  6 

4,950 

701 

12,100 

30,300 

30,500 

54,100 

21 ,000 

14,100 

8,590 

4,840 

10,100 

8,950 

17 

4  %  640 

678 

12,100 

22,600 

34,000 

53,900 

17,100 

14,700 

11,900 

8.080 

12,000 

1 1  ,800 

18 

3,790 

6,080 

11.500 

16,000 

36,400 

53,600 

15,500 

11,900 

11,200 

5,240 

9,820 

9,370 

19 

640 

4,810 

11,700 

5,170 

45,500 

54,200 

10,600 

15,200 

3,290 

3,610 

10,400 

13,500 

20 

624 

3,720 

8,590 

13,900 

44,000 

54,500 

378 

13,500 

10,300 

1  .470 

10,900 

1 1,700 

21 

9,840 

8,970 

1,080 

16,800 

38,800 

53,700 

12,800 

16,600 

10,000 

9.860 

10,400 

1  .  190 

22 

4,470 

10.900 

1.320 

10,800 

40,400 

44,300 

10,200 

15.200 

922 

10,300 

9,830 

15,100 

23 

6,300 

8,210 

5,390 

15,100 

37,200 

35,400 

8,450 

13,100 

855 

10.700 

967 

28,600 

24 

6.880' 

721 

15,900 

13,800 

37,700 

37,100 

12,000 

12.700 

4,000 

9,930 

934 

54,300 

26 

9,060 

8.470 

24,300 

40.300 

40,000 

41,600 

10,300 

1 ,090 

6,800 

10.800 

13.500 

53,800 

26 

609 

11.400 

34,600 

54,500 

37,800 

37.800 

2.320 

8.950 

7.270 

9,930 

7,130 

53,500 

27 

608 

10,900 

32,700 

54,300 

35,500 

33,700 

6,780 

9.920 

7,240 

10,700 

7.870 

46,000 

28 

4,820 

670 

29,300 

47,700 

34,000 

34,100 

12,200 

621 

2,160 

8,950 

1,070 

34,300 

29 

6,710 

7,780 

24,400 

37,600 

— 

34,100 

3,230 

1.190 

942 

8,320 

3,490 

24,600 

30 

7,940 

4,640 

36,500 

33,300 

45,300 

9,260 

12,700 

7,970 

8,310 

1.170 

14,000 

31 

861 

total 

117,342 

177,455 

441,380 

852,720  1 

9  0^6 • 6m  1 

, 066 . 5M 

588,218 

310,801 

230.409 

254,069 

306.222 

488,758 

ME  AN 

3,785 

5,915 

14,240 

27,510 

37,380 

34,400 

19,610 

10.030 

7,680 

8.196 

9,878 

16,290 

MAX 

9,840 

11,800 

37,600 

54,500 

54,400 

54,500 

50,300 

20.700 

14,300 

26,400 

33,000 

54,300 

MIN 

601 

600 

1,070 

5,170 

17,900 

4,090 

378 

621 

648 

86b 

861 

789 

CAL  YR 

1974  TOTAL  5,433 

,606  MEAN  14,890 

MAX  SS* 

300  MIN 

558 

CFSM  1.77 

IN  24.09 

WTR  YR 

1975  TOTAL  5,880 

,504  Mt AN  16,110 

MAX  54, 

500  MIN 

378 

CFSM  1.92 

IN  26.07 

MOBILE  RIVER  BASIN' 
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MOBILE  RIV^R  MAIN  STEM 


02407000  Coosa  River  at  Childerstrurg  ,  Ala. --Continued. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAW 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3,230 

5,130 

27,600 

54,600 

35,200 

27,000 

22,600 

17,200 

11,400 

4,200 

9,560 

2,640 

2 

7,830 

11,400 

24,800 

50,500 

33,900 

18,500 

27,600 

12,500 

7,530- 

6,320 

1,390 

2,130 

3 

13,900 

5,140 

26,200 

41,000 

31 ,500 

5,180 

30,300 

6,070 

1 1,300 

6,940 

558 

1  .900 

A 

15,300 

1,270 

20,800 

37,300 

31,300 

17,900 

42,000 

924 

13,100 

805 

579 

8.000 

5 

11,500 

10,000 

18,800 

39,300 

29,800 

19,900 

55,300 

1,130 

15,200 

3,790 

1,010 

1,320 

6 

2,860 

15,400 

18,000 

36,800 

29,800 

16,000 

54,600 

2,810 

16,200 

4,000 

1  ,790 

3,110 

7 

654 

10,000 

20,000 

44,600 

37,000 

15,100 

54,600 

1,250 

15,800 

828 

6,320 

8,540 

8 

5,320 

3,240 

17,100 

42,900 

44,700 

16,300 

54,400 

3,200 

12,900 

7,510 

12,300 

2,340 

9 

11,500 

3,400 

1,850 

42,600 

39,100 

13,000 

53,500 

7,380 

2,410 

9,370 

13,600 

18,700 

10 

8,000 

2,880 

20,500 

48,600 

37,000 

1,140 

53,200 

1  ,680 

9,670 

16,900 

12,300 

18.200 

11 

11,500 

5,350 

18,400 

53,500 

35,300 

13,100 

52,800 

815 

5,150 

13,900 

1,720 

16,300 

12 

5,130 

6,890 

16,000 

54,700 

32,100 

12,500 

51,900 

2,100 

7,080 

9,340 

11,200 

14,400 

13 

556 

4,800 

14,100 

53,500 

27,100 

13,300 

51 ,400 

14,700 

12,800 

1,060 

1 1 ,500 

18,000 

1* 

553 

6,220 

9,670 

46,300 

23,200 

10,600 

49,800 

5,550 

8,400 

586 

11,000 

10,700 

15 

5,810 

10,400 

4,920 

37,200 

36,500 

8,530 

40,300 

12,900 

9,490 

5,440 

13.800 

995 

16 

9,320 

7,830 

5,570 

34,400 

36,600 

1,090 

35,300 

15,000 

1,240 

8,680 

14,000 

8,520 

17 

1,940 

2,430 

14,900 

34,400 

29,200 

1,630 

33,800 

15,100 

7,330 

7,800 

6,270 

10.400 

18 

11,900 

711 

11,100 

34,300 

41,000 

7,960 

30,900 

8,970 

4,210 

11,700 

7,710 

2,840 

19 

5,240 

7,140 

8 , 78C 

34,000 

38,200 

6,050 

24,000 

5,520 

11,300 

7,770 

9,230 

4,480 

20 

3,670 

9,070 

13,600 

34,100 

37,900 

10,600 

14,500 

17,100 

16,200 

4,150 

6,690 

7,150 

21 

528 

9,290 

14,000 

29,800 

36,800 

11,700 

4,960 

7,430 

12,700 

6,980 

5,250 

11,100 

22 

13,800 

1,410 

2,860 

33,800 

44,300 

11,500 

17,100 

4,910 

8,170 

8,180 

11,600 

736 

23 

9,480 

3,300 

2,210 

28,000 

40,500 

8,560 

14,600 

8,560 

1,060 

927 

8,110 

675 

24 

9,220 

1,870 

822 

35,800 

40,900 

2,750 

11,800 

10,900 

609 

3,900 

4,530 

655 

25 

10,500 

1,020 

2,200 

33,400 

36,100 

12,500 

13,900 

1,600 

2,650 

2,270 

1,890 

2,810 

26 

12,200 

13,000 

27,400 

35,200 

33,900 

12,600 

14,100 

13,300 

3,630 

1,190 

17,100 

2,400 

27 

4,760 

13,200 

36,500 

31,600 

33.800 

13,800 

2,300 

23,000 

8,040 

2,730 

12,000 

988 

28 

513 

26,800 

46,300 

35,800 

31,700 

10,800 

1,360 

18,400 

6,680 

1  ,270 

8,530 

833 

29 

18,300 

29,500 

36,800 

35,900 

17,800 

19,100 

18,600 

5,120 

14,800 

4,950 

767 

30 

12,700 

28,800 

34,900 

37,200 

24,400 

21,100 

20,900 

563 

3,940 

4,540 

726 

14,000 

Jj 1 uuu 

TOTAL 

241,714 

256,891 

561,382  1 

,226. 1M 

984,400 

383,290 

953,120 

300.099 

247,932 

187,476 

232,657 

182,355 

MEAN 

7,797 

8,563 

18,110 

39,550 

35,160 

12,360 

31,770 

9,681 

8,264 

6,048 

7,505 

6,079 

MAX 

18,300 

29,500 

46,300 

54,700 

44,700 

27,000 

55,300 

23,000 

16,200 

16,900 

17,100 

18,700 

MIN 

513 

711 

822 

28,000 

23,200 

1,090 

J  ,360 

815 

563 

586 

558 

655 

CAL  YR  1973  TOTAL  7,051,542  MEAN 

19,320 

MAX  54,800 

MIN 

jl3  CFSM 

2.30  IN 

31.26 

WTR  YR  1974  TOTAL  5,757,4l6  MEAN 

15,770 

MAX  55,300 

MIN 

?13  CFSM 

1.88  IN 

25.53 

76 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

TOT 

ME  A 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 


MOBILE  RIVER  BASIN 


MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02l|.07000  Coosa  River  at  Cfaildersburg,  Ala. — Continued 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  'FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

812 

8,090 

8,860 

41.900 

20,800 

11,900 

54,500 

52,500 

38,000 

1  ,430 

7,580 

645 

2,100 

8,700 

6,210 

39,100 

23,900 

11,300 

50,200 

35.100 

34.200 

6,170 

8,130 

655 

586 

1,390 

1,460 

39,100 

27,200 

14,800 

39,500 

31,000 

34,200 

13,200 

3.950 

637 

4,300 

2.210 

11,200 

36,600 

17,800 

6,030 

36,200 

27.600 

32,100 

3,200 

794 

13,700 

4,640 

599 

1 1 .300 

33,400 

25,700 

18,000 

33,200 

10.500 

30,000 

11,900 

769 

10,600 

3,820 

6,240 

12,000 

49,400 

22,500 

18,900 

30,100 

9,730 

21  ,500 

11,800 

8,260 

7,910 

546 

7,020 

15,300 

54,000 

20,400 

24,600 

38,300 

18,700 

27,500 

5,370 

12,000 

8,690 

538 

10,700 

14,900 

54,400 

19,200 

18,300 

44,800 

32.700 

35,700 

1,370 

9,540 

8,650 

2,080 

9, .750 

12,700 

54,400 

24,900 

19,100 

44,700 

47,000 

34,500 

8,070 

6,610 

994 

3,010 

12,700 

4 , 640 

54,200 

24,500 

25,600 

39,800 

47.900 

28,000 

14,300 

2,000 

9,180 

6,260 

8,860 

17,700 

53,900 

15,700 

31,200 

37,700 

36.100 

24,700 

13,900 

4,900 

3,320 

5,050 

629 

17,100 

42,700 

19,600 

45,200 

33,700 

35 , 600 

27,400 

12,000 

779 

7,380 

6 , 020 

10,600 

15,300 

35,300 

19,800 

39,800 

34,800 

37.200 

30,400 

12,000 

12,900 

593 

2.030 

7,120 

20,200 

33,400 

22,700 

38,300 

25,000 

27.200 

23,400 

9,810 

7,820 

3,280 

782 

8,700 

37,200 

24,700 

25,700 

36,300 

15,800 

18.300 

24,900 

1,840 

8,270 

7,880 

8,140 

20,200 

53,200 

16,500 

24,800 

43,000 

17,300 

13.300 

20,200 

9,460 

2,740 

622 

6,790 

11,300 

44,300 

13,000 

26,600 

54,500 

18,600 

16,900 

11.600 

18,800 

3,280 

5,310 

1 , 940 

7,790 

40,300 

10,700 

9,720 

54,400 

18,500 

16.900 

18.700 

15,300 

4,530 

985 

1,360 

690 

35,800 

25,300 

16,600 

54,500 

18,900 

16,400 

13,800 

15,800 

3,570 

629 

4,500 

15,900 

34,200 

22,200 

18,000 

54,600 

14,800 

43.700 

12,600 

11,900 

9,240 

7,950 

1,710 

12,900 

39,700 

20,900 

15,900 

54,100 

3,520 

53,300 

19,500 

14,600 

1  ,  160 

1 1.900 

546 

19,00© 

47,600 

36,700 

16,100 

54,100 

1,710 

35,500 

14,900 

7,830 

4,540 

8,580 

3,030 

12,300 

40,400 

37,600 

13,000 

41,400 

13,800 

34,200 

13,500 

18,600 

5,890 

1 ,190 

3,200 

13,800 

36,800 

36,900 

8,530 

36,500 

24,300 

27,500 

9,670 

16,000 

4,960 

11,800 

3,240 

10,600 

34,100 

32,600 

1,170 

43,600 

46 ,200 

26.300 

12,700 

14,100 

8.900 

8,430 

4,080 

4,750 

33,600 

31,000 

12,600 

44,600 

54,800 

20,700 

14,400 

11,500 

662 

716 

5,290 

10,000 

28,200 

29,300 

10,400 

35,700 

54,000 

21,900 

10.100 

6,940 

14,600 

4,140 

1,410 

10,900 

22,900 

24,700 

14,900 

33,700 

54,400 

49.200 

11,300 

7,230 

13,600 

6,220 

815 

1 0 , 20  0 

21  ,800 

27,200 

29,100 

54,300 

54,700 

12,700 

3.600 

15,700 

4,740 

5,390 

2,580 

10,200 

17,300 

36,000 

18.300 

20.300 

25,900 

49,700 

53,700 

54.800 

54.400 

9,640 

12,000 

8,660 

9,260 

15,100 

685 

96,595 

273,838 

772,270 

1,049.7m 

518,720  1 

1 068 • 7M  1 

,007. 1M 

1 ,006.8m 

651,810 

318,680 

212,034 

158,011 

3,116 

9,128 

24,910 

33,860 

18,530 

34,480 

33,570 

32.480 

21,730 

10,280 

6,840 

5,267 

8,140 

20,200 

53,200 

54,400 

27,200 

54,600 

54,800 

54,800 

38,000 

18,800 

15,700 

13,700 

538 

599 

1 ,460 

10,700 

1,170 

6,030 

1,710 

9.730 

9,640 

1,370 

662 

593 

972  TOTAL  5,348. 

89©  MEAN  14,610 

MAX  55, 

800  MIN 

538 

CFSM  1.74 

IN  23.72 

973  TOTAL  7,134, 

348  MEAN  19.550 

MAX  54, 

800  MIN 

538 

CFSM  ?.33 

IN  31.63 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02407000  Coosa  River  at  Childerstiurg ,  Ala. — Continued 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11,800 

11.400 

8,040 

886 

27,300 

17,200 

22,200 

10,000 

10,500 

8,200 

3,570 

4,370 

2 

3,240 

11,000 

20,300 

16,800 

21,600 

26,900 

7,670 

8,890 

7,380 

853 

3,820 

1,070 

3 

640 

5,130 

9,530 

21,700 

23,200 

43,700 

19,000 

2,280 

9,670 

7,400 

12,200 

6,380 

4 

13,600 

9,230 

10,700 

43,900 

24,700 

38,200 

18,200 

5,510 

3,510 

764 

8,750 

5,230 

5 

13,300 

9,620 

4,730 

55,000 

26,200 

31,100 

15,700 

6,430 

17,300 

9,560 

9,500 

4,730 

6 

2,430 

619 

18,100 

54,800 

22,400 

27,600 

15,600 

10,600 

15,200 

7,610 

9,190 

6,050 

7 

622 

612 

35,500 

54,400 

23,300 

22,500 

15,100 

985 

11,700 

8,070 

14,200 

9,870 

8 

1,000 

8,050 

32,300 

54,100 

25,600 

24,200 

11.800 

12,700 

9,020 

9,770 

13,000 

7,210 

9 

599 

15,400 

32,200 

52,900 

26.800 

28,500 

9,750 

9,770 

1 1 ,000 

5,670 

9,020 

9,820 

10 

594 

9,390 

26,600 

53,500 

24,200 

26,400 

15,000 

12,300 

3,470 

10,100 

3,490 

1,860 

11 

2,380 

10,000 

24,600 

55,200 

23,700 

16,700 

17,600 

13,900 

706 

8,370 

4,600 

4,320 

12 

2.680 

9,600 

13,400 

54,800 

15,700 

7,750 

16,900 

13,300 

3,740 

12,000 

1,780 

8,990 

13 

1,070 

594 

16,000 

55.800 

11,100 

18,100 

16,200 

19.100 

6,460 

8,910 

680 

10,100 

14 

7,120 

3,200 

12,900 

55,200 

24,000 

17,100 

17,000 

47.200 

1 1  ,900 

11,200 

8,350 

13,900 

15 

3,150 

9,050 

15,800 

55,300 

26,200 

19,700 

18,700 

44,200 

9,050 

8,250 

7,180 

15,000 

16 

576 

4,590 

21,600 

54,900 

21,900 

15,100 

1,140 

36,300 

3,880 

3,410 

5,230 

8,800 

17 

574 

9,270 

26,000 

54,400 

22,200 

15,900 

13,300 

34,800 

13,000 

14,200 

4,760 

1,000 

18 

2,530 

2,600 

25,400 

53,900 

22,500 

12,700 

15,600 

34,300 

655 

15,000 

9,240 

7,510 

19 

2,520 

2,470 

22,600 

52,900 

22,400 

6,100 

13,100 

31.700 

795 

12,000 

11,900 

12,000 

20 

8,700 

604 

21,300 

52,300 

11,300 

13,000 

14,900 

26,000 

1,570 

6,980 

3,500 

11,300 

21 

8,210 

596 

24,900 

47,600 

18,700 

14,300 

12,600 

9,910 

6,030 

11,600 

6,790 

4,540 

22 

4,760 

5,220 

27,600 

34,800 

12,100 

17,400 

1,090 

18,100 

5,970 

4,260 

1  ,630 

5,680 

23 

747 

11,100 

23,600 

34,700 

15.000 

24,500 

1,060 

14,500 

9,600 

596 

2,660 

5,190 

24 

668 

14,300 

17,500 

37,200 

13,500 

24,000 

6,960 

15,900 

4,980 

7,780 

2,660. 

1,770 

25 

5,340 

1,520 

9,120 

34,700 

14,200 

22,800 

5,680 

15,600 

5,010 

5,240 

11,300 

10,500 

26 

4,900 

2,790 

10,700 

28,600 

15,200 

14,100 

3,490 

15,200 

10,500 

5,710 

9,570 

6,980 

27 

7,050 

2,200 

14,100 

26,900 

3,720 

16,800 

4,410 

11,400 

12,000 

2,130 

2,520 

9,890 

28 

10,400 

640 

13,800 

20,400 

15,300 

18,400 

2,310 

833 

13,800 

2,970 

7,840 

10,900 

29 

4,360 

3,400 

14,400 

16,800 

16,400 

22,900 

1,010 

4,690 

9,610 

1,020 

5,950 

5,280 

30 

586 

6,690 

13,300 

17,200 

25,800 

1,040 

11.000 

7,570 

1,180 

10,200 

800 

JTl 

1  f  J  Ju 

TOTAL 

132,676 

180,885 

580,220 

1, 274.8M 

570,420 

653,950 

334,110 

503.718 

235,576 

212,133 

210,440 

211,040 

MEAN 

4,280 

6,030 

18,720 

41,120 

19,670 

21,100 

11,140 

16,250 

7,853 

6,843 

6,788 

7,035 

MAX 

13,600 

15,400 

35,500 

55,800 

27,300, 

43,700 

22,200 

47,200 

17,300 

15,000 

14,200 

15,000 

MIN 

574 

594 

4,730 

886 

3,720 

6,100 

1,010 

833 

655 

596 

680 

800 

CAL  YR 

1971  TOTAL  5,265, 

359  MEAN 

14,430 

MAX  54,800 

MIN 

574  CFSM 

1.72  IN 

23.34 

WTR  YR 

1972  TOTAL  5,099,954  MEAN 

13,930 

MAX  55,800 

MIN 

574  CFSM 

1.66  IN 

22.61 

78 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOT 

MEA 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 
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MOBILE  RIVER  MAES  STEM 

02407000  Coosa  River  at  CMldersburg ,  Ala. — Continued 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1970  TO  SEPTEMBER  1971 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

3,890 

4,570 

6,000 

9,410 

17,200 

40,600 

34,600 

17,600 

7,770 

5,460 

10,800 

1 1,000 

3,740 

10,100 

8,890 

12,400 

14,300 

49,100 

36,200 

11,100 

12,200 

3,830 

15,700 

1 1 ,400 

674 

10,300 

1 1,800 

5,810 

13,300 

54,000 

36,000 

13,000 

1 1,800 

1  ,480 

21 ,500 

14,600 

436 

8,830 

1  1,800 

13,700 

21,900 

54,800 

34,000 

15,000 

7,250 

1,060 

23,200 

9,430 

2,570 

8,960 

1,580 

22,000 

43,700 

54,800 

23,700 

12,000 

6,200 

957 

20,300 

2,690 

2,420 

4,680 

918 

24,500 

54,000 

54,500 

22,400 

16.900 

1  ,290 

1,550 

16,200 

3,020 

3,020 

1,930 

9,980 

16,300 

43,200 

53,900 

23,100 

19,500 

4,080 

9,030 

14,500 

13,100 

6,690 

802 

10,200 

19,900 

40,400 

45,500 

24,800 

4.140 

4,060 

8,150 

2,740 

13,500 

3,890 

3,730 

5,590 

16,000 

36,600 

34,800 

23,200 

1,560 

6,190 

11,100 

13,500 

9,560 

8,860 

.5, 180 

7,430 

8,940 

33,000 

36,300 

18,900 

10,100 

4,710 

8,620 

1 1 ,400 

11,600 

1,390 

7,230 

7,810 

5,350 

33,200 

33,900 

6,630 

11.700 

5,840 

9,570 

8,970 

6.060 

4,330 

6,850 

1,630 

10,900 

33,600 

34,400 

13,400 

11,100 

11,800 

7,450 

14,500 

1,200 

6,020 

7,000 

1,050 

12,400 

31,400 

30,500 

13,300 

9,470 

4,600 

10,700 

17,200 

1,600 

9,410 

3,780 

8,490 

10,700 

14,500 

29,500 

12,700 

20.100 

13,600 

16,700 

12,100 

9,910 

4,860 

2,710 

13,800 

14,600 

18,200 

17,200 

10,900 

1 1 ,400 

13,300 

1,980 

1,360 

9,460 

759 

13.800 

8,090 

13,400 

20,600 

21 ,200 

10,200 

1.320 

6,810 

9,750 

8,150 

9,670 

1,270 

12,000 

6,780 

5,350 

12,800 

22,400 

1,670 

10,600 

2,060 

13,300 

9,510 

2,260 

627 

9,750 

7,810 

14,400 

12,400 

19,400 

1,640 

12.300 

4,370 

8,350 

12,600 

1 ,030 

2,840 

5,340 

1,050 

15,100 

14,300 

19,700 

10,500 

13.600 

2,700 

14,500 

13,300 

815 

3,610 

9,290 

7,080 

15,100 

20,400 

20,400 

1 1,600 

6,170 

2.410 

1.240 

13,200 

1 1 .000 

1,920 

4,890 

12,200 

9,210 

35,500 

15,100 

8,850 

10,700 

7,830 

6,690 

5,170 

6,520 

1,810 

3,090 

7,320 

6 ,460 

46,600 

19,100 

9,390 

4.140 

5,510 

5,110 

878 

4,820 

4,000 

11,900 

11,300 

14,600 

54,200 

15,700 

22,400 

1.280 

8,670 

2,9eo 

2,950 

3,840 

1,890 

12,400 

1 1 ,400 

19,600 

54,300 

13,400 

30,400 

4.640 

9,940 

1 ,220 

10,800 

10,800 

4,460 

11,300 

7,440 

35,300 

42,900 

19,700 

33,700 

8.700 

12,500 

965 

8,510 

3,820 

6,110 

1,270 

13,800 

29,700 

44 ,400 

36,300 

23,900 

12,700 

1 1 ,600 

8,470 

7,770 

2,120 

5,780 

7,860 

6,190 

32,900 

53,300 

42,500 

19,800 

4,230 

1,010 

1 1 ,600 

8,350 

12,300 

9,230 

850 

8,630 

33,000 

39,300 

42,600 

16,200 

2.380 

10,400 

13.900 

1,130 

12.400 

10,700 

833 

12,500 

33,500 

40,900 

20,600 

.3,500 

6,510 

15,300 

763 

13,000 

13,300 

2,850 

13,300 

33,000 

— 

39,800 

23,400 

1 .150 

4,820 

18,600 

6,570 

14,800 

14,700 

15,600 

25,300 

36,000 

5,860 

19,600 

145,206 

194,075 

257,458 

538,830 

899,500  1 

.048.0M 

578,080 

287.940 

211 ,830 

249,212 

320,861 

237,325 

4,684 

6,469 

8,305 

17,380 

32,130 

33,810 

19,270 

9,288 

7,061 

8,039 

10,350 

7.911 

14,700 

13,800 

15,600 

35,300 

54,300 

54,800 

36,200 

20.100 

13,600 

19,600 

23,200 

14,800 

436 

802 

918 

5,350 

12,400 

13,400 

1,640 

1,150 

1,010 

957 

763 

815 

1970  TOTAL  3,812 

,969  MEAN  10,450 

MAX  94, 

700  MIN 

436 

CFSM  1.25 

IN  16.91 

1971  TOTAL  4,968 

,317  MEAN  13,610 

MAX  54, 

800  MIN 

436 

CFSM  1.62 

IN  22.03 
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02408500  Hatchet  Creek  near  Rockford,  Ala. 

LOCATION .- -Lat  32  56 ' 42",  long  86  13,06n,  in  NW-^-  sec.  31,  T.  23  N.,  R.  19  E.,  Coosa  County,  near  left  bank  on  downstream  side  of 
county  road  bridge,  1  mi  (1.6  km)  downstream  from  U.S.  Highway  231,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream  from  Socapatoy  Creek,  and  4  mi 
(6.4  km)  north  of  Rockford. 

DRAINAGE  AREA. --244  mi2  (632  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. — October  1944  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  44-9  ft  (137  m)  from  topographic  map.  Prior  to  Dec.  9,  1944,  nonrecording  gage 
at  same  site (at  datum  1.00  ft  (0.3  m)  higher  October  1944  to  September  30,  1964). 

AVERAGE  DISCHARGE.- -31  years,  382  ft3/s  (10.82  m3/s),  21.26  in/yr  (540  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  7,020  ft3/s  (199  m3/s)  Apr.  3  (gage  height,  16.23  ft  or  4.947  m) ;  minimum,  96  ft3/s 
(2.72  m3/s)  Oct.  15  (gage  height,  1.32  ft  or  0.402  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  22,800  ft3/s  (646  m3/s)  Jan.  6,  1946  (gage  height,  25.9  ft  or  7.89  m);  minimum, 

7  ft3/s  (0.20  m3/s)  Oct.  5,  1954. 

REMARKS . --Records  good. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

124 

99 

591 

422 

408 

597 

687 

591 

446 

220 

834 

193 

2 

119 

99 

306 

360 

412 

604 

2,840 

525 

303 

241 

614 

183 

3 

116 

98 

225 

337 

630 

525 

3,290 

492 

251 

25a 

469 

175 

4 

114 

99 

192 

473 

2,120 

498 

1,250 

498 

235 

24  3 

403 

168 

5 

113 

122 

171 

402 

2,870 

482 

959 

462 

228 

203 

472 

166 

6 

111 

126 

161 

343 

1,370 

462 

825 

442 

331 

215 

2,930 

173 

7 

110 

113 

268 

315 

904 

465 

748 

541 

347 

1,740 

1,020 

202 

8 

108 

107 

413 

979 

716 

522 

700 

607 

276 

1,850 

620 

220 

9 

105 

105 

257 

1  ,  140 

646 

442 

1,020 

492 

285 

764 

558 

202 

10 

104 

104 

211 

1,040 

588 

482 

1  ,370 

442 

439 

674 

857 

186 

11 

101 

159 

192 

2,580 

545 

870 

959 

406 

780 

1,300 

1,020 

194 

12 

99 

254 

188 

1,360 

1,630 

844 

786 

380 

857 

700 

735 

191 

13 

99 

161 

175 

1,170 

841 

1,700 

703 

360 

449 

439 

528 

299 

14 

99 

136 

163 

780 

659 

4,080 

3,950 

436 

315 

350 

432 

223 

15 

104 

152 

28  2 

623 

577 

1,410 

2,910 

767 

282 

309 

376 

179 

16 

215 

138 

350 

522 

1,510 

1,560 

1,380 

931 

276 

306 

340 

172 

17 

159 

129 

243 

459 

2,960 

1  ,240 

1,050 

812 

243 

31? 

328 

171 

18 

131 

154 

208 

415 

1  ,590 

2,420 

891 

610 

223 

294 

343 

203 

19 

1  14 

148 

294 

398 

1  ,490 

2,850 

796 

495 

208 

318 

328 

181 

20 

108 

218 

389 

536 

955 

1  ,410 

729 

419 

211 

44? 

315 

165 

21 

105 

318 

288 

432 

783 

1,050 

678 

380 

225 

535 

282 

154 

22 

104 

194 

238 

38? 

694 

884 

639 

353 

225 

363 

265 

247 

23 

102 

161 

213 

379 

854 

786 

614 

328 

199 

748 

243 

2,970 

24 

102 

146 

3,160 

462 

1  ,580 

1,990 

601 

306 

186 

1,030 

230 

2,780 

25 

102 

139 

2,510 

2,340 

969 

1  ,550 

581 

291 

183 

81? 

215 

801 

26 

102 

134 

1,250 

1 ,160 

770 

965 

597 

282 

188 

716 

228 

534 

27 

101 

129 

738 

748 

678 

815 

655 

288 

259 

710 

227 

425 

28 

101 

126 

574 

604 

623 

735 

541 

271 

246 

465 

221 

357 

29 

99 

121 

561 

526 

700 

535 

265 

233 

370 

208 

313 

30 

101 

439 

594 

473 

945 

636 

288 

215 

376 

207 

289 

439 

793 

370 

636 

201 

TOTAL 

3,471  4 

,628 

15,897 

22,599 

30,372 

34,676 

33,920 

14,130 

9,144 

17,935 

16,049 

12,716 

MEAN 

112 

154 

513 

729 

1,085 

1,119 

1,131 

456 

305 

579 

518 

424 

MAX 

215 

439 

3,160 

2,580 

2,960 

4,080 

3,950 

931 

857 

1,850 

2,930 

2,970 

MIN 

99 

98 

161 

315 

408 

442 

535 

265 

183 

203 

201 

154 

CFSM 

.46 

.63 

2.10 

2.99 

4.45 

4.59 

4.64 

1.87 

1.25 

2.37 

2.  12 

1.74 

IN. 

.53 

.71 

2.42 

3.45 

4.63 

5.29 

5.17 

2.15 

1.39 

2.73 

2.45 

1.94 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

131 ,526 

MEAN 

360  MAX 

3,690 

MIN  81 

CFSM  1.48 

IN  20. 

05 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

215,537 

MEAN 

591  MAX 

4,080 

MIN  98 

CFSM  2.42 

IN  32. 

86 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,800  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-24 

1100 

13.85 

5,220 

4-03 

0100 

16.23 

7,020 

2-17 

0500 

11.97 

4,200 

4-l4 

1900 

15.82 

6,670 

3-14 

o4oo 

i4.4o 

5,590 

7-08 

0100 

12.48 

4,450 

3-18 

2000 

11.29 

3,860 

9-23 

2000 

14.90 

5,940 

80 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02410000  Paterson  Creek  near  Central,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°40’54",  long  86°07'40",  on  line  between  secs.  25  and  36,  T.  20  N.,  R.  19  E.,  Elmore  County,  near  right  bank  on 
upstream  side  of  bridge  on  county  road,  2  mi  (3  km)  west  of  Central,  and  11  mi  (18  km)  northeast  of  Wetumpka. 

DRAINAGE  AREA.--4.95  mi2  (12.82  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. — October  1953  to  current  year.  Prior  to  October  1962,  published  as  Sofkahatchee  Creek  near  Wetumpka. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Concrete  control  since  Oct.  24,  1953*  Altitude  of  gage  is  440  ft  (134.1  m)  by  barometer. 

AVERAGE  DISCHARGE.-- 22  years,  11.4  ft3/s  (0.323  m3/s),  19.18  in/yr  (487  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  1,200  ft3/s  (34.0  m3/s)  Apr.  2  (gage  height,  8.40  ft  or  2.560  m) ;  minimum,  1.4  ft3/s 
(0.040  m3/s)  Oct.  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15- 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  4,310  ft3/s  (122.0  m3/s)  Aug.  2,  1969  (gage  height,  10.10  ft  or  3.078  m);  minimum 
daily,  0.02  ft3/s  (0.001  m3/s)  Sept.  25,  Oct.  3-5,  1954. 

REMARKS. — Records  fair. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  1554:  1947(m)  .  WSP  I906:  Drainage  area.  WSP  2106  196l(M) ,  196l(p),  1964(M) . 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1974 


DAY 

OCT 

‘  NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.3 

1.8 

5.8 

5.4 

8.0 

9.2 

9.7 

14 

17 

5.5 

9.8 

5.6 

2 

2.1 

1.8 

4.3 

5.0 

10 

8.6 

152 

12 

9.5 

5.3 

8.4 

5.4 

3 

1.9 

1.8 

3.7 

5.5 

8.8 

8.0 

79 

12 

8.2 

5.4 

7.0 

5.2 

4 

1.9 

1.9 

3.4 

7.4 

13 

7.8 

35 

11 

7.7 

5.3 

6.6 

5.4 

s 

1.8 

3.2 

3.3 

6.1 

32 

7.6 

29 

11 

7.5 

4.9 

6.5 

5.3 

6 

1.8 

2.1 

3.2 

5.7 

16 

7.4 

26 

10 

7.9 

5.3 

7.2 

5.6 

7 

1.7 

2.0 

4.9 

5.5 

12 

8.8 

24 

13 

7.5 

7.8 

6.2 

6.3 

8 

1.7 

2.0 

4.1 

48 

10 

8.2 

22 

14 

7.0 

5.7 

5.7 

6.1 

9 

1.6 

1.9 

3.6 

21 

9.8 

7.4 

25 

11 

6.9 

11 

5.6 

5.7 

10 

1.5 

2.0 

3.5 

65 

8.8 

9.8 

24 

10 

7.0 

7.3 

6.9 

5.7 

11 

1.5 

3.7 

3.6 

35 

8.4 

10 

28 

9.3 

9.7 

6.1 

8.3 

5.8 

12 

1.5 

3.1 

3.8 

19 

8.0 

9.4 

23 

8.8 

7.9 

5.6 

7.3 

6.0 

13 

1  .5 

2.4 

3.4 

14 

7.5 

34 

22 

8.5 

6.7 

5.2 

6.6 

5.9 

14 

1.5 

2.7 

3.5 

11 

7.2 

37 

148 

8.1 

6.4 

5.0 

6.4 

5.5 

15 

3.0 

2.9 

7.6 

9.7 

7.0 

16 

44 

9.7 

7.5 

4.9 

6.6 

5.4 

16 

5.4 

2.5 

6.1 

8.7 

61 

39 

27 

36 

6.7 

5.0 

6.2 

5.5 

17 

2.6 

2.5 

4.8 

8.1 

75 

19 

22 

35 

6.2 

4.8 

6.1 

6.8 

18 

2.3 

3.2 

4.0 

7.7 

46 

66 

19 

17 

5.6 

4.7 

5.9 

7.3 

19 

2.1 

2.7. 

6.8 

8.2 

40 

41 

17 

13 

6.4 

4.6 

7.4 

6.3 

20 

2.0 

6.1 

6.9 

13 

19 

20 

16 

11 

32 

4.6 

6.5 

6.0 

21 

2.1 

3.9 

5.9 

8.8 

14 

15 

15 

10 

18 

5.5 

6.3 

6.0 

22 

2.2 

3.3 

5.2 

8.1 

12 

13 

14 

9.5 

1  1 

5.? 

6.0 

7.  1 

23 

2.2 

3.2 

5.2 

8.6 

15 

12 

13 

9.0 

8.3 

4.9 

5.9 

49 

24 

2.0 

3.1 

131 

13 

16 

51 

13 

8.6 

7.4 

4.7 

5.8 

12 

25 

1.9 

3.0 

19 

35 

12 

21 

13 

8.0 

6.8 

5.  1 

5.7 

8.5 

26 

1.9 

2.8 

11 

17 

11 

15 

12 

8.8 

6.5 

10 

6.1 

7.6 

27 

1.8 

2.8 

8.3 

12 

9.7 

12 

12 

8.5 

6.2 

6.7 

5.6 

6.9 

28 

1.8 

2.7 

7.5 

10 

9.2 

11 

11 

7.8 

5.9 

5.5 

5.8 

6.6 

29 

1.8 

2.6 

6.8 

9.4 

- 

1 1 

26 

8.8 

5.8 

5.5 

5.8 

6.3 

30 

1.8 

10 

6.2 

8.7 

- 

— 

14 

18 

8.1 

5.6 

7.2 

5.7 

6.4 

31 

1  ,  A 

s  .  7 

a  ? 

TOTAL 

63.0 

89.7 

302.1 

447.8 

506.4 

560.2 

938.7 

375.5 

262.8 

1  1 

185,3 

t>.  f 

201.6 

233.2 

MEAN 

2.03 

2.99 

9.75 

14.4 

18.1 

18.1 

31.3 

12.1 

8.76 

5.98 

6.50 

7.77 

MAX 

5.4 

10 

131 

65 

75 

66 

152 

36 

32 

11 

9.8 

49 

MIN 

1.5 

1.8 

3.2 

5.0 

7.0 

7.4 

9.7 

7.8 

5.6 

4.6 

5.6 

5.2 

CESM 

.41 

.60 

1.97 

2.91 

3.66 

3.66 

6.32 

2.44 

1.77 

1.21 

1.31 

1.57 

IN. 

.47 

.67 

2.27 

3.37 

3.81 

4.21 

7.05 

2.82 

1.97 

1.39 

1.52 

1.75 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

2,124.3 

MEAN 

5.82 

MAX 

131 

MIN  1.0 

CESM  1.18 

IN  15 

.96 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

4,166.3 

MEAN 

11.4 

MAX 

152 

MIN  1.5 

CESM  2.30 

IN  31 

.31 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  400  CFS) 


DATE 

TIME 

G.HT.. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-24 

1-10 

0345 

1830 

4.58 

4.22 

491 

442 

4-02 

2200 

8.4o 

1,200 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02411000  Coosa  River  at  Jordan  Dam,  near  Wetumpka,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°36'50",  long  86°15'l8",  in  Sg-  sec.  22,  T.  19  N.,  R.  18  E.,  Elmore  County,  on  right  hank  0.5  mi  (0.8  km)  down¬ 
stream  from  Jordan  Dam,  4  mi  (6  km)  upstream  from  Corn  Creek,  5-5  mi  (8.8  km)  northwest  of  Wetumpka,  and  at  mile  18.6  (29.9  km). 

DRAINAGE  AREA. — 10,200  mi2,  approximately  (26,400  km2,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1912  to  September  1914,  December  1925  to  current  year.  Prior  to  October  1936  published  as  "at  Lock  18, 
near  Wetumpka.” 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  l4l.6  ft  (43.16  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.).  July  1912 
to  September  1914,  nonrecording  gage  at  site  0.2  mi  (0.3  km)  upstream  at  different  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 51  years  (1912-14,  1926-75),  16,280  ft3/s  (46l  m3/s),  21.68  in/yr  (551  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  85,800  ft3/s  (2,430  m3/s)  Sept.  24;  minimum  daily,  83  ft3/s  (2.35  m3/s)  Aug.  31. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  298,000  ft3/s  (8,440  m3/s)  Apr.  8,  1938  (gage  height,  46.4  ft  or  14.14  m),  computed 
on  basis  of  powerplant  records  and  flow  over  spillway;  minimum  daily,  54  ft3/s  (1.53  m3/s)  Oct.  15,  1938. 

REMARKS. — Records  good.  Prior  to  June  30,  1967,  daily  discharge  above  100  ft3/s  (2.83  m3/s)  computed  on  basis  of  powerplant 
records  and  flow  over  spillway  at  Jordan  Dam;  subsequent  to  that  date,  on  the  combined  flow  through  turbines  at  Jordan 
and  Bouldin  Dam  (on  diversion  channel  from  Jordan  lake  about  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Jordan  Dam)and  flow  over  spillway 
at  Jordan  Dam.  Flow  regulated  by  several  upstream  reservoirs  and  hydroelectric  plants.  (See  p. 

COOPERATION. — Records  collected  by  Alabama  Power  Company,  under  general  supervision  of  Geological  Survey,  in  connection  with  a 
Federal  Power  Commission  project. 


DISCHARGE,.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NW 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

I 

4,e& 

8', 320* 

12,400 

43,500 

36,800 

37,800 

52,400 

13,200 

8,850 

14,700 

13,300 

4,720 

Z 

4*480 

2,180 

13,100 

38,000 

31,400 

35,000 

70,200 

5,710 

11,700 

12,400 

10,500 

8,790 

3 

3,340 

458' 

L  2,40-0 

36,900 

25,800 

32,200 

82,700 

458 

14,900 

10,400 

8,100 

12,000 

4- 

3 , 840 

6,320 

13,200 

36,200 

68,900 

26,900 

44,400 

, 5,210 

15,800 

1,810 

13,100 

10,500 

5 

2,840 

8  ,450; 

13,400 

15,900 

85,500 

25,200 

41,300 

9,550 

12,400 

792 

17,200 

1 1 ,400 

& 

616 

9,690 

18,500 

16,600 

68,000 

19,100 

38,500 

13,500 

10,600 

3,920 

25,100 

458 

J 

3,330 

6 ,630 

11,300 

18,800 

57,300 

17,500 

34,700 

14,000 

6,050 

36,500 

17,100 

6,080 

8 

3,260 

5,480 

9,770 

28,200 

49,900 

15,500 

32,900 

26,900 

162 

31,400 

17,900 

10,900 

9 

4,520 

1,700 

9,960 

39,100 

44,400 

12,700 

32,500 

17,900 

11,800 

17,900 

16.800 

16,700 

10 

4,020 

517 

1 1  ,200 

40,700 

59,100 

13,400 

41  ,800 

17,900 

13,200 

20,900 

20,200 

1 1,000 

rr 

4,040 

6, 360 

11,400 

51,100 

38,300 

17,800 

32,000 

7,810 

13,600 

17,900 

38,900 

12,600 

12 

1,070 

6  r86G 

11,900 

49,000 

39,500 

20,500 

18,800 

9,950 

26,600 

17,900 

33,600 

17,900 

13 

622 

8,750 

12,400 

47,600 

40,100 

35,300 

17,800 

13.500 

22,200 

7,160 

20,900 

15,000 

14 

4,800 

10,400 

9 , 36  0. 

43,600 

27,000 

73,400 

64,000 

13,500 

17,900 

1 1 ,400 

17,900 

458 

15 

5,820 

7,550 

2,220 

36,400 

31,800 

66,900 

47,000 

17,600 

13,300 

7,690 

17,300 

12,200 

16 

5,090 

1,360 

11,600 

34,700 

46,500 

69,600 

32,500 

24,600 

13,200 

6,530 

13,400 

9,270 

17 

3,350 

458 

13,700 

27,700 

65,200 

63,500 

26,400 

26.200 

13,600 

8,710 

12,800 

11,700 

18 

3,620 

4,700 

10,800 

18,400 

46,500 

73,000 

24,800 

19.800 

15,200 

8,860 

17,900 

13,400 

19 

3,520 

3,380 

14,000 

7,000 

55,300 

80,100 

18,100 

18,300 

9,880 

9,310 

15,600 

12,600 

20 

458 

8,080 

11,100 

21,800 

50,000 

62.600 

1 1 .900 

19,200 

10,100 

409 

13,700 

13,400 

21 

8,830 

7,800 

1,100 

18,000 

45,200 

58,400 

14,100 

19,800 

1 1 ,600 

11,700 

12,200 

8,270 

22 

3,340 

11,500 

2,530 

14,800 

45,700 

51,300 

14,000 

17,700 

2,720 

17,400 

8,350 

1 1 ,400 

23 

5,720 

8,200 

8,160 

16,200 

41,300 

45.000 

17,000 

18.000 

4,770 

15,500 

2,530 

67,400 

24 

17,400 

2,880 

49,300 

16,700 

53,900 

57,600 

12,700 

17,800 

3,760 

13,900 

1,210 

85,800 

25 

5,890 

8,090 

47,300 

51,800 

45,200 

55,600 

12,400 

11 ,000 

8,080 

14,500 

12,300 

67,900 

26 

458 

1 1,000 

50,300 

66,900 

43,500 

45,800 

5,860 

10,100 

8,100 

16,100 

14,900 

57,400 

27 

488 

10,300 

82,400 

42,300 

40,500 

42,100 

7,010 

11,900 

8,010 

12,600 

9,970 

47,800 

28 

5,250 

1 ,150 

35,700 

52,800 

39,500 

40,600 

14,600 

6,900 

5,220 

13,500 

5,570 

35,900 

29 

6,670 

8,840 

27,800 

40,000 

41,500 

15,600 

1.810 

211 

15,000 

1.800 

30,100 

30 

8,610 

7,530 

35,100 

40,600 

49,400 

1 1 ,600 

10,400 

1 1 ,400 

11,700 

645 

18,000 

17.900 

12,400 

83 

TOTAL 

133,130 

184,353 

613,200 

1.048.5M  1 

.322.1M  1 

, 344 . 0M 

889,570 

438.098 

324,913 

400,891 

430,858 

641,046 

MEAN 

4,295 

6,145 

19,780 

33,820 

47,220 

43,350 

29,650 

14,130 

10,830 

12,930 

13,900 

21,370 

MAX 

17,400 

11,500 

82,400 

66,900 

85,500 

80,100 

82,700 

26,900 

26,600 

36,500 

38,900 

85,800 

MIN 

458 

458 

1,100 

7,000 

25,800 

12,700 

5,860 

458 

162 

409 

83 

458 

CFSM 

.42 

.60 

1.94 

3.32 

4.63 

4.25 

2.91 

1.39 

1.06 

1.27 

1.36 

2.10 

IN. 

.49 

.67 

2.24 

3.82 

4.82 

4.90 

3.24 

1  .60 

1.18 

1  .46 

1.57 

2.34 

CAL  YR 

1974  TOTAL  6,307 

.000  MEAN  17,280 

MAX  82, 

400  MIN 

458 

CFSM  1.69 

IN  23.00 

WTR  YR 

1975  TOTAL  7,770 

,659  MEAN  21,290 

MAX  85, 

800  MIN 

83 

CFSM  2.09 

IN  28.34 

82 


MOBILE  RIVER  BASIE 


MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

024ll600  (NWS  01-.8859-5)  Coosa  River  at  Wetumpka,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°32'13",  long  86°12'32",  in  sec.  13,  T.  18  N. ,  R.  18  E.,  Elmore  County,  on  downstream  side  of  bridge  on  State 
Highway  l4,  in  Wetumpka,  and  at  mile  11.45  ( 18.42  km). 

DRAINAGE  AREA. — 10,200  mi2,  approximately  (26,400  km2,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. --1893  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological  Survey. 
1900  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  113.72  ft  (34.662  m)  above  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

year 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Gage  height 

Date  (feet)  (metres) 

1972  Jan. 

11,  1972 

44.6  13.59 

Oct.  31,  3-1 

0.94 

1973  Apr. 

3,  1973 

37-9  11-55 

Eov.  21,  22,  1971 

Aug.  6,  23,  11.0 

3-35 

1974  Jan. 

1,  1974 

33-8  10.30 

Sept. 2,  1973 

Sept. 26,  1974  10.2 

3.11 

1975  Mar. 

20,  1975 

37-7  11-49 

Oct.  3,  i4,  1974  10.6 

3-23 

Period  of  record:  Maximum,  57-9  ft  (17.65  m)  Apr.  8,  1938; 
Flood  of  Apr.  1,  1886,  reached  a  stage  of  61.7  ft  (l8.8l  m) 

COOPERATION. --Records  furnished  by  National  Weather  Service. 

minimum,  2.5  ft  (O.76  m)  Aug.  4,  1925- 
,  from  floodmarks. 

GAGE 

HEIGHT 

,  IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

10.90 

1  1.60 

12.90 

21.40 

20.60 

22.40 

25.90 

16.70 

14.20 

1 1 . 30 

16.40 

2 

11.00 

11.60 

13.50 

21.90 

18.60 

21.10 

25.80 

13.30 

12.80 

11.10 

14.10 

3 

10.60 

1  1.50 

13.30 

19.80 

17.00 

20.70 

36.20 

12.90 

15.90 

11.30 

13.20 

4 

11.10 

1  1  .40 

12.40 

20.40 

23.50 

18.80 

31.50 

12.70 

13.80 

11.20 

14.20 

5 

1 1  .60 

11.50 

13.60 

18.40 

31.50 

17.70 

33.00 

12.00 

12.90 

11.90 

15-10 

6 

11.90 

11.70 

12.90 

14.60 

31.10 

16.90 

29.70 

13.10 

1 3 . 20 

11.50 

11.90 

7 

11.60 

11.80 

13.10 

14.80 

30.50 

16.40 

25.40 

13.70 

12.80 

11.30 

11.10 

8 

12.20 

11.70 

12.60 

15.90 

29.50 

15.90 

23.80 

16.10 

12.60 

24.90 

16.90 

9 

11.80 

12.10 

12.40 

24.40 

25.80 

14.90 

21.10 

17.60 

11.70 

19.10 

16.90 

10 

12.00 

11.70 

12.70 

23.40 

26.70 

13.40 

22.80 

16.20 

13.10 

15.30 

17.20 

1  1 

11.70 

11.30 

11.90 

26.50 

25.70 

14.10 

21.90 

16.00 

13.50 

17.70 

19-20 

12 

11.70 

11.60 

12.80 

26.90 

25.20 

14.60 

19.10 

12.00 

16.70 

16.90 

22.60 

13 

11.30 

11.80 

13.10 

27.30 

23.40 

16.90 

17.80 

14.60 

17.90 

16.80 

22.50 

14 

10.60 

12.20 

13.10 

25.50 

22.50 

28.60 

21  .40 

14.90 

18.30 

14.80 

18.50 

15 

11.30 

12.10 

13.00 

24.90 

17.50 

31.50 

32.10 

14.10 

15.30 

12.30 

16.60 

16 

12.00 

12.10 

13.20 

20.80 

21.40 

32.40 

30.40 

16.10 

13.20 

12.20 

16.00 

17 

1 1.90 

11.70 

12.40 

17.30 

30.60 

32.40 

29.10 

17.60 

12.90 

12.10 

12.80 

18 

11.90 

11.90 

13.20 

16.90 

31.20 

33.00 

26.40 

17.90 

15.10 

12.10 

16.10 

19 

11.60 

11.80 

12.90 

14.00 

33.70 

37.60 

22.70 

17.30 

19.20  ’ 

12.60 

14.60 

20 

1 1.40 

12.00 

12.20 

14.70 

34.60 

37.70 

15.60 

17.30 

12.30 

11.50 

13.70 

21 

11.90 

12.80 

12.90 

14.50 

31.00 

36.20 

13.90 

16.10 

12.20 

11.70 

12.70 

22 

11.60 

11.90 

12.00 

13.90 

27.40 

34.50 

13.60 

16.40 

12.30 

14.40 

11.90 

23 

11.80 

12.20 

12.20 

13.50 

26.00 

30.40 

16.00 

16.10 

12.20 

15.40 

12.60 

24 

1  1.90 

11.90 

11.80 

15.40 

26.40 

26.80 

14.10 

15.90 

12.60 

14.90 

11.50 

25 

11.50 

11.60 

15.70 

19.50 

27.00 

29.70 

14.10 

14.30 

12.30 

13.90 

11.30 

26 

11.80 

11.80 

26.10 

28.30 

25.80 

29.60 

12.50 

11.70 

12.30 

16.40 

12.70 

27 

11.70 

12.60 

25.90 

29.00 

24.50 

25.70 

13.40 

12.90 

12.60 

13.30 

12.40 

28 

1  1  .40 

12.00 

24.90 

27.60 

23.80 

25.70 

13.90 

13.70 

12.40 

12.70 

13.00 

29 

11.70 

11.90 

21.80 

25.60 

— 

25.10 

15.90 

11.80 

12.30 

13.20 

11.90 

30 

11.20 

12.20 

18.10 

22.30 

— 

24.90 

13.80 

12.30 

12.50 

17.60 

11.90 

31 

1  1.70 

20.20 

21.20 

29.30 

12.60 

12.50 

12.10 

MAX 

12.2 

12.8 

26.1 

29.O 

34.6 

37-7 

36.2 

17-9 

19.2 

24.9 

22.6 

MIN 

10.6 

11-3 

11.8 

13-5 

17-0 

13.4 

12.5 

11.7 

11.7 

11.1 

11.1 

CAL  YR 

1974  MAX 

33-8 

MIN 

10.2 

WTR  YR 

1975  MAX 

37-7 

MIN 

10.6 

SEP 

i2.ro 

11.90 

11.90 

12.60 

12.20 

11.90 
12.10 
13.00 
11.80 

11.70 

13.40 

14.70 
14.10 

12.50 
12.30 

11.70 
11.60 

13.50 

13.60 

13.20 

12.40 

12.20 

15.90 

34.90 

32.50 

31.80 

30.80 

24.70 

19.60 

17.60 


34.9 

11.6 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 


02Lll600  (NWS  01-8859-5)  Coosa  River  at  Wetumpka,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11.80 

11.70 

16.60 

33.80 

24.00 

18.40 

12.20 

13.40 

12.60 

11.30 

11.80 

14.00 

2 

11.50 

11.80 

15.10 

31.40 

23.20 

17.60 

18.00 

12.10 

11.40 

11.10 

11.70 

11.50 

3 

11.70 

11.90 

13.90 

28.60 

20.20 

15.30 

20.50 

13.00 

14.00 

11.10 

1  1  .40 

13.70 

4 

11.90 

11.60 

13.20 

27.60 

20.10 

13.00 

26.20 

11.90 

12.10 

11.70 

11.60 

12.00 

5 

12.10 

11.80 

14.60 

25.40 

19.00 

12.40 

30.20 

11  .30 

12.00 

11.30 

11.20 

12.20 

6 

12.20 

11.90 

16.00 

23.50 

17.40- 

12.70 

29.80 

11  .50 

12.20 

1  1.40 

1  1.40 

1  1.20 

7 

11.70 

11.80 

16.0:0' 

22.70 

21.90 

13.80 

32.00 

1  1.30 

12.10 

11.80 

11.80 

11.70 

8 

11.50 

11.50 

13.30 

22.80 

23.40 

13.20 

28.40 

1  1  .20 

12.40 

11.70 

11.40 

12.60 

9 

11.70 

11.30 

12.90 

24.50 

24.30 

12.90 

26.30 

11.30 

11.90 

1  1.00 

12.10 

11.90 

10' 

11.80 

11.70 

13.10 

24.80 

24.0  0 

12.80 

23.90 

11  .50 

11.80 

10.90 

12.20 

13.00 

II 

11.70 

11.80 

12.50 

24.40 

22.10 

13.40 

24.10 

1 1  .60 

12.70 

11.40 

11.80 

14.10 

12 

1  1.90 

13.20 

12.70' 

25.80 

20.00 

13.10 

23.90 

11  .90 

12.00 

11.70 

11.50 

14.00 

13 

11.60 

12.00 

13.60 

26.00 

13.50 

13.00 

25.80 

11.90 

12.20 

11.60 

11.70 

14.20 

14 

11.70 

11.60 

12.50 

25.50 

17.30 

12.80 

27.00 

1  1  .80 

12.00 

11.40 

11.90 

13.90 

15 

1 1  .40 

12.30 

13.00 

22.70 

17.00 

12.20 

25.50 

1  1  .60 

11.60 

11.60 

13.10 

13.90 

16 

1 1 .50 

12.70 

1 3 . 20: 

21.70 

24.90 

11.20 

23.40 

11.30 

1  1.40 

11.70 

13.80 

11.70 

17 

1 1  .00 

12.80 

13.40 

18.90 

25.20 

11.40 

20.20 

11  .40 

12.00 

11.20 

13.30 

1  1.90 

18 

11.60 

12.20 

13.20 

18.00 

23.80 

11.50 

19.00 

11.80 

11.90 

11.80 

12.30 

1  1.80 

19 

11.70 

11.70 

13.60 

18.80 

23.70 

11.70 

16.80 

11.90 

11.70 

11.70 

12.40 

12.10 

20 

1  1  .60 

1 1.70 

12.90, 

16.00 

22.40 

11.10 

14.90 

11  .60 

11.70 

11.50 

11.70 

11.80 

21 

1 1  .70, 

12.40 

13.00 

20.40 

23.20 

12.40 

11.80 

12.50 

12.10 

11.90 

11.70 

11.70 

22 

11.50 

11.90 

13.10 

20.80 

23.80 

13.50 

11.70 

12.10 

11.70 

12.10 

11.80 

12.30 

23 

1 1  -wo? 

11.30 

1 1  .90 

19.80 

26.80 

12.20 

11.80 

12.30 

11.60 

11.90 

12.40 

11.00 

24 

1 1 .60' 

11.40 

11.10 

19.60 

24.30 

10.70 

12.70 

12.20 

12.20 

10.60 

11.70 

11.10 

25 

11.60 

11.60 

11.40 

19.70 

24.20 

11.60 

12.10 

11.60 

11.00 

1  1.50 

11.80 

10.50 

26 

1  1.50 

12.20 

11.8-0' 

20.10 

22.40 

12.00 

12.00 

11.50 

10.80 

11.70 

11.90 

10.20 

27 

11.30 

12.10 

19.00 

22.10 

20.80 

11.70 

11.60 

11  .70 

11.20 

11.60 

12.30 

13.00 

28 

11.60 

14.10 

22.90 

22.30 

20.00 

11.40 

11.40 

13.20 

11.30 

11.50 

12.10 

12.40 

29 

11.70 

17.10 

22.40 

23.40 

— 

11.70 

11.60 

11  .90 

11.80 

11.50 

11.50 

12.50 

30 

11.80 

15.80 

21.50 

25.00 

13.70 

12.10 

11.60 

10.90 

11.70 

11.90 

11.90 

31 

MAX' 

12.2 

17.1 

22.9 

33.8 

26.8 

18.4 

32.0 

13.4 

i4.o 

12.1 

13.8 

14.2 

MIN 

11.0 

11.3 

11.1 

18.0 

13.5 

10.7 

11.4 

11.2 

10.8 

10.6 

11.2 

10.2 

CAL  IE 

1973  MAX 

37.9 

MIN  11.0 

WTR  YR  1974  MAX 

33-8 

MIN  10.2 

GAGE 

HFIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11.50 

11.60 

12.00 

26.00 

14.80 

15.40 

35.60 

29.30 

28.60 

11.60 

1  1.90 

11.50 

2 

11.40 

12.10 

12.00 

26.00 

21.70 

14.10 

37.50 

26.70 

25.00 

11.40 

1  1.50 

11.00 

3 

11.70 

12.00 

11.80 

24.40 

22.30 

14.20 

37.90 

21.10 

22.80 

11.60 

11.30 

11.00 

4 

12.00 

11.80 

11.80 

24.20 

21.80 

13.00 

33.50 

17.90 

19.40 

11.90 

1  1.20 

11.30 

5 

11.80 

11.50 

12.20 

23.10 

20.10 

12.20 

28.60 

15.40 

16.70 

11.20 

11.20 

11.70 

6 

11.90 

12.20 

12.50 

23.00 

18.70 

12.90 

23.60 

13.20 

16.60 

12.10 

11.00 

11.80 

7 

12.00 

11.80 

12.90 

25.60 

17.30 

12.50 

22.30 

13.50 

17.40 

12.50 

11.20 

12.10 

8 

11.70 

11.90 

14.20 

32.70 

15.00 

12.80 

32.70 

14.20 

21.30 

12.60 

11.40 

1  1.80 

9 

11.90 

11.40 

14.00 

32.70 

15.10 

16.70 

31.70 

27.10 

21.10 

11.90 

1  1  .20 

11.60 

10 

11.80 

1  1.90 

13.00 

31.10 

19.10 

12.20 

32.10 

29.30 

21.20 

11.70 

1  1.20 

11.90 

1  1 

11.70 

12.00 

12.90 

28.30 

20.30 

15.80 

29.50 

29.00 

19.20 

12.40 

1  1.40 

12.00 

12 

11.80 

11.70 

11.90 

27.10 

18.10 

22.80 

26.10 

25.40 

15.50 

13.10 

11.70 

12.20 

13 

11.80 

12.40 

14.50 

24.60 

17.20 

24.40 

23.30 

22.10 

20.50 

13.00 

11.50 

12.10 

14 

12.10 

13.00 

13.70 

21.60 

16.40 

25.20 

20.70 

29.70 

17.40 

13.30 

11.90 

11.90 

15 

12.20 

11.80 

17.10 

17.40 

19.10 

24.30 

17.30 

16.30 

18.50 

12.10 

12.00 

12.00 

16 

11.90 

12.00 

27.10 

17.20 

18.30 

23.00 

15.30 

14.30 

15.60 

12.10 

11.80 

11.80 

17 

12.10 

11.70 

27.20 

16.10 

19.50 

33.50 

15.90 

13.70 

14.30 

11.90 

11.30 

11.40 

18 

12.10 

11.80 

24.20 

16.50 

17.20 

31.50 

14.30 

14.00 

12.70 

13.30 

1  1.90 

12.00 

19 

11.90 

1  1.50 

20.70 

14.80 

16.10 

30.10 

15.80 

12.10 

11.60 

12.90 

1  1.80 

1  1.60 

20 

12.00 

11.80 

19.20 

14.20 

15.90 

28.30 

14.20 

17.30 

11.40 

12.90 

11.10 

11.30 

21 

11.90 

12.20 

20.50 

16.10 

14.90 

27.70 

13.50 

23.40 

11.10 

12.20 

11.60 

11.90 

22 

11.70 

13.90 

27.60 

26.10 

14.10 

27.80 

12.00 

24.20 

13.20 

12.30 

12.20 

12.00 

23 

11.60 

12.70 

27.90 

26.30 

14.20 

26.60 

12.10 

22.30 

13.60 

12.00 

11.00 

11.60 

24 

11.80 

12.70 

27.40 

25.40 

13.20 

25.10 

12.80 

20.40 

12.00 

12.20 

11.20 

11.90 

25 

11.60 

11.80 

24.70 

22.90 

11.90 

25.40 

14.90 

18.00 

12.70 

12.30 

1  1.60 

11.70 

26 

1  1.90 

12.40 

22.20 

21.40 

13.80 

26.80 

27.90 

17.80 

12.30 

12.90 

12.00 

11.90 

27 

11.90 

13.90 

21.40 

22.20 

13.60 

25.90 

32.30 

17.50 

12.50 

13.10 

12.10 

12.10 

28 

11.80 

13.70 

17.90 

21.70 

15.60 

25.10 

34.00 

23.70 

11.80 

11.70 

11.80 

1  1.80 

29 

11.70 

12.80 

17.20 

19.80 

20.70 

33.90 

28.50 

12.10 

1  1  .40 

12.20 

11.70 

30 

11.90 

12.80 

16.40 

17.30 

19.00 

31.90 

30.50 

12.40 

11.40 

12.40 

11.60 

30.40 

12.00 

MAX 

12.2 

13-9 

27.9 

32.7 

22.3 

33.5 

37-9 

30.5 

28.6 

13.3 

12.4 

12.2 

MIN 

11.4 

11.4 

11.8 

l4.2 

11.9 

12.2 

12.0 

12.1 

U_.l 

11.2 

11.0 

11.0 

CAL  YR  1972  MAX  44.6  MIN  4.5 
WTR  YR  1973  MAX  37-9  MIN  11.0 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02411600  (NWS  01-8859-5)  Coosa  River  at  Wetumpka,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT, 

IN  EEET, 

AT  0700 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAfH 

EEB 

1 

4.40 

3.20 

6.60 

6.00 

20.40 

2 

5.00 

4.60 

7.10 

4.50 

19.30 

3 

5.20 

5.90 

7.90 

9.80 

19.30 

4 

4.80 

5.80 

12.40 

14.50 

20.10 

5 

4.40 

6.00 

9.50 

33.80 

20.40 

6 

6.60 

4.90 

8.20 

32.10 

20.10 

7 

4.90 

4.30 

27.30 

29.00 

20.70 

8 

4.60 

3.40 

24.00 

25.40 

22.90 

9 

3.50 

4.30 

20.00 

25.30 

21.20 

10 

4.50 

6.20 

15.30 

34.40 

20.80 

1  1 

4.30 

6.90 

13.50 

44.60 

21.10 

12 

3.60 

7.20 

9.70 

44.00 

19.30 

13 

4.10 

4.30 

5.20 

35.40 

15.40 

14 

4.80 

4  v  00 

7.30 

34.30 

17.20 

15 

5.10 

4.80 

7.90 

32.50 

19.10 

16 

4.80 

6.30 

9.30 

30.40 

20.60 

17 

3.90 

3.80 

9.10 

29.60 

20.80 

18 

5.40 

5.70 

11.00 

28.40 

18.30 

19 

5.10 

6.30 

12.10 

26.90 

17.80 

20 

3.40 

3.90 

10.90 

25.90 

16.30 

21 

3.50 

3.10 

13.40 

26.00 

16.50 

22 

4.20 

3.10 

13.50 

23.80 

15.30 

23 

5.00 

5.00 

14.10 

23.40 

17.00 

24 

4.60 

5.80 

13.20 

22.40 

16.50 

25 

3.20 

7.30 

11.50 

21.30 

15.70 

26 

3.70 

6.30 

6.50 

20 . 70 

14.20 

27 

4.10 

5.20 

7.20 

19.60 

13.80 

28 

4.40 

4.90 

9.70 

18.60 

14.80 

29 

4.80 

5.60 

8.30 

16.90 

13.00 

30 

31 

4.00 

5.50 

7.60 

8.40 

15.50 

17.90 

- - 

MAX 

6 .6 

7.3 

27.3 

44.6 

22.9 

MIN 

3.1 

3.1 

5.2 

4.5 

13.0 

CAL  YR 

1971 

MAX 

43.5 

MIN  2.4 

WTR  YR 

1972 

MAX 

44.6 

MIN  3-1 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

14.80 

14.10 

1  1  .30 

11.30 

12.50 

12.10 

22.70 

12.00 

12.00 

1 1  .60 

11.90 

11.80 

32.60 

11.30 

12.20 

12.90 

11.60 

12.20 

31.20 

12.50 

11.30 

12.40 

11.80 

12.10 

27.90 

12.40 

11.50 

12.20 

11.80 

11.90 

24.30 

12.20 

11.00 

12.90 

11.50 

12.00 

22.90 

11.90 

1 1  .60 

12.80 

11.50 

12.10 

18.90 

12.10 

11.80 

12.50 

11.20 

11.90 

21.30 

13.90 

12.30 

12.40 

11.40 

11.90 

20.70 

13.60 

12.10 

12.90 

11.80 

12.10 

18.60 

12.40 

12.10 

12.00 

11,70 

12.00 

14.50 

12.00 

12.20 

12.40 

1 1  .4(0 

1 1  .60 

13.00 

12.20 

12.40 

12.20 

11.80 

12.10 

12.70 

11.70 

20.00 

12.10 

11.70 

11.80 

17.60 

11.80 

23.40 

12.70 

11.50 

11.70 

12.70 

12.60 

22.50 

11.70 

11.80 

12.00 

14.60 

10.40 

20.60 

1  1 .90 

11.70 

11.50 

15.50 

12.50 

20.90 

11.50 

12.00 

11.70 

12.80 

11.80 

20.10 

1 1 .20 

12.10 

11.80 

11.80 

11.90 

18.00 

11.80 

11.90 

11.60 

12.40 

12.10 

13.20 

11.60 

12.00 

1 0.  70 

12.50 

12.40 

12.80 

11.80 

12.10 

ll.GO 

15.90 

11.90 

11 .90 

1 1 . 50 

11.70 

11.50 

16.30 

10.70 

11.40 

11.20 

11,90 

1 1 .60 

14.70 

11.10 

11,10 

>11.70 

12.(00 

12.00 

16.10 

10.60 

11  .70 

1 1  .60 

1 1 .90 

11.70 

11.80 

10.50 

1  1  .90 

12.30 

11.70 

12.00 

12.30 

10.70 

10.40 

12.60 

11.80 

11,60 

13.40 

10.40 

11.30 

13.20 

11.90 

11.80 

14.20 

10.60 

11.50 

12.80 

12.10 

11.30 

15.20 

10.90 

1  1 .60 

1 1 .20 

32.6 

i4.i 

23.4 

13.2 

12.5 

12.  2 

11.8 

10.4 

10.4 

11.2 

11.2 

10.7 

SEP 

11.50 

11.40 

11.20 

11.70 

11.40 

12.10 

11.70 

12.00 

11.^0 

11.90 

11.60 

11.90 

11.60 

11.90 

12.10 

12.  10 
1 1  .90 
1 1  .60 

12.10 

12.30 


12.20 

12.30 

12.20 

11.90 

1 1.60 

12.10 

11.90 

12.00 

11.90 

12.10 


12.3 

11.2 
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02412000  Tallapoosa  River  near  Heflin,  Ala. 

CiOCATIGN.-- Lat  33°37'22",  long  85°31'20",  in  NW-jj  sec.  20,  T.  l6  S.,  R.  11  E.,  Cleburne  County,  on  right  hank  5  ft  (1.5  m)  downstream 
from  county  road  bridge,  2.2  mi  (3-5  fan)  upstream  from  Cane  Creek,  4  mi  (6.4  km)  southeast  of  Heflin,  and  at  mile  186.8  (  300.2 

km) . 

DRAINAGE  AREA.— 444  mi2  (1,150  fan2). 


PERIOD  OF  RECORD. — July  1952  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  830  ft  (253  m)  (by  barometer). 
AVERAGE  DISCHARGE. — 23  years,  676  ft^/s  (19-14  m^/s),  20. 69  in/yr  (526  mm/yr). 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  7,780  ft^/ s  (220  m^/s)  Sept.  25  (gage  height,  19-12  ft  or  5.828  m) ;  minimum,  179  ft^/s 
(5.O7  m3/s)  Oct.  15  (gage  height,  3.06  ft  or  O.933  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  19,300  ft3/s  (547  m3/s)  Feb.  22,  1961  (gage  height,  26.39  ft  or  8.044  m) ,  from  rating 
table  extended  above  15,000  ft3/s  (425  m3/s)  on  basis  of  contracted-opening  measurement  of  peak  flow;  minimum  daily,  13  ft3/s 

(0.37  m3/s)  Oct.  9,  10,  13,  14,  20-22,  1954. 

REMARKS. — Records  fair.  Slight  diurnal  fluctuation  caused  by  small  mills  above  station. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1978 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

228 

200 

1 ,470 

1,110 

674 

1,010 

1,170 

674  638 

464 

695 

251 

2 

215 

200 

1,010 

860 

665 

996 

1,190 

698  575 

467 

485 

247 

3 

197 

206 

605 

740 

731 

935 

1  ,400 

827  482 

557 

372 

230 

4 

199 

200 

447 

884 

2,280 

881 

1,140 

1,040  428 

444 

324 

217 

5 

199 

218 

376 

776 

4,870 

854 

1,020 

941  400 

35S 

334 

211 

6 

197 

266 

336 

690 

5,770 

830 

962 

722  416 

355 

575 

224 

7 

197 

260 

344 

674 

4,380 

833 

926 

794  422 

1,170 

779 

300 

e 

193 

252 

659 

794 

1,760 

908 

899 

2,110  408 

881 

521 

328 

9 

190 

241 

737 

1,130 

1  ,300 

815 

1,050 

1,390  394 

542 

1  .440 

285 

10 

190 

232 

608 

1,210 

1,100 

800 

1,700 

1,010  411 

436 

3,370 

263 

11 

186 

247 

500 

2,740 

1,000 

902 

1,310 

815  610 

450 

4,390 

1,040 

12 

184 

419 

450 

2,020 

1,200 

1 ,430 

1,060 

710  1,900 

383 

1,600 

1,100 

13 

184 

388 

370 

1,720 

1,100 

3,540 

950 

650  1,150 

334 

887 

524 

14 

183 

314 

350 

1,360 

1,000 

5,870 

1,220 

608  695 

304 

710 

357 

15 

183 

307 

400 

950 

900 

6,520 

1,790 

626  653 

287 

539 

287 

16 

291 

302 

600 

824 

1,500 

4,190 

1,370 

776  641 

30? 

459 

253 

17 

397 

280 

500 

746 

3,000 

1,930 

1,100 

869  500 

321 

413 

273 

ie 

272 

295 

447 

698 

2,300 

2,210 

1,000 

1,360  436 

369 

377 

1  ,980 

19 

243 

347 

428 

665 

2,000 

3,060 

932 

950  554 

300 

361 

1.060 

20 

220 

433 

464 

&60 

1,700 

2,350 

890 

749  557 

30? 

512 

518 

21 

211 

623 

444 

935 

1,500 

1,620 

848 

644  503 

78S 

386 

377 

22 

206 

497 

397 

764 

1,200 

1,350 

809 

587  416 

509 

335 

341 

23 

204 

363 

358 

692 

1,100 

1,280 

785 

548  369 

617 

323 

2,610 

24 

202 

309 

980 

713 

2,500 

2,240 

773 

515  342 

467 

327 

6,760 

25 

204 

293 

2,050 

1,830 

2,300 

2,750 

764 

488  329 

1,050 

301 

7,410 

26 

206 

284 

1,940 

2,800 

1  ,800 

1,630 

737 

701  321 

971 

276 

2.310 

27 

206 

272 

1,040 

1,690 

1  ,300 

1,240 

707 

551  326 

608 

306 

884 

28 

204 

264 

779 

1,100 

1,070 

1,120 

677 

497  416 

425 

282 

701 

29 

202 

258 

1  ,450 

911 

1,070 

653 

530  358 

363 

261 

587 

30 

200 

509 

3,430 

851 

1,480 

668 

545  352 

344 

267 

512 

419 

257 

J  1 

/  J  1 

TOTAL 

6,593  9 

,279 

26,059 

34,468 

52,000 

58,164 

30,500 

24,485  16,002 

15,58] 

22,464 

32,440 

MEAN 

213 

309 

841 

1,112 

1,857 

1  ,876 

1,017 

790  533 

503 

725 

1,081 

MAX 

397 

623 

3,430 

2,800 

5,770 

6,520 

1,790 

2.110  1,900 

1,170 

4,390 

7,410 

MIN 

183 

200 

336 

665 

665 

800 

653 

488  321 

287 

257 

21  1 

CFSM 

.48 

.70 

1.89 

2.50 

4.18 

4.23 

2.29 

1.78  1.20 

1.13 

1  .63 

2.43 

IN. 

.55 

.78 

2.18 

2.89 

4.36 

4.87 

2.56 

2.05  1.34 

1.31 

1.88 

2.72 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

284,924 

MEAN 

781  MAX 

9,290 

MIN  183 

CFSM  1. 

76  IN  23.87 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

328,035 

MEAN 

899  MAX 

7,410 

MIN  183 

CFSM  2. 

02  IN  27.48 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-04 

0400 

16.21 

5,830 

8-10 

2400 

14.45 

4,770 

3-15 

1200 

17.47 

6,630 

9-25 

1300 

19.12 

7,780 

86 
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02414500  Tallapoosa  River  at  Wadley,  Ala. 

LOCATION.  —  Lat  33°07'00",  long  85°33'39",  in  SW-j  sec.  IB,  T.  22  S.,  R.  10  E.,  Randolph  County,  on  left  bank  50  ft  (15  m)  upstream 
from  bridge  on  State  Highway  22,  1  mi  (1.6  km)  downstream  from  Beaver  Dam  Creek,  and  at  mile  125.3  (201.6  km). 

P  P 

DRAINAGE  AREA. — 1,660  mi  ,  approximately  (4,300  km  ,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — September  1923  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  599-87  ft  (182.840  m)  above  mean  sea  level.  June  17,  1959*  to  Sept.  30,  1970,  non¬ 
recording  gage  at  same  site  and  datum.  Prior  to  June  17,  1959,  at  site  0.2  mi  (0.3  km)  upstream  at  datum  1.1)6  ft  (0.445  m) 
higher . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 52  years,  2,522  ft^/s  (71.42  m^/s),  20.63  in/yr  (524  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  34,700  ft^/s  (983  m3/s)  Mar.  l4  (gage  height,  19.16  ft  or  5-840  m) ;  mini  mum,  536  ft3/s 
(15.2  m3/s)  Oct.  14,  15  (gage  height,  3-11  ft  or  0.9w  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  52,800  ft^/s  (1,500  m3/s)  Feb.  5,  1936  (gage  height,  27.9  ft  or  8.50  m,  site  and  datum 
then  in  use);  minimum  daily,  45  ft3/s  (1.27  m3/s)  Oct.  2-4,  1954. 

REMARKS. — Records  fair.  Some  diurnal  fluctuation  during  extreme  low  flow  caused  by  milldams  above  station. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

779 

648 

3,930 

4,990 

3,100 

4,920 

5,980 

3,860 

3,780 

2.330 

5,250 

i*?oo 

2 

698 

648 

3,830 

3,560 

2,960 

4,620 

6,570 

3,810 

3,390 

2,27o 

4,170 

1,600 

3 

698 

664 

2,910 

2,970 

3,660 

4,310 

13,800 

3,680 

2,890 

2,330 

3,070 

1,540 

4 

632 

656 

3,170 

3,180 

13,300 

4,030 

8,910 

4,040 

2,490 

2,180 

2,520 

1,450 

5 

608 

716 

1,750 

3,500 

20,800 

3,830 

6,690 

4,350 

2,300 

2,030 

2,390 

1,370 

6 

592 

788 

1,490 

3,300 

18,000 

3,680 

5,620 

4,040 

2,200 

1,840 

5,860 

1,330 

7 

592 

824 

1 ,490 

2,890 

11,700 

3,630 

5,110 

3,780 

2,300 

13,000 

5,040 

1,550 

8 

584 

815 

2,300 

3,240 

6,470 

3,920 

4,790 

4,590 

2,300 

11,600 

4,230 

1  ,660 

9 

568 

806 

2,680 

5,470 

5,930 

3,830 

5,080 

5,380 

2,260 

5,710 

7,950 

1,690 

10 

560 

779 

2,530 

5,660 

5,090 

3,660 

7,820 

4,430 

4,030 

4,410 

9,350 

1,570 

11 

552 

788 

2,090 

11,200 

4,590 

4,230 

6,910 

3,830 

4,460 

5,180 

12,800 

1,460 

12 

552 

1,120 

1,790 

9,280 

5,260 

5,370 

5,710 

3,450 

11,000 

4,380 

11,900 

2,420 

13 

544 

1,310 

1,610 

7,750 

5,620 

16,900 

5,010 

3,140 

9,790 

3,110 

5,520 

2,460 

14 

544 

1,190 

1  ,490 

5,480 

4,790 

31,600 

8,090 

3,050 

5,880 

2,500 

4,020 

1,660 

15 

544 

1,150 

1,540 

4,750 

4,170 

21,300 

11,400 

3,120 

4,350 

2,260 

3,300 

1,650 

16 

797 

1,110 

2,110 

3,920 

5,300 

21,500 

8,290 

3,920 

3,570 

2,090 

3,020 

1,44# 

17 

1 

,060 

1,070 

2,300 

3,440 

14,700 

14,000 

6,650 

4,790 

3,150 

2,320 

2,780 

1,430 

18 

1 

,100 

1 ,120 

2,140 

3,120 

11,100 

13,900 

5,660 

5,490 

2,690 

3,120 

2,450 

2,660 

19 

914 

1,190 

1,910 

2,930 

9,920 

19,300 

5,150 

5,380 

2,400 

2,610 

2,280 

4,220 

20 

788 

1,760 

2,080 

3,320 

7,970 

13,900 

4,750 

4,280 

2,330 

2,330 

2,200 

2,540 

21 

716 

2,450 

2,  140 

3,560 

6,690 

10,400 

4,430 

3,630 

2,480 

2,760 

2,320 

1,900 

22 

672 

1,970 

2,000 

3,240 

5,570 

7,950 

4,190 

3,180 

2,410 

3,150 

2,090 

1,690 

23 

656 

1,600 

1,820 

2,910 

5,110 

6,770 

3,990 

2,910 

2,190 

3,240 

1,990 

6,650 

24 

640 

1,310 

8,730 

2,960 

12,200 

13,000 

3,900 

2,730 

1,980 

2,630 

1,910 

22,400 

25 

648 

1,150 

12,200 

7,970 

11,700 

14,000 

3,800 

2,620 

1,860 

2,890 

1,830 

16,600 

26 

656 

1,090 

8,890 

10,300 

9,000 

9,950 

5,130 

2,650 

1,810 

4,390 

1,770 

14,300 

27 

664 

1,040 

5,980 

7,510 

6,630 

7,440 

5,520 

3,440 

2,000 

4,230 

1,910 

6,310 

28 

648 

1,000 

4,200 

5,350 

5,500 

6,250 

4,090 

2,960 

1,880 

3,230 

1,870 

3,720 

29 

648 

950 

3,740 

4,150 

— 

5,620 

3,740 

2,700 

2,150 

2,680 

1,800 

3,060 

30 

31 

656 

648 

1  ,310 

6,040 

7,270 

3,600 

3,320 

6,250 

6,790 

3,860 

2,970 

3,030 

2,240 

2,500 

1,770 

1,740 

2,800 

TOTAL 

20 

,958 

33,022 

108,150 

148,820 

226,830 

296,850 

180,640  115,230 

98,560 

112,090 

121,100 

119,310 

MEAN 

676 

1,101 

3,489 

4,801 

8,101 

9,576 

6,021 

3,717 

3,285 

3,616 

3,906 

3,977 

MAX 

1 

,100 

2,450 

12,200 

11,200 

20,800 

31,600 

13,800 

5,490 

11,000 

13,000 

12,800 

22,400 

MIN 

544 

648 

1 ,490 

2,890 

2,960 

3,630 

3,740 

2,620 

1.810 

1,840 

1,740 

1,330 

CFSM 

.41 

.66 

2.10 

2.89 

4.88 

5.77 

3.63 

2.24 

1.98 

2.18 

2.35 

2.40 

IN. 

.47 

.74 

2.42 

3.34 

5.08 

6.65 

4.05 

2.58 

2.21 

2.51 

2.71 

2.67 

CAL  YR 

1974  TOTAL  998 

,540  MEAN  2,736 

MAX  33, 

700  MIN 

544  CFSM 

1.65 

IN  22.38 

WTR  YR 

1975  TOTAL  1,581 

,560  MEAN  4,333 

MAX  31,600  MIN 

544  CFSM 

2.61 

IN  35.44 
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02UlU500  Tallapoosa  River  at  Wadley,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT 

1  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.43 

3.22 

5.80 

6.46 

5.24 

6.42 

7.03 

6.75 

5.70 

4.67 

6.61 

4.17 

2 

3.34 

3.22 

5.73 

5.55 

5.14 

6.23 

7.32 

5.72 

5.44 

4.61 

5.95 

4.09 

3 

3.28 

3.24 

5.12 

5.15 

5  •  60 

6.04 

10.54 

5.63 

5.09 

4.67 

5.22 

4.03 

4 

3.25 

3.22 

5.24 

5.29 

10.30 

5  •  86 

8.40 

6.87 

4.80 

4.56 

4.81 

3.96 

5 

3.22 

3.29 

4.21 

5.51 

13.57 

5.73 

7.40 

6.06 

4.64 

4.43 

4.72 

3.89 

b 

3.20 

3.37 

4.00 

5.36 

12.33 

5.63 

6.83 

6.87 

4.58 

4.26 

6.95 

3.86 

7 

3.20 

3.41 

4.00 

5.09 

9.62 

5.60 

6.53 

6.70 

4 . 65 

9.96 

6.49 

4.04 

8 

3.19 

3.40 

4.65 

5.32 

7.26 

5.79 

6.34 

6.21 

4 . 65 

9.55 

5.99 

4.  14 

9 

3.16 

3.38 

4.95 

6.74 

6.99 

5.73 

6.50 

6.69 

4.62 

6.65 

7.96 

4.16 

10 

3.15 

3.35 

4.84 

6.83 

6.52 

5.62 

7.93 

6.11 

5.84 

6 . 0Q 

8.60 

4.0  6 

1  1 

3.14 

3.36 

4.50 

9.42 

6.21 

5.99 

7.50 

6.72 

6.12 

6.55 

10.09 

3.99 

12 

3.14 

3.71 

4.25 

8.57 

6.62 

6.68 

6.88 

S.48 

9.31 

6.08 

9.61 

4.68 

13 

3.13 

3.88 

4.10 

7.89 

6.83 

11.65 

6.47 

5.27 

8.77 

5.25 

6.76 

4.78 

14 

3.12 

3.78 

4.00 

6.74 

6*34 

17.98 

8.01 

6.21 

6.95 

4.80 

5.85 

4.30 

15 

3.12 

3.74 

4.03 

6.31 

5.95 

13.72 

9.49 

6.26 

6.06 

4.62 

5.38 

4.12 

16 

3.42 

3.69 

4.50 

5.79 

6.61 

13.87 

8.14 

6.77 

5.56 

4.40 

5.19 

3.95 

17 

3.70 

3.65 

4.65 

5.47 

10.92 

10.59 

7.38 

6.34 

5.27 

4.67 

5.01 

3.94 

18 

3.74 

3.70 

4.53 

5.26 

9.38 

10.53 

6.85 

6.74 

4.95 

5.26 

4.77 

4.93 

19 

3.54 

3.77 

4.34 

5.12 

8.85 

12.90 

6.55 

6.68 

4.73 

4.89 

4.64 

5.98 

20 

3.40 

4.22 

4.46 

5.39 

7.99 

10.55 

6.31 

6.02 

4.68 

4.68 

4.58 

4.83 

21 

3.32 

4.79 

4.53 

5.55 

7.40 

9.06 

6.1  1 

6.60 

4.79 

5.00 

4.67 

4.33 

22 

3.27 

4.42 

4.42 

5.34 

6.80 

7.98 

5.96 

6.30 

4.74 

5.26 

4.49 

4.16 

23 

3.25 

4.11 

4.27 

5.11 

6.52 

7.44 

5.84 

6.11 

4.57 

5.38 

4.41 

7.92 

24 

3.23 

3.87 

8.11 

5.14 

9.84 

10.09 

5.78 

4.98 

4.40 

4.91 

4.34 

14.26 

25 

3.23 

3.73 

9.85 

7.94 

9.61 

10.62 

5.71 

4.90 

4.30 

5.09 

4.27 

10.93 

26 

3.24 

3.66 

8.40 

9.03 

8.45 

8.85 

6.49 

4.92 

4.26 

6.09 

4.23 

9.86 

27 

3.25 

3.61 

7.02 

7.79 

7.37 

7.76 

6.75 

6.46 

4.41 

5.99 

4.35 

6.62 

28 

3.23 

3.57 

5.97 

6.67 

6.76 

7.18 

5.90 

5.14 

4.32 

5.33 

4.31 

5.35 

29 

3.23 

3.52 

5.67 

5.94 

— 

6.83 

5.67 

4.96 

4.54 

4.93 

4.25 

5.00 

30 

3.23 

3.84 

7.04 

5.56 

— 

7.18 

5.74 

5.15 

4.61 

4.81 

4.23 

4.80 

•J  1 

MAX 

3-7^ 

4.79 

9-85 

9.42 

13.57 

17.98 

10.54 

6.74 

9-31 

9.98 

10.09 

14.26 

MIN 

3.12 

3.22 

4.00 

5.09 

5.14 

5.60 

5.67 

4.90 

k.26 

It. 28 

4.20 

3.86 

CAL 

YR 

1974  MAX 

18.80 

MIN  3.12 

WTR 

YR 

1975  MAX 

17.98 

MIN  3-12 

GAGE  height 

.  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.53 

3.16 

4.08 

18.80 

5.68 

5.80 

5.80 

4.55 

4.01 

3.29 

3,20 

4.06 

2 

6.96 

3.22 

3.83 

16.19 

5.52 

5.65 

6.39 

4.51 

4.08 

3.26 

3.17 

3.97 

3 

6.38 

3.22 

3.75 

13.80 

5.47 

5.56 

7.66 

4.61 

4.10 

3.34 

3.43 

5.17 

4 

5.00 

3.22 

3.75 

1  1.64 

5.27 

5.48 

8.19 

4.78 

4.08 

4.11 

3.46 

4.84 

5 

4.27 

3.29 

4.76 

8.20 

5.10 

5.41 

10.28 

4.78 

4.00 

3.76 

3.53 

4.28 

6 

3.94 

3.27 

5.57 

7.30 

5.17 

5.34 

9.99 

4.66 

3.94 

3.93 

3.64 

4.00 

7 

3.73 

3.27 

5.20 

6.78 

6.69 

5.27 

9.46 

4.79 

4.15 

4.27 

4.31 

3.90 

8 

3.62 

3.30 

4.51 

5.88 

8.11 

5.21 

6.70 

4.73 

4.30 

4.00 

8.07 

3.87 

9 

3.54 

3.51 

4.10 

6.28 

7.65 

5.15 

6.05 

4.55 

4.13 

3.9? 

7.63 

3.88 

10 

3.48 

3.64 

3.99 

5.97 

6.48 

5.11 

5.76 

4.36 

4.25 

3.80 

5.78 

3.82 

11 

3.43 

3.54 

3.90 

6.09 

5.81 

5.04 

5.54 

4.33 

4.49 

3.64 

5.06 

3.75 

12 

3.42 

3.45 

3.81 

6.59 

5.50 

5.01 

5.41 

4.38 

4.62 

3.5? 

6.57 

3.68 

13 

3.40 

3.40 

3.71 

6.29 

5.28 

4.98 

6.61 

4.37 

4,33 

3.48 

5.84 

3.67 

14 

3.36 

3.38 

3.70 

5.71 

5.39 

4.99 

7.21 

A.  29 

4.34 

3.47 

5.50 

4.13 

15 

3.36 

3.39 

3.90 

5.44 

8.38 

4.95 

6.63 

4.28 

4.34 

3.4? 

6.99 

4.04 

16 

3.36 

3.53 

4.30 

5.21 

10.42 

4.87 

6.05 

4.32 

4.19 

3.36 

6.21 

3.80 

17 

3.36 

3.49 

4.20 

5.09 

10.18 

4.85 

5.69 

4.31 

3.97 

3.26 

5.1 1 

3.69 

18 

3.33 

3.42 

4.10 

5.00 

9.05 

4.85 

5.44 

4.26 

3.87 

3.21 

4.55 

3.59 

19 

3.29 

3.41 

3.90 

4.97 

7.71 

4.81 

5.29 

4.16 

3.72 

3.29 

4.26 

3.52 

20 

3.26 

3.40 

4.31 

4.99 

7.20 

4.83 

5.18 

4.16 

3.64 

3.21 

4.04 

3.47 

21 

3.23 

3.71 

4.72 

6.72 

6.67 

6.39 

5.07 

4.07 

3.58 

3.30 

3.91 

3.45 

22 

3.21 

4.53 

4.89 

6*60 

8.20 

6.32 

5.02 

4.05 

3.52 

3.50 

3.79 

3.43 

23 

3.20 

4.59 

4.55 

6.16 

8.70 

5.80 

5.19 

4.28 

3.47 

3.40 

3.71 

3.38 

24 

3.20 

3.96 

4.30 

5.67 

8.20 

5.40 

5.16 

4.35 

3.45 

3.39 

3.63 

3.32 

25 

3.20 

3.79 

4.12 

5.40 

7.20 

5.19 

5.03 

4.22 

3.47 

3.4? 

3.57 

3.29 

26 

3.19 

3.86 

5.36 

5.40 

6.37 

5.10 

4.89 

4.11 

3.46 

3.48 

3.51 

3.42 

27 

3.18 

4.32 

7.49 

6.60 

6.00 

5.00 

4.79 

4.81 

3.40 

3.50 

3.46 

3.62 

28 

3.26 

4.10 

6.98 

6.99 

5.72 

5.05 

4.72 

4.78 

3.36 

4.51 

3.42 

3.69 

29 

3.16 

4.31 

5.80 

6.93 

- - - 

5.79 

4.65 

4.56 

3.34 

3.90 

3.42 

3.63 

30 

3.16 

4.30 

5.48 

6.56 

— 

6.59 

4.60- 

4.24 

3.32 

3.58 

3.83 

3.52 

31 

3.16 

7.96 

6.32 

3.37 

4.14 

MAX 

6.96 

4.59 

7.96 

18.80 

10.42 

6.59 

10.28 

4.81 

4.62 

4.51 

8.07 

5.17 

MIN 

3.16 

3.16 

3.70 

4.97 

5.10 

4.81 

4.60 

4.05 

3.32 

3.21 

3-17 

3.29 

CAL 

YR 

1973  MAX 

16.93 

MIN  3.04 

WTR 

YR 

1974  MAX 

18.80 

MIN  3.16 
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02414500  Tallapoosa  River  at  Wadley,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT 

,  IN  FEET 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.58 

3.45 

4.22 

9.46 

5.81 

4.68 

1  1.60 

6.26 

6.79 

4.69 

3.86 

3.33 

2 

3.46 

3.33 

4.16 

7.93 

10.29 

4.68 

10.03 

5.96 

6.27 

4.55 

4.15 

3.38 

3 

3.27 

3.42 

4.04 

6.53 

9.49 

4.78 

7.93 

5.83 

5.97 

4.48 

3.99 

3.39 

4 

3.10 

3.50 

3.92 

6.23 

8.15 

4.98 

7.09 

5.97 

5.81 

4.44 

3.90 

3.34 

5 

3.05 

3.45 

3.88 

6.03 

6.93 

5.08 

6.40 

5.79 

5.56 

4.85 

3.75 

3.28 

6 

3.07 

3.36 

4.43 

6.78 

6.18 

5.08 

6.10 

5.60 

6.92 

4.61 

3.77 

3.24 

7 

3.13 

3.33 

4.84 

9.38 

5.77 

5.07 

9.09 

5.41 

8.07 

4.58 

4.20 

3.23 

8 

3.09 

4.23 

4.67 

15.06 

5.75 

5.28 

13.39 

11.20 

7.09 

4.49 

4.49 

3.26 

9 

3.02 

4.24 

4.40 

12.52 

5.88 

6.28 

11.64 

9.24 

6.58 

4.41 

4.20 

3.22 

10 

2.95 

4.02 

4.25 

10.03 

6*46 

6.47 

9.78 

7.70 

6.44 

4.41 

4.16 

3.19 

11 

2.90 

3.76 

4.31 

7.61 

5.84 

6.44 

7.52 

6.34 

6.23 

4.49 

4.16 

3.16 

12 

2.88 

3.54 

4.55 

6.53 

5.60 

8.30 

6.76 

6.12 

5.92 

4.33 

4.22 

3.15 

13 

2.86 

3.68 

4.49 

6.05 

5.56 

7.90 

6.65 

6.54 

5.93 

4.35 

4.01 

3.22 

14 

2.85 

6.30 

4.60 

5.74 

5.73 

6.56 

6.33 

6.09 

5.67 

4.28 

4.26 

3.54 

15 

3.05 

6.35 

8.82 

5.53 

6.00 

5.78 

6.18 

5.67 

5.75 

4.65 

4.58 

3.49 

16 

3.35 

5.46 

11.54 

5.38 

5.58 

7.32 

6.18 

5.42 

5.44 

4.41 

4.53 

3.50 

17 

3.21 

4.55 

10.13 

5.25 

5.31 

16.93 

6.03 

5.27 

5.90 

4.77 

4.15 

3.63 

18 

3.07 

.  4.10 

8.07 

5.17 

5.19 

13.88 

6.03 

5.18 

5.64 

4.73 

4.17 

3.48 

19 

3.06 

3.95 

5.96 

6.64 

5.09 

11.90 

5.82 

5.22 

5.36 

4.51 

4.34 

3.44 

20 

3.01 

4.17 

5.47 

6.80 

5.03 

9.48 

5.70 

8.43 

5.37 

4.46 

4.25 

4.10 

21 

3.01 

4.21 

7.55 

6.33 

4.97 

8.13 

5.75 

11.26 

5.81 

4.25 

3.96 

3.66 

22 

2.99 

4.10 

9.10 

8.75 

4.91 

7.24 

5.57 

9.98 

5.32 

4.13 

3.76 

3.37 

23 

3.01 

3.92 

7.86 

8.92 

4.86 

6.83 

5.49 

7.14 

5.06 

4.02 

3.65 

3.26 

24 

3.22 

3.78 

6.70 

7.93 

4.80 

6.41 

5.49 

6.78 

4.96 

3.94 

3.57 

3.19 

25 

3.43 

3.84 

5.83 

6.85 

4.85 

7.21 

7.48 

6.68 

4.93 

3.96 

3.52 

3.15 

26 

3.31 

4.51 

5.28 

6.45 

4.78 

7.46 

9.22 

6.49 

4.98 

4.15 

3.51 

3.08 

27 

3.26 

4.71 

4.97 

6.60 

4.75 

6.90 

12.04 

6.68 

4.75 

4.37 

3.49 

3.04 

28 

3.97 

4.47 

4.77 

6.34 

4.68 

6.39 

10.71 

13.09 

4.80 

4.67 

3.46 

3.06 

29 

4.16 

4.19 

4.63 

6.07 

6.29 

9.31 

12.60 

5.19 

4.39 

3.44 

3.28 

30 

3.90 

4.07 

4.58 

5.73 

5.88 

6.94 

10.05 

4.88 

4.07 

3.38 

3.38 

31 

MAX 

4.16 

6.35 

11.54 

15.06 

10.29 

16.93 

13.39 

13.09 

8.07 

4.85 

4.58 

4.10 

MIN 

2.85 

3.33 

3.88 

5.17 

4.68 

4.68 

5.49 

5.18 

4.75 

3.91 

3.33 

3.04 

CAL  YR  1972  MAX 

16.25 

MIN  2.85 

WTR  YR  1973  MAX 

16.93 

MIN  2.85 

GAGE  HEIGHT 

.  IN  FEET 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.30 

3.29 

4.00 

3.95 

6.92 

5.31 

5.45 

4.51 

4.17 

4.80 

4.58 

?.  90 

2 

3.29 

3.33 

3.91 

4.43 

6.27 

6.97 

5.55 

4.44 

4.05 

4.47 

4.46 

2.82 

3 

3.25 

4.00 

5.32 

4.93 

6.42 

8.65 

5.41 

4.49 

3.98 

4.23 

4.22 

2.74 

4 

3.21 

5.00 

6.28 

7.22 

6.73 

7.1  1 

5.36 

4.57 

3.89 

4.4? 

4.03 

?  .  76 

5 

3.17 

4.24 

5.73 

13.89 

6.45 

6.38 

5.44 

4.59 

3.85 

4.32 

3.84 

2.82 

6 

3.25 

3.74 

5.19 

10.69 

6.08 

6.02 

5.32 

4.45 

3.81 

4;  13 

3.80 

3.02 

7 

3.23 

3.69 

6.28 

9.92 

6.70 

5.75 

5.22 

4.27 

3.86 

4.0? 

3.68 

3.10 

8 

3.18 

3.57 

7.48 

.00 

6.55 

5.91 

6.83 

4.40 

3.84 

3.93 

3.66 

3.19 

9 

3.12 

3.50 

6,15 

5.95 

6.17 

6.07 

6.91 

4.49 

3.82 

3.84 

3.62 

3.18 

10 

3.08 

3.49 

5.25 

13.51 

5.82 

5.91 

6.08 

4.49 

3.80 

3.70 

3.74 

3.07 

1 1 

3.08 

3.49 

4.84 

16.25 

5.63 

5.65 

5.61 

4.39 

3.78 

3.74 

3.76 

2.98 

12 

3.08 

3.49 

4 . 56 

13.43 

5.60 

5.52 

5.41 

4.26 

3.68 

3.69 

3.68 

2.92 

13 

3.08 

3.49 

4.52 

15.03 

6.33 

5.40 

5.32 

6.01 

3.64 

3.6? 

3.60 

?  .  84 

14 

3.08 

3.47 

4.42 

12.07 

6.38 

5.46 

5.20 

10.95 

3.62 

3.64 

3.55 

2.80 

15 

3.08 

3.47 

4.40 

8.08 

6.20 

5.53 

5.08 

0  •  80 

3.55 

3.61 

3.52 

2.77 

16 

3.  14 

3.47 

4.29 

.00 

5.94 

5.60 

4.98 

9.06 

3.51 

3.61 

3.47 

2.73 

17 

3.14 

3.47 

4.62 

6.41 

6.16 

5.94 

4.92 

6.85 

3.45 

3.70 

3.33 

?.74 

18 

3.14 

3.47 

5.72 

6.03 

6.27 

5.82 

4.83 

5.85 

3.45 

3.75 

3.26 

3.19 

19 

3.14 

3.44 

5.41 

5.80 

6.13 

5.68 

4.76 

5.43 

3.47 

3.70 

3.20 

4  .  ?0 

20 

3.14 

3.48 

5.10 

5.63 

5.89 

5.52 

4.68 

8.14 

4.49 

3.86 

3.15 

4.  10 

21 

3.15 

3.51 

5.14 

5.56 

5.66 

5.46 

4.66 

4.92 

6.55 

3.71 

3.16 

3.79 

22 

3.18 

3.52 

4.76 

5.70 

5.50 

5.60 

5.44 

4.87 

5.69 

3.61 

3.1 1 

3.44 

23 

3.21 

3.51 

4.62 

5.85 

5.45 

5.86 

5.67 

4.75 

4.67 

3.5? 

3.08 

3.28 

24 

3.25 

3.64 

4.39 

.00 

5.40 

5.76 

5.29 

4.53 

4.13 

3.50 

3.13 

3.17 

25 

3.38 

3.94 

4.26 

5.45 

5.35 

5.49 

4.91 

4.85 

4.07 

3.60 

3.07 

3.12 

26 

3.40 

4.00 

4.16 

5.25 

5.49 

5.53 

4.74 

4.57 

4.12 

3.57 

3.03 

3.04 

27 

3.35 

3.94 

4.05 

5.13 

5.53 

5.46 

4.62 

4.39 

5.26 

3.69 

3.01 

3.08 

28 

3.31 

3.85 

4.03 

5.06 

5.40 

5.45 

4.54 

4.24 

7.07 

4.34 

3.0  0 

3.26 

29 

3.26 

4.04 

4.05 

5.33 

5.28 

6.02 

4.50 

4.  10 

6.59 

4.6? 

2.97 

3.37 

30 

3.26 

4.04 

4.01 

7.33 

— 

6.23 

4.62 

4.10 

5.51 

4.84 

3.05 

3.44 

31 

3.26 

?  -  9A 

/  ,  „ 

3*00 

MAX 

3.4o 

5.00 

7.48 

16.25 

6.92 

8.65 

6.91 

10.95 

7.07 

4.84 

4.58 

4.20 

MIN 

3.08 

3.29 

3.91 

3.95 

5.28 

5.31 

4.50 

4.10 

3.45 

3.50 

2.97 

2.73 

CAL 

YR 

1971  MAX 

21.13 

MIN  3. 

,08 

WTR 

YR 

1972  MAX 

16.25 

MIN  2, 

.73 
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02418500  Tallapoosa  River  below  Tallassee,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°30'45"j  long  85°53'21",  in  Ey  sec.  30,  T.  18  N.  ,  R.  22  E.,  Tallapoosa  County,  on  left  bank,  1.5  mi  (2.4  km) 
downstream  from  Benjamin  Fitzpatrick  Highway  bridge  and  Thurlow  Dam  at  Tallassee,  3-5  mi  (5.6  km)  upstream  from  Uphapee  Creek, 
and  at  mile  48.1  (77-4  km). 

2  2 

DRAINAGE  AREA. — 3,320  mi  ,  approximately  (8,600  km  ,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1928  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  162.03  ft  (49-387  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.). 

AVERAGE  DISCHARGE.— 47  years,  4,828  ft3/s  (136.7  m3/s),  19.75  in/yr  (502  mm/yr). 

EXTREMES . --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  55,600  ft3/s  (295  m^/s)  Apr.  3;  minimum  daily,  66  ft3/s  (1.869  m3/s)  for  many 
days •  o 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  128,000  ftJ/s  (3,620  m-’/s)  Feb.  25,  196 1  (gage  height,  50.4  ft  or  15. 36  m)  computed 
on  basis  of  powerplant  records  and  flow  over  spillway;  maximum  gage  height,  51.35  ft  (15.651  m)  Mar.  15,  1929;  minimum  daily 
discharge,  10  ft^/s  (0.28  m3/s)  June  3,  1930,  May  17,  1931- 


REMARKS. — Records  fair.  Daily  discharge  computed  on  basis  of  powerplant  records,  flow  over  spillway,  and  measured  leakage. 
Flow  regulated  by  Lake  Martin  (see  sta.  02417500)  and  hydroelectric  plants  above  station. 

COOPERATION. --Records  collected  by  Alabama  Power  Co.,  -under  general  supervision  of  Geological  Survey,  in  connection  with  a 
Federal  Power  Commission  project. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  EEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1,570 

4,230 

3,750 

9 

730 

9,600 

10,500 

10,500 

8,630 

6,290 

6,050 

8,000 

5,220 

2 

1,580 

66 

6,310 

9 

680 

9,600 

10,500 

11,400 

8,700 

7,880 

6,750 

8,000 

5.570 

3 

1,480 

66 

6,820 

9 

880 

9,600 

10,500 

55,600 

4,470 

5,330 

4,630 

5,100 

5,670 

4 

1  ,660 

3,290 

7,560 

9 

790 

9,600 

10.500 

35,100 

456 

4,000 

2,250 

5,540 

7,250 

5 

3,140 

3,080 

7,530 

9 

500 

9,600 

10,500 

17,800 

8,000 

5,410 

66 

7,540 

6,190 

6 

66 

3,110 

7,040 

9 

080 

9,600 

10,500 

15,100 

9,240 

4,310 

1,330 

6,630 

4,080 

7 

3,030 

3,930 

6,140 

7 

950 

9,600 

10,400 

14,700 

9,240 

3,250 

10,900 

8,000 

815 

8 

2,300 

4,470 

4,550 

8 

330 

9,600 

10,500 

11,900 

9,780 

66 

23,800 

8,000 

5,350 

9 

2,200 

91 

7,900 

9 

420 

9,600 

10,500 

10,500 

9.620 

5.090 

18,700 

7,250 

5,750 

10 

3,500 

66 

6,720 

8 

980 

9,600 

10.500 

12,100 

7,440 

3,900 

15,200 

10,200 

4,670 

11 

3,750 

2,300 

6,230 

9 

960 

9,680 

10,400 

14,400 

981 

7,160 

8,770 

1 1,000 

5,430 

12 

66 

5,030 

6,600 

9 

820 

9,600 

10,400 

13,300 

5,850 

11,100 

6,200 

15,500 

4,780 

13 

211 

5,660 

6,050 

9 

600 

9,600 

10,500 

1 1,200 

8,170 

15,100 

5,670 

13,400 

3,030 

14 

1,630 

5,540 

736 

9 

600 

9,600 

12,200 

18,400 

4,250 

1 1,200 

6,320 

9,920 

66 

15 

2,820 

6,520 

691 

9 

410 

9,600 

17,400 

35,900 

6,760 

8,770 

4,820 

8,280 

5,620 

16 

66 

2,990 

6,260 

9 

680 

9,850 

18,200 

21,800 

7,190 

4,850 

4,410 

8,400 

5,130 

17 

165 

66 

7,210 

9 

600 

10,500 

28,200 

17,000 

10.100 

5,160 

3,910 

7,590 

5,830 

18 

1,320 

5.120 

6,320 

9 

600 

10,500 

23,900 

14,700 

9,580 

4,170 

5,880 

5,580 

4,570 

19 

1,050 

2,880 

5,870 

9 

600 

10,500 

26,600 

13,400 

8,980 

2,990 

6,350 

5,250 

5,960 

20 

66 

4,240 

6,270 

9 

600 

10,400 

32,700 

10,800 

7,290 

6,850 

2,440 

5,710 

4,370 

21 

4,150 

5,720 

5,820 

9 

600 

10,500 

18,200 

8,570 

8,110 

6,820 

5,420 

5,480 

5,000 

22 

1  ,220 

4,770 

1,710 

9 

600 

10,500 

16,700 

8,230 

6,510 

2,110 

7,430 

6,010 

6,490 

23 

850 

3,750 

1,510 

9 

600 

10,500 

15,300 

8,500 

5,480 

4,570 

6,980 

4,920 

7,550 

24 

2,990 

66 

8,160 

9 

220 

10,500 

15,200 

8,200 

3,210 

4,510 

9,300 

4,420 

10,500 

25 

3,280 

5,920 

9,980 

9 

600 

10,500 

21,900 

8,200 

66 

4,020 

9,180 

5,140 

9,410 

26 

66 

6,320 

9,190 

9 

600 

10,500 

20,900 

7,520 

5,060 

4,540 

7,190 

5,390 

9,490 

27 

66 

5,430 

9,160 

9 

400 

10,500 

17,200 

3,860 

5.280 

5,480 

6,320 

7,100 

9,400 

28 

2,050 

76 

8,550 

9 

600 

10,500 

16,200 

7,400 

1.790 

141 

7,150 

6,390 

7,860 

29 

1,690 

5,230 

8,920 

9 

600 

15,600 

7,160 

4,700 

66 

7,880 

4,830 

7,910 

30 

1  ,900 

2,660 

9,090 

9 

400 

15,100 

9,680 

5.780 

6,250 

7,920 

4,410 

7,850 

31 

TOTAL 

51,002  102,687 

197,027 

293 

630 

279,830 

478,300 

442,920 

198,393 

161,383 

227,126  220.980 

176,81 1 

MEAN 

1,645 

3,423 

6,356 

9 

472 

9,994 

15,430 

14,760 

6.400 

5,379 

7,327 

7,128 

5,894 

MAX 

4,150 

6,520 

9,980 

9 

960 

10,500 

32,700 

55,600 

10.100 

15,100 

23,800 

15,500 

10,500 

MIN 

66 

66 

691 

7 

950 

9,600 

10,400 

3,860 

66 

66 

66 

2,000 

66 

CAL  YR  1974  TOTAL 

1,665,544  MEAN 

4 

563 

MEAN/ 

4,716  MAX 

io34oo 

MIN  66 

CFSM/ 

1.1*2  IN./ 

19.28 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

2,830,089  MEAN 

7 

754 

MEAN/ 

7,902  MAX 

55,600 

MIN  66 

cfsm/ 

2.38  IN./ 

32.31 

90 
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02419000*’  Uphapee  Creek  near  Tuskegee,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°28'36",  long  85°4l'42",  on  east  line  of  sec.  12,  T.  17  N.,  R.  23  E . ,  Macon  County,  on  left  bank  at  downstream 
side  of  bridge  on  State  Highway  8l,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Red  Creek,  1.2  mi  (1.9  km)  upstream  from  bridge  on  Western 
Railway  of  Alabama,  and  4  mi  (6.4  km)  north  of  Tuskegee. 

DRAINAGE  AREA.- -330  mi2  (855  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1939  to  September  197°.  Flood  hydrograph,  water  years  1971-74.  October  1974  to  current  year. 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  223.65  ft  (68.169  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. --32  years  (1939-70,  1974-75),  436  ft3/s  (12.35  m3/s),  17-94  in/yr  (456  mm/yr) . 

EXTREMES . --Current  year:  Maximum  discharge,  10,600  f t3/s  (300  m3/s)  Apr.  15  (gage  height,  18.65  ft  or  5-685  m) ;  minimum, 
50  ft3/s  (1.42  m3/s)  Nov.  4,  5* 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  32,200  ft3/s  (912  m3/s)  Apr.  9,  1964  (gage  height,  28.18  ft  or  8.589  m) . 
1939-70,  1974-75:  Minimum  daily  discharge,  0.8  ft3/s  (0.023  m3/s)  Sept.  14,  1954. 

Flood  in  March  1929  reached  a  stage  of  about  2.0  ft  (about  0.6  m)  higher  than  that  of  Apr.  9,  1964,  from  information 
by  local  resident. 


REMARKS. — Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor, 
low  flows  caused  by  small  plant  above  station. 


Occasional  diurnal  fluctuation  at 


REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC  EEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

162 

54 

244 

420 

715 

1,000 

1,130 

432 

450 

270 

1,500 

135 

2 

130 

53 

244 

400 

682 

940 

1,860 

480 

380 

200 

1,210 

110 

3 

112 

52 

223 

400 

664 

800 

4,770 

374 

390 

140 

654 

88 

4 

122 

51 

172 

500 

654 

700 

4,680 

350 

220 

150 

584 

79 

5 

94 

55 

145 

550 

839 

650 

1,630 

320 

160 

140 

947 

60 

6 

87 

63 

129 

500 

1,030 

600 

1,010 

300 

140 

500 

1,450 

139 

7 

83 

72 

151 

450 

1,010 

650 

774 

330 

130 

1,200 

1,660 

100 

8 

77 

65 

223 

1,100 

886 

600 

708 

400 

120 

1,700 

1,360 

110 

9 

73 

62 

236 

2,600 

800 

560 

665 

450 

140 

700 

563 

140 

10 

71 

59 

194 

3,550 

749 

560 

741 

380 

300 

500 

462 

95 

11 

68 

63 

161 

3,210 

712 

605 

913 

330 

530 

800 

1,160 

85 

12 

67 

81 

158 

2,530 

677 

647 

814 

350 

800 

600 

1,310 

106 

13 

66 

91 

148 

2,320 

658 

719 

636 

300 

680 

320 

878 

247 

14 

66 

81 

138 

1,560 

636 

1,950 

4,460 

270 

300 

320 

429 

120 

15 

63 

79 

510 

1,130 

606 

3,630 

8,700 

300 

220 

270 

349 

82 

16 

114 

75 

950 

948 

754 

3,650 

4,380 

430 

180 

220 

280 

68 

17 

136 

72 

700 

876 

3,400 

4,280 

1,610 

720 

160 

200 

246 

100 

18 

1  1  1 

89 

430 

826 

7,000 

5,120 

1,080 

600 

140 

190 

220 

250 

19 

90 

114 

700 

782 

6,000 

6,760 

855 

420 

130 

190 

194 

600 

20 

80 

134 

1,100 

751 

4,000 

4,600 

744 

300 

160 

198 

174 

300 

21 

74 

156 

1.000 

745 

2,960 

1,950 

601 

250 

240 

196 

168 

127 

22 

69 

143 

700 

724 

1,620 

1,260 

550 

230 

300 

196 

147 

160 

23 

66 

112 

600 

691 

1,120 

1,340 

462 

210 

220 

402 

137 

510 

24 

66 

97 

1,000 

699 

1,610 

2,280 

437 

280 

150 

478 

149 

1,180 

25 

66 

90 

1,500 

1,000 

2,260 

3,020 

423 

190 

120 

560 

172 

1,060 

26 

63 

82 

940 

1,300 

2.090 

2,760 

391 

240 

100 

825 

140 

792 

27 

63 

80 

640 

1,280 

1,200 

1,250 

371 

200 

100 

507 

165 

478 

28 

62 

78 

540 

1,020 

910 

888 

349 

170 

110 

277 

135 

270 

29 

58 

74 

480 

873 

799 

338 

160 

130 

233 

99 

242 

30 

57 

156 

440 

804 

825 

384 

190 

200 

402 

99 

233 

31 

c:  c: 

430 

756 

875 

250 

954 

108 

TOTAL 

2,571 

2,533  15.226 

35,295 

46,242 

56,268 

46,466  10 

,206 

7,400 

13,838 

17,149 

8,066 

MEAN 

82.9 

84.4 

491 

1,139 

1,652 

1,815 

1,549 

329 

247 

446 

553 

269 

MAX 

162 

156 

1,500 

3,550 

7,000 

6,760 

8,700 

720 

800 

1,700 

1,660 

1,180 

MIN 

55 

51 

129 

400 

606 

560 

338 

160 

100 

140 

99 

60 

CFSM 

.25 

.26 

1  .49 

3.45 

5.01 

5.50 

4.69 

1.00 

.75 

1.35 

1.68 

.82 

IN. 

.29 

.29 

1.72 

3.98 

5.21 

6.34 

5.24 

1.15 

.83 

1.56 

1.93 

.91 

WTR  YR 

1975  TOTAL  261,260 

MEAN  716 

MAX  8,700 

MIN  51 

CFSM  2.17 

IN 

29.45 

(PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5 

,000  CFS) 

NOTE.-- 

No  gage-height  record  May  3 

to  July  19. 

DATE 

TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT.  DISCHARGE 

3-19 

2000  15.80 

7,910 

4-15 

1700 

18.65 

10,600 

4-03 

0900  14.85 

7,020 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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02419500  (NWS  01-5439-06)  Tallapoosa  River  at  Milstead,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°27',  long  85°54',  in  NW-jj-  sec.  19,  T.  17  N.,  R.  21  E.,  Macon  County,  on  downstream  side  of  bridge  on  State  High¬ 
way  229,  at  Milstead,  4.0  mi  (6.4  km)  downstream  from  Uphapee  Creek. 

DRAINAGE  AREA. — 3)750  mi2,  approximately  (9,710  km2,  approximately),  revised. 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1897  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  May  1902  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service. 

See  WSP  1304  for  discharge  records  for  the  five  years  1897-1902. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  153*84  ft  (46.890  m)  above  mean  sea  level.  Aug.  7>  1897,  to  Feb.  28,  1919,  and 

Feb.  15,  1962,  to  September  1972,  located  100  ft  (30  m)  upstream  on  Birmingham  and  Southeastern  Railroad  bridge  at  same  datum. 
Feb.  28,  1919)  to  Feb.  15,  1962,  at  present  site  and  datum. 

EXTREMES. — Period  of  record:  Maximum,  54.0  ft  (16.46  m)  Dec.  10,  1919;  minimum,  -1.1  ft  (-0.34  m)  Nov.  17,  1935. 


COOPERATION. --Records  furnished  by  National  Weather  Service. 

REVISIONS. — Subtract  1.2  ft  (0.36  m)  from  all  readings  from  Apr.  1  to  Dec.  23,  1923*  In  volume  VII,  p.  400,  of  Daily  River 
Stages,  change  all  readings  at  0.1  ft  and  0.2  ft  to  1.0  ft  and  2.0  ft,  respectively. 


GAGE 

HEIGHT. 

IN  EEET . 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.60 

2.20 

3.10 

11.70 

12.00 

13.00 

12.70 

10.20 

5.90 

2 

1.30 

2.40 

6.20 

11.90 

11.90 

13.00 

12.50 

11.30 

10.30 

8.30 

11.80 

3 

1.60 

-.10 

8.30 

11.60 

12.10 

13.00 

31.70 

9.80 

8.10 

5.40 

9.90 

4 

1.40 

-.10 

9.20 

12.30 

12.10 

12.80 

37.50 

2.90 

3.30 

4.00 

4.70 

5 

1.80 

3.70 

8.60 

12.00 

12.90 

12.70 

25.80 

.60 

2.50 

2.40 

10.80 

6 

2.90 

7.40 

11.90 

13.30 

12.60 

17.70 

1.10 

5.60 

.70 

7.30 

4.40 

7 

.10 

2.60 

6.80 

10.50 

12.90 

12.60 

15.20 

1.00 

3.40 

.70 

1 1  .50 

1.90 

8 

1.10 

2.60 

4.70 

11.50 

12.50 

12.90 

14.60 

12.00 

2.50 

20.50 

11.40 

9 

2.20 

2.50 

9.70 

15.90 

12.10 

12.80 

13.00 

12.60 

.60 

23.40 

11.00 

5.90 

10 

2.30 

1.80 

6.30 

18.50 

12.10 

12.70 

12.60 

11.60 

4.30 

17.60 

11.00 

6.00 

11 

2.80 

1.10 

7.10 

12.10 

12.80 

15.50 

5.20 

3.40 

12.70 

12.50 

3.40 

12 

1.60 

1.00 

7.80 

16.10 

11.90 

12.70 

15.00 

2.20 

8.10 

15.80 

13 

1  .50 

4.00 

5.80 

15.70 

12.00 

12.70 

14.30 

5.90 

15.60 

7.70 

16.70 

3.30 

14 

1.80 

4.60 

7.00 

14.10 

11.90 

18.40 

12.70 

5.80 

14.80 

10.00 

14.50 

2.70 

15 

2.10 

5.30 

.80 

13.60 

11.80 

21.10 

31.70 

7.60 

12.40 

12.30 

.20 

16 

7.40 

2.00 

12.90 

11.90 

20.90 

33.10 

9.70 

16.20 

10.30 

5.20 

17 

1.10 

9.50 

12.40 

21.20 

26.70 

23.20 

12.30 

6.50 

3.80 

9.70 

18 

.60 

.20 

8.40 

12.10 

24.30 

27.20 

18.70 

14.60 

3.50 

3.60 

19 

1.20 

3.80 

5.50 

12.10 

26.90 

31.80 

15.50 

12.60 

3.40 

8.90 

5.60 

20 

1.30 

1.80 

6.70 

12.50 

21.00 

35.60 

14.10 

9.80 

2.20 

4.70 

5.40 

21 

1.30 

4.10 

8.00 

12.20 

17.30 

26.70 

12.10 

10.70 

9.10 

3.20 

3.20 

22 

1.90 

3.80 

5.20 

12.10 

15.30 

19.90 

9.70 

6.30 

6.80 

10.30 

8.70 

23 

1.50 

3.00 

2.50 

12.20 

14.20 

18.00 

9.60 

6.00 

3.10 

4.50 

24 

.50 

3.10 

9.70 

12.10 

14.70 

20.70 

10.20 

3.60 

6.20 

11.10 

25 

2.90 

.30 

16.00 

13.40 

14.70 

24.40 

9.90 

2.50 

4.70 

10.80 

14.50 

26 

1.80 

8.60 

13.80 

13.90 

15.10 

20.00 

9.60 

.90 

3.00 

12.10 

13.30 

27 

1.30 

3.60 

12.20 

13.30 

14.00 

17.80 

9.20 

7.10 

7.80 

4.20 

12.60 

28 

.90 

3.60 

9.10 

12.80 

13.30 

17.00 

9.00 

5.70 

5.90 

9.90 

1  1  .40 

29 

3.00 

.30 

11.70 

12.30 

16.80 

9.60 

2.10 

.90 

10.30 

10.20 

30 

31 

.60 

2.40 

3.30 

11.80 

11.00 

11.30 

12.10 

- - 

14.40 

10.20 

5.00 

9.40 

.90 

9.90 

10.70 

10.20 

MAX 

16.0 

18.5 

26.9 

37.5 

i4.6 

MIN 

.8 

10.5 

11.8 

9.0 

.6 
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021*19500  (NWS  01-51*39-06)  Tallapoosa  River  at  Milstead,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

.20 

4.70 

3.00 

12.10 

14.20 

11.80 

1.20 

4.00 

1.90 

1.00 

3.90 

4.50 

2 

.60 

4.70 

.30 

13.80 

12.80 

10.40 

3.90 

5.80 

1.70 

1.80 

2.90 

1  .20 

3 

5.50 

4.90 

.40 

12.80 

12.50 

10.00 

11.10 

3.30 

2.30 

1.30 

1  .40 

4.20 

4 

6.70 

3.10 

5.20 

12.80 

12.20 

10.30 

13.10 

4.80 

4.40 

1.30 

1.90 

3.20 

5 

7.30 

3.40 

4.00 

12.70 

12.10 

10.20 

15.70 

.70 

1.90 

.10 

1.60 

3.70 

6 

4.00 

5.20 

9.00 

12.10 

11.70 

10.20 

14.60 

1.00 

3.30 

1.70 

1.10 

7 

3.10 

4.00 

6.40 

11.90 

12.60 

10.20 

12.60 

.10 

3.00 

.20 

1  .40 

8 

1.30 

9.50 

11.80 

14.00 

10.20 

7.60 

.20 

2.60 

1.90 

.40 

9 

2.50 

2.60 

4.10 

12.30 

13.50 

7.90 

11.90 

1.10 

1.90 

2.80 

1  .40 

10 

6.60 

3.50 

4.30 

12.10 

12.90 

6.80 

11.50 

2.50 

1.60 

.80 

1  1 

5.10 

4.50 

6.50 

11.90 

12.80 

9.90 

11.10 

3.30 

5.20 

.70 

1.40 

12 

5.70 

3.10 

7.90 

1  1.90 

12.00 

9.80 

10.60 

2.90 

5.00 

.40 

.40 

13 

4.60 

3.00 

5.60 

1  1.80 

11.80 

8.70 

10.80 

1.30 

4.10 

.30 

2.80 

14 

4.80 

2.70 

6.90 

11.70 

10.00 

9.80 

13.10 

5.80 

1.70 

2.40 

2.70 

15 

.40 

2.70 

3.40 

1  1.20 

10.50 

7.50 

9.00 

8.30 

.70 

2.90 

1.50 

16 

-.40 

6.50 

2.70 

11.50 

12.30 

1.40 

9.10 

6.80 

2.20 

2.20 

9.00 

17 

2.90 

5.70 

3.00 

11.70 

12.10 

.80 

7.90 

5.40 

2.00 

2.30 

9.30 

18 

1 .00 

2.50 

1.00 

1  1.50 

12.00 

.70 

6.60 

6.30 

2.10 

2.40 

3.80 

19 

.40 

.70 

3.90 

11.50 

11.90 

1.80 

6.20 

3.50 

1.70 

2.90 

4.80 

4.30 

20 

-.30 

3.90 

7.30 

11.30 

12.20 

2.60 

7.30 

6.40 

1.30 

2.00 

8.70 

4.10 

21 

.30 

7.00 

8.40 

13.30 

12.30 

2.30 

3.70 

8.30 

3.00 

1.10 

3.60 

5.30 

22 

-2.90 

6.10 

9.60 

12.70 

13.10 

3.90 

3.70 

6.40 

2.10 

.30 

3.10 

4.20 

23 

.80 

6.20 

6.00 

12.10 

13.60 

2.00 

6.40 

5.90 

2.50 

2.50 

6.00 

1.90 

24 

.70 

7.00 

.60 

13.20 

13.50 

1.30 

6.30 

2.50 

.00 

2.30 

3.20 

1.90 

25 

.40 

.50 

.30 

12.30 

12.90 

1  .00 

5.10 

1  .80 

-.40 

1.80 

3.30 

1.20 

26 

4.00 

.00 

2.60 

13.30 

12.00 

5.40 

5.80 

.50 

.90 

1  .40 

3.20 

.00 

27 

5.30 

3.40 

5.80 

13.00 

11.90 

2.70 

3.80 

4.10 

1.20 

2.00 

7.30 

3.40 

28 

3.20 

3.60 

9.80 

12.70 

1  1.80 

1.60 

1.90 

.50 

1.60 

1.80 

5.20 

3.40 

29 

.00 

7.50 

4.70 

12.90 

— 

4.  10 

6.00 

1  .50 

2.20 

.10 

3.10 

1.90 

30 

31 

5.30 

4.40 

3.00 

7.60 

2.60 

15.60 

14.70 

— 

3.60 

2.00 

4.50 

3.90 

7.20 

2.30 

3.20 

2.10 

3.90 

2.10 

.60 

AAX. 

7.3 

7.0 

9-8 

15.6 

ll*.2 

11.8 

15-7 

8.3 

5.2 

3.2 

9-3 

vim 

-2.9 

0 

.3 

11.2 

10.0 

.7 

1.2 

.1 

-.4 

.1 

.4 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

32.00 

16.00 

3.30 

2.60 

.40 

2 

37.70 

15.00 

3.10 

2.80 

.40 

3 

25.60 

11.00 

2.40 

2.50 

.00 

4 

20.40 

8.50 

8.50 

2.80 

5 

15.80 

4.50 

1 .80 

1  .70 

.50 

6 

12.80 

5.00 

8.30 

1.90 

.50 

3.80 

7 

13.00 

4.90 

12.90 

3.30 

6.60 

8 

28.60 

3.20 

3.70 

9 

27.80 

17.30 

4.10 

4.80 

10 

22.20 

23.50 

14.60 

2.20 

2.10 

1  1 

18.80 

16.70 

11.00 

.80 

.80 

12 

16.70 

12.90 

7.30 

2.80 

4.90 

13 

14.20 

10.10 

3.60 

4.00 

14 

1  1.50 

3.80 

2.90 

15 

11.90 

2.50 

2.30 

16 

1  1.40 

2.60 

4.60 

17 

1  1.60 

2.10 

.80 

16 

10.40 

6.10 

2.50 

2.80 

19 

10.90 

7.00 

2.10 

1.10 

20 

10.70 

5.10 

4.20 

.10 

21 

5.40 

6.40 

8.40 

.20 

2.40 

22 

2.70 

16.10 

6.90 

3.30 

.20 

4.30 

23 

1.70 

16.60 

8.30 

3.00 

.70 

5.30 

24 

6.30 

14.00 

3.10 

8.70 

2.30 

1.00 

25 

10.80 

12.60 

1.10 

5.40 

3.00 

4.00 

26 

20.20 

1  1.50 

4.00 

5.70 

2.80 

5.40 

27 

26.60 

12.00 

7.40 

1.10 

5.50 

26 

26.30 

12.20 

3.10 

4.00 

5.50 

29 

29.50 

5.20 

8.80 

.20 

30 

29.10 

3.40 

5.50 

4.80 

2.00 

31 

■'AX 

8.8 
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02419890  Tallapoosa  River  near  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. —Lat  32°26’23",  long  86°11'44",  in  SE^  sec.  19,  T.  17  N. ,  R.  19  E.,  Montgomery  County,  on  left  -bank  at  the  Clarence  T. 
Perry  (City  of  Montgomery)  water  purification  plant,  4  mi  (6.4  km)  northeast  of  Montgomery,  2.5  mi  (4.0  km)  above  U.S.  High¬ 
way  231  bridge,  and  approximately  7  mi  (approximately  11  km)  above  mouth. 

DRAINAGE  AREA.— 4,600  mi2,  approximately  (11,900  km2,  approximately). 

PERIOD  QF  RECORD. --October  1972  to  current  year  (gage  heights  only).  August  1966  to  December  1970  in  files  of  the  Geological 
Survey.  May  1972  to  Sept.  30,  1972,  in  files  of  the  National  Weather  Service. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  129.13  ft  (39-3^9  m)  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1973-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

year 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

1973 

Apr. 

2,  1973 

31.4 

9-57 

Nov.  7,  1972 

1.1 

0.34 

1974 

Apr. 

6,  1974 

18.8 

5.73 

Oct.  22,  1973 

1.0 

0.30 

1975 

Mar. 

21,  1975 

29.5 

8.99 

Oct.  13,  1974 

0.6 

0.18 

Period  of  record: 

Maximum,  31*4  ft  (9>57  m)  Apr. 

.2,  1973;  minimum, 

0.6  ft  (  0.18  m) 

Oct.  13,  1974. 

Flood  of  Feb.  26,  1961,  reached  a  stage  of  4-1.9  ft  (12.77  m)  from  floodmarks. 

REMARKS. — Flow  is  regulated  by  Lake  Martin  (see  sta.  02417500)  and  hydroelectric  plants  above  station. 
COOPERATION. --Records  furnished  by  National  Weather  Service. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.20 

2.80 

5.20 

11.00 

13.50 

13.60 

14.00 

11.60 

9.00 

7.50 

11.50 

5.40 

2 

4.10 

6.00 

5.20 

11.70 

11.60 

13.00 

13.50 

11.50 

7.00 

8.80 

11.90 

6.60 

3 

3.40 

3.00 

9.40 

11.30 

11.60 

12.50 

19.80 

10.90 

6.50 

7.70 

11.80 

7.90 

4 

3*90 

1.70 

9.50 

11.40 

11.60 

12.50 

27.50 

7.50 

8.00 

8.00 

9.10 

7.20 

5 

3.00 

5.50 

9.70 

11.20 

14.30 

12.40 

28.80 

5.50 

7.00 

5.70 

8.80 

8.70 

6 

3.70 

5.90 

9.40 

11.40 

17.30 

12.20 

22.90 

9.30 

7.40 

5.30 

10.80 

8.70 

7 

3.20 

4.60 

8.20 

11.20 

17.50 

12.00 

16.80 

10.40 

7.90 

2.00 

11.20 

8.70 

8 

4.80 

5.10 

9.20 

11.50 

14.90 

10.10 

15.10 

10.80 

7.50 

3.20 

12.50 

3.50 

9 

2.90 

6.70 

7.70 

17.30 

14.50 

12.40 

12.90 

11.30 

3.40 

17.80 

12.60 

5.50 

lo 

3.20 

4.90 

9.50 

17.20 

12.40 

12.40 

12.10 

10.60 

4.10 

17.20 

1 1.80 

7.00 

11 

4.70 

1.80 

9.50 

17.50 

14.40 

11.60 

12.90 

8.40 

6.40 

13.70 

12.80 

7.30 

12 

7.40 

4.90 

8.50 

20.20 

11.50 

12.40 

14.40 

5.30 

6.60 

11.20 

13.90 

8.00 

13 

.60 

7.40 

9.80 

18.90 

11.50 

12.20 

14.50 

5.60 

12.70 

9.90 

15.10 

8.60 

14 

6.30 

7.00 

9.60 

16.90 

11.60 

13.80 

12.50 

10.60 

14.90 

10.00 

15.00 

7.60 

15 

1.60 

7.50 

4.30 

14.90 

10.00 

18.90 

19.10 

9.60 

11.80 

9.30 

12.30 

2.70 

16 

6.80 

8.90 

4.00 

13.20 

10.40 

19.20 

26.40 

9.60 

10.60 

8.30 

10.20 

8.80 

17 

7.50 

6.30 

7.60 

12.00 

16.10 

21.80 

27.10 

10.90 

7.10 

7.80 

9.20 

18 

2.10 

3.10 

10.60 

11.40 

24.30 

24.70 

22.60 

14.70 

8.30 

6.90 

9.50 

7.90 

19 

1.90 

6.20 

10.20 

10.50 

26.50 

25.30 

18.20 

14.30 

7.00 

9.50 

9.50 

7.60 

20 

2.30 

5.30 

9.30 

11.60 

27.20 

28.40 

14.40 

13.10 

7.20 

9.20 

9.00 

8.30 

21 

2.50 

4.90 

10.50 

12.20 

22.50 

29.50 

12.90 

11.90 

11.20 

7.00 

9.30 

7.30 

22 

6.20 

8.20 

10.20 

11.30 

18.30 

26.50 

11.20 

10.30 

10.80 

9.00 

9.40 

6.70 

23 

2.80 

7.60 

7.70 

10.50 

16.70 

20.90 

10.00 

9.30 

7.40 

9.50 

9.40 

7.60 

24 

3.30 

7.40 

7.40 

10.50 

15.10 

17.30 

11.30 

9.30 

9.00 

10.70 

7.00 

16.30 

25 

2.50 

2.80 

16.40 

12.20 

15.90 

17.20 

10.70 

7.50 

8.40 

10.50 

6.30 

18.50 

26 

6.20 

6.50 

16.20 

15.70 

15.30 

20.90 

10.40 

3.60 

8.40 

10.30 

7.50 

18.30 

27 

5.90 

7.10 

14.40 

16.10 

15.50 

21.90 

10.30 

9.20 

8.80 

9.60 

8.40 

15.00 

28 

1.20 

7.40 

13.00 

14.80 

14.20 

19.60 

9.50 

9.30 

8.60 

9.20 

8.70 

13.90 

29 

1.10 

5.10 

11.60 

13.90 

17.20 

10.20 

6.20 

5.30 

10.00 

7.10 

10.10 

30 

3.80 

7.60 

11.00 

12.20 

16.20 

9.10 

8.60 

3.50 

10.20 

8.50 

9.50 

31 

11.20 

10.40 

7.00 

J  •  tL  0 

MAX 

7.5 

8.9 

16.4 

20.2 

27.2 

29.5 

28.8 

14.7 

14.9 

17.8 

15.1 

18.5 

MIN 

.6 

1.7 

4.0 

10.5 

10.0 

10.1 

9.1 

3-6 

3.4 

2.0 

6.3 

2.7 

CAL  YR  1974  MAX  18.8  MIN  0.6 
WTR  YR  1975  MAX  29.5  MIN  0.6 
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02419890  Tallapoosa  River  near  Montgomery,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.20 

8.00 

6.50 

15.80 

11.60 

5.50 

6.50 

6.70 

2.20 

3.00 

7.20 

2 

3.50 

6.30 

3.80 

18.10 

14.30 

10.50 

8.20 

6.90 

3.00 

1.30 

4.00 

4.70 

3 

4.60 

6.60 

2.00 

17.20 

13.40 

10.40 

11.90 

7.20 

7.00 

1.20 

4.70 

5.40 

4 

3.90 

7.10 

8.30 

15.20 

11.80 

10.20 

14.50 

7.10 

3.00 

2.20 

5.20 

8.00 

5 

7.30 

8.80 

9.50 

14.20 

11.90 

10.30 

18.50 

4.10 

5.20 

2.00 

2.00 

7.20 

6 

7.40 

6.50 

9.00 

14.60 

11.30 

10.00 

18.80 

2.50 

3.20 

1.70 

3.10 

8.00 

7 

5.00 

7.20 

9.30 

12.30 

11.80 

10.00 

16.00 

2.10 

6.20 

2.70 

2.60 

7.90 

8 

4.90 

8.90 

7.30 

12.10 

13.90 

9.90 

14.10 

2.10 

7.60 

1.80 

2.20 

7.70 

9 

7.10 

8.20 

8.20 

12.30 

15.30 

9.50 

12.30 

3.40 

7.30 

2.60 

2.60 

8.40 

10 

5.90 

7.50 

6.90 

12.50 

13.30 

9.20 

12.00 

4.60 

8.50 

3.60 

7.00 

8.90 

1  1 

5.80 

7.20 

6.10 

12.40 

13.70 

7.00 

11.10 

5.40 

9.10 

3.80 

5.90 

10.20 

12 

6.00 

7.30 

8.60 

12.80 

12.80 

9.50 

10.80 

6.20 

8.50 

6.90 

2.90 

10.40 

13 

5.40 

7.20 

9.20 

12.80 

11.90 

9.10 

11.80 

4.50 

9.10 

5.80 

5.90 

9.40 

14 

6.70 

8.50 

8.60 

1  1.90 

11.30 

9.40 

7.30 

3.90 

6.20 

3.60 

7.00 

9.80 

15 

4.10 

8.80 

7.00 

11.80 

9.50 

9.20 

12.20 

4.60 

3.90 

3.30 

6.90 

9.80 

16 

3.60 

8.80 

5.60 

10.50 

11.60 

8.40 

12.40 

6.20 

3.30 

5.20 

8.90 

8.50 

17 

5.20 

8.60 

5.00 

10.10 

12.60 

7.40 

11.30 

4.50 

3.40 

4.20 

9.30 

8.40 

18 

2.40 

8.40 

5.80 

10.90 

11.30 

7.20 

11.70 

6.90 

4.10 

5.20 

9.20 

8.20 

19 

2.90 

2.00 

9.40 

10.00 

12.10 

6.80 

8.50 

6.50 

3.40 

5.20 

8.00 

8.50 

20 

2.20 

7.80 

9.80 

9.20 

12.30 

6.20 

7.10 

4.50 

5.30 

5.90 

8.60 

8.70 

21 

1 .20 

>.70 

8.50 

11.90 

11.50 

7.10 

6.60 

7.20 

6.40 

6.80 

8.40 

6.40 

22 

1.00 

7.60 

8.50 

13.10 

12.20 

5.50 

4.  1  0 

8.20 

6.30 

7.10 

8.20 

6.8  0 

23 

5.50 

4.30 

7.90 

13.20 

12.30 

7.70 

6.50 

5.50 

7.50 

7.90 

8.40 

6.40 

24 

3.80 

2.80 

5.10 

13.80 

14.80 

6.80 

7.00 

4.80 

3.00 

8.00 

6.80 

2.80 

25 

3.20 

4.30 

4.80 

12.50 

14.50 

4.70 

6.90 

5.90 

1.70 

6.80 

6.80 

2.40 

26 

3.70 

4.00 

3.90 

12.50 

15.10 

7.70 

5.70 

5.20 

1.50 

6.90 

5.90 

2.50 

27 

5.70 

5.80 

6.30 

13.70 

11.90 

6.50 

6.50 

5.50 

2.00 

5.60 

6.40 

7.50 

28 

6.40 

7.70 

11.40 

13.50 

11.80 

4.10 

6.30 

3.50 

4.80 

4.70 

7.90 

6.80 

29 

3.00 

7.20 

1  1.40 

13.50 

5.10 

6.30 

3.50 

2.50 

3.00 

6.70 

8.10 

30 

5.50 

8.90 

10.30 

16.20 

— 

5.60 

6.90 

5.20 

2.40 

7.00 

7.20 

7.60 

31 

MAX 

7.4 

8.9 

11.4 

18.1 

15.8 

11.6 

18.8 

8.2 

9-1 

8.0 

9-3 

10.4 

MIN 

1.0 

2.0 

2.0 

9.2 

9-5 

4.1 

4.1 

2.1 

1.5 

1.2 

2.0 

2.4 

CAL  YR  1973  MAX 

31.4 

MIN  1.0 

WOE  YR  1974-  MAX 

18.8 

MIN  1.0 

GAGF 

HEIGHT . 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT  . 

NOV 

DEC 

JAM 

FFR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.70 

3.70 

6.80 

15.00 

11.50 

10.30 

22.80 

19.30 

17.30 

4.60 

5.90 

4.00 

2 

1 .50 

6.10 

6.30 

15.60 

16.70 

9.40 

31.40 

14.80 

15.10 

4.00 

7.40 

4.20 

3 

6.30 

5.30 

2.20 

15.00 

17.60 

8.60 

30.50 

12.30 

12.30 

6.50 

5.30 

2.20 

4 

6.00 

5.00 

1.90 

14.30 

16.90 

6.40 

25.60 

10.60 

9.10 

3.00 

5.20 

1  .40 

5 

8.0  0 

1 .80 

7.00 

13.00 

16.10 

5.30 

-20.70 

9.00 

8.50 

4.20 

4.00 

5.90 

6 

8.60 

1.80 

6.40 

12.10 

14.50 

6.20 

15.90 

0.00 

9.30 

8.80 

7.50 

7.40 

7 

8.20 

1.10 

6.90 

12.90 

12.60 

8.30 

12.60 

4.10 

10.60 

9.30 

5.20 

6.90 

8 

4.20 

2.10 

9.30 

14.50 

12.40 

8.40 

18.50 

8.30 

12.20 

7.10 

6.40 

8.50 

9 

2.40 

1 .20 

9.50 

16.20 

12.40 

8.60 

24.80 

14.00 

14.10 

9.40 

5.80 

B.60 

1 0 

5.30 

1.20 

5.90 

16.00 

13.00 

9.00 

25.80 

2Z.  9  0 

15.20 

7.20 

6.40 

7.60 

1 1 

6.30 

3.40 

4.10 

16.90 

14.00 

5.  10 

21.90 

25.10 

11.80 

8190 

5.00 

H.0  0 

12 

6.20 

3.50 

6.40 

15.90 

13.90 

1.40 

20.10 

16.40 

9.50 

7.70 

7.90 

8.80 

13 

6.60 

3.00 

4.40 

13.50 

1,3.50 

15.70 

13.80 

9.70 

8.30 

3.00 

e.^o 

14 

7. HO 

2.30 

6.10 

11.90 

13.00 

17.30 

12.00 

0.90 

9.70 

8.80 

7.90 

6.00 

15 

7.60 

4.20 

S.80 

11.70 

13.70 

17.60 

11.60 

e.40 

11.20 

7.80 

7.40 

7.50 

16 

4.70 

5.30 

12.40 

1  1.60 

13.90 

14.30 

11.50 

e.50 

10.00 

4.40 

7.50 

a. en 

17 

7.80 

5.50 

12.60 

11.20 

14.00 

15.80 

11.30 

7.90 

9.60 

«.70 

6.60 

8.1  0 

18 

6.6  0 

4.90 

12.20 

11.00 

13.70 

16.10 

11.30 

7.90 

5.90 

8.0  0 

8.10 

7.80 

19 

5*60 

3.50 

12.70 

11.00 

9.80 

16.30 

10.80 

8.50 

7.40 

9.40 

7.70 

8.30 

20 

5.60 

1 .90 

12.20 

12.00 

11.40 

15.30 

11.00 

o.OO 

9.70 

9.0  0 

7.50 

4.20 

21 

4.90 

10.80 

11.10 

11.70 

15.30 

10.70 

10.00 

9.50 

8.60 

7.60 

4.60 

22 

6.10 

17.60 

12.30 

11.30 

14.10 

6.60 

12.20 

9.90 

8.60 

6.90 

4.90 

23 

5.40 

20.70 

15.70 

10.80 

14.60 

4.70 

14.70 

10.00 

6.  SO 

5.40 

4.50 

24 

5.60 

6.00 

20.90 

14.10 

11.30 

13.30 

9.90 

14.30 

6.90 

8.00 

5.20 

4.9n 

25 

3.90 

3.80 

17.00 

14.60 

11.00 

13.20 

11.00 

12.00 

6.90 

9.20 

3.20 

*4.90 

2.6 

3.60 

4.40 

13.50 

12.20 

10.90 

15.70 

18.80 

1  P.60 

6.90 

9.20 

4.00 

4.40 

27 

3.10 

5.80 

12.30 

13.00 

10.60 

15.30 

23.60 

11.60 

8.0  0 

9.20 

4.40 

4.60 

28 

7.80 

4.60 

10.90 

10.00 

13.10 

25.90 

11.20 

H.F0 

7.8  0 

4.90 

4.40 

29 

5.70 

6.70 

11.60 

13.30 

— 

12.90 

25.70 

14.70 

6.00 

7.70 

4.90 

6.30 

30 

1  .80 

6.20 

11.00 

12.40 

— 

12.50 

22.70 

21.00 

6  •  H  0 

4.90 

«.60 

5.80 

31 

MAX 

8.6 

6.7 

20.9 

18.2 

17.6 

18.1 

31.4 

25.1 

17.3 

9.4 

8.6 

8.8 

MIN 

1.5 

1.1 

1-9 

11.0 

9.8 

1.4 

4.7 

4.1 

5.9 

3.0 

3.0 

1.4 

WTR  YR  1973  MAX 

31-4 

MIN  1.1 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02419988  (NWS  01-5550-06)  Alabama  River  at  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°23'31">  long  86°19'04",  in  SWij-  sec.l,  T.  l6  N.,  R.  18  E.,  Montgomery  County,  on  left  bank  of  river  in  an 

abandoned  jumping  station  of  the  Riverview  Manufacturing  Co.  at  715  Shady  St.,  in  Montgomery,  9-3  mi  (15.0  km)  upstream  from 
U.S.  Highway  31  bridge. 

p  p 

DRAINAGE  AREA. — 15,000  mi  ,  approximately  (39)000  km  ,  approximately). 

PERIOD  OF  RECCED. — December  1890  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  19OO  to  December  1971  in  reports  of  National  Weather  Service. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  103-30  ft  (31-486  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  1,  1970,  located  0.4  mi 
(0.6  km)  downstream  on  left  bank  at  foot  of  Commerce  Street  at  same  datum. 

EXTREMES . --Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

year 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage  Height 
(feet)  (metres) 

1972 

Jan.  12,  1972 

42.4 

12.92 

Oct.  18,  1971 

-0.9 

-0.27 

1973 

Apr.  3,  1973 

39-6 

12.07 

July  1,  1973 

20.2 

6.16 

1974 

Jan.  2,  1974 

33-7 

10.27 

Nov.  16,  1973  and 

May  7,  8,  9,1974 

20.9 

6.37 

1975 

Mar.  20,  1975 

38.4 

11.70 

Aug.  25,  1975 

19.9 

6.07 

Period  of  record: 

Maximum,  58. 1 

ft  (17.71  m) 

Feb.  26,  1961, 

from  floodmarks;  minimum,  - 

■4.0  ft  (-1.22 

m)  Sept.  22 

REMARKS .- -Flow  affected  by  operation  of  reservoirs  on  Etowah,  Coosa,  and  Tallapoosa  Rivers.  (See  p.  173-175.)  Stage  regulated 
by  Jones  Bluff  lock  and  dam  since  January  1972. 

COOPERATION. --Records  furnished  by  National  Weather  Service. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

22.20 

22.20 

25.80 

25.80 

25.10 

29.30 

23.80 

23.50 

22.80 

23.60 

21.10 

2 

22.30 

22.50 

22.50 

26.50 

25.60 

24.70 

28.70 

23.00 

22.40 

22.70 

23.10 

21.10 

3 

22.00 

22.70 

22.50 

25.70 

24.90 

24.00 

32.20 

22.60 

23.50 

22.70 

23.50 

21.70 

4 

22.40 

22.30 

22.30 

25.60 

25.10 

23.30 

35.80 

22.30 

23.10 

22.20 

22.60 

22.40 

5 

22.60 

22.40 

22.30 

25.70 

29.60 

22.60 

35.20 

22.30 

23.00 

21.70 

23.30 

22.60 

6 

22.80 

22.30 

22.70 

22.80 

32.00 

22.40 

33.50 

23.10 

22.90 

21.70 

23.60 

22.40 

7 

22.50 

22.50 

22.40 

23.30 

32.20 

23.00 

30.00 

22.90 

22.30 

26.80 

24.50 

21.20 

8 

22.80 

22.60 

22.00 

24.00 

30.40 

23.00 

27.50 

24.10 

22.30 

25.30 

23.80 

22.10 

9 

22.30 

22.80 

22.30 

27.30 

28.40 

23.00 

26.30 

2^.70 

21.70 

25.00 

23.80 

22.80 

10 

22.40 

22.40 

22.20 

27.90 

27.70 

23.00 

25.90 

23.70 

22.90 

24.50 

23.40 

22.90 

1 1 

22.30 

22.30 

22.10 

27.20 

23.00 

26.50 

23.50 

22.60 

23.30 

24.40 

22.30 

12 

22.50 

22.40 

22.10 

25.60 

23.00 

26.10 

22.10 

23.40 

26.80 

22.10 

13 

22.30 

23.10 

22.20 

25.80 

23.00 

23.90 

22.60 

24.20 

26.20 

22.30 

14 

21.70 

22.60 

22.30 

29.80 

26.00 

29.10 

24.10 

23.00 

25.10 

22.80 

24.90 

21.50 

15 

22.40 

22.50 

21.40 

28.50 

23.00 

32.20 

32.40 

22.60 

24.00 

22.00 

23.70 

20.70 

16 

22.90 

22.80 

21.80 

27.80 

24.30 

33.00 

33.40 

23.50 

23.10 

21.90 

23.20 

21.50 

17 

22.40 

22.90 

22.20 

25.80 

27.50 

34.00 

33.10 

25.00 

22.80 

21.80 

22.50 

22.10 

18 

22.30 

22.50 

22.70 

24.60 

33.70 

34.40 

31.10 

25.60 

23.10 

22.00 

23.40 

22.20 

19 

22.60 

22.70 

22.00 

23.30 

35.70 

37.00 

27.90 

25.00 

23.00 

22.30 

22.90 

22.10 

20 

22.40 

22.70 

21.80 

23.00 

36.00 

38.40 

24.40 

24.10 

22.20 

22.30 

22.60 

22.30 

21 

22.50 

22.60 

22.10 

23.70 

33.60 

38.40 

23.10 

23.90 

22.80 

21  .20 

22.30 

22.20 

22 

22.50 

23.00 

22.30 

23.50 

30.30 

37.10 

23.10 

23.80 

23.30 

21  .80 

22.50 

21.80 

23 

22.50 

23.00 

21.70 

22.80 

28.30 

33.80 

23.40 

23.10 

22.00 

23.20 

22.20 

22.10 

24 

23.00 

22.50 

22.40 

23.10 

27.00 

30.30 

23.40 

23.20 

21.20 

22.80 

21.20 

30.90 

25 

22.20 

22.40 

28.40 

23.70 

27.80 

31.00 

22.30 

22.80 

22.50 

22.90 

19.90 

34.30 

26 

22.60 

22.80 

29.10 

29.10 

27.00 

31.20 

22.00 

21.70 

22.50 

23.70 

21.20 

33.90 

27 

22.50 

23.20 

28.50 

31.00 

26.20 

30.80 

22.90 

22.70 

22.40 

23.30 

22.20 

31.60 

28 

22.30 

22.80 

26.80 

30.40 

25.60 

29.90 

22.50 

21.70 

22.40 

23.00 

22.80 

28.90 

29 

22.60 

25.50 

29.20 

— 

28.30 

23.40 

21.90 

22.10 

23.10 

21.80 

26.60 

30 

22.20 

24.90 

26.70 

27.70 

23.20 

2P.00 

21.70 

22.60 

21.50 

25.00 

22.70 

21.40 

J  1 

cc.bU 

MAX 

23.00 

23.20 

29.10 

. 

36.00 

38.40 

35-80 

25.60 

25.10 

26.80 

26.80 

34.30 

MIN 

21.70 

22.20 

21.40 

22.80 

23.00 

22.40 

22.00 

21.70 

21.20 

21.20 

19.90 

20.70 

CAL  YR  1974  MAX 

33-7 

MIN  20.9 

WTR  YR 

1975  MAX 

38.4 

MIN  19.9 
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02L19988  (NWS  01-5550-06)  Alabama  River  at  Montgomery,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT. 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

21.90 

21.90 

24.20 

30.90 

28.10 

25.20 

22.20 

22.00 

21.40 

22.00 

22.60 

22.60 

2 

21.60 

21.70 

23.40 

33.70 

27.30 

24.90 

24.00 

21  .40 

21.50 

22.00 

22.50 

22.50 

3 

21.50 

21.80 

22.80 

32.00 

26.40 

23.30 

26.40 

21  .30 

21.50 

22.10 

22. 10 

22.80 

4 

22.30 

21.50 

22.80 

30.50 

26.10 

22.40 

26.10 

21.40 

21.50 

22.10 

22.30 

22.40 

6 

22.10 

21.60 

23.30 

29.20 

25.50 

22.50 

30.70 

20.90 

21.50 

22.10 

22.30 

22.70 

b 

21.60 

21  .80 

23.30 

27.90 

25.00 

23.10 

32.30 

21.00 

21.60 

22.10 

22.20 

21.90 

7 

21.60 

22.10 

23.60 

27.20 

25.90 

23.30 

31.10 

20.90 

21.60 

22.20 

22.80 

22.80 

8 

21.60 

23.50 

27.20 

27.20 

22.70 

29.20 

20.90 

21.60 

22.20 

22.40 

23.50 

9 

21.70 

23.00 

26.70 

28.50 

22.60 

29.10 

20.90 

21.60 

22.20 

23.00 

22.60 

10 

21.80 

21.70 

21.90 

28.10 

27.80 

22.40 

28.10 

21  .00 

21.70 

22.20 

23.30 

23.70 

1  1 

21.90 

22.00 

22.60 

27.60 

27.10 

22.10 

27.60 

21.20 

21.70 

22.10 

22.90 

24.10 

12 

21.80 

21.90 

22.80 

28.90 

26.80 

22.50 

27.70 

21.20 

21.70 

22.20 

22.30 

23.50 

13 

21.50 

22.00 

22.60 

29.10 

26.00 

22.70 

27.80 

21.20 

21.70 

22.20 

22.60 

23.70 

14 

21.50 

21.70 

22.30 

28.80 

25.30 

22.10 

29.30 

21 .30 

21.70 

22.30 

22.70 

23.80 

15 

21.70 

21.40 

22.00 

27.60 

24.90 

21.90 

28.70 

21.30 

21.80 

22.30 

22.80 

23.30 

16 

21.60 

20.90 

21.90 

26.60 

28.20 

21.70 

27.30 

21.00 

21.80 

22.30 

23.00 

22.30 

17 

21.20 

21.60 

22.20 

25.90 

28.90 

21.40 

25.90 

21.10 

21.80 

22.40 

23.20 

22.80 

18 

21  .?0 

22.00 

22.20 

25.40 

27.80 

21.60 

25.20 

21.50 

21.90 

22.30 

22.80 

22.60 

19 

21.90 

21.70 

22.20 

25.60 

27.30 

21.50 

23.70 

21.30 

21.90 

22.40 

22.40 

21  .90 

20 

21.70 

21.60 

22.20 

25.00 

27.70 

21.70 

23.20 

21.40 

21.90 

22.40 

22.60 

22.60 

21 

21.90 

22.30 

22.70 

26.50 

27.40 

21.40 

21.10 

21.60 

21.90 

22.40 

22.80 

22.50 

22 

21.30 

21.90 

22.90 

26.90 

27.40 

22.10 

21.50 

21.40 

21.90 

22.50 

22.40 

23.30 

23 

21.60 

21.40 

22.00 

26.20 

29.40 

22.10 

22.50 

21.20 

21.90 

22.50 

22.90 

22.10 

24 

21.80 

21.40 

21.20 

25.90 

28.40 

21.60 

21.80 

21.50 

21.90 

22.50 

22.50 

22.20 

25 

21.50 

21.60 

21.30 

26.00 

28.10 

21.50 

21.50 

21  .40 

21.90 

22.50 

22.40 

22.10 

26 

21.70 

21.40 

22.40 

26.00 

27.10 

21.70 

21.30 

21 .00 

21.90 

22.50 

22.40 

21.90 

27 

21.40 

21.70 

24.30 

26.60 

25.70 

21.60 

21.30 

21.90 

21.90 

22.50 

22.90 

23.50 

28 

21.70 

22.40 

26.40 

26.50 

25.80 

21.10 

21.00 

23.00 

22.00 

22.60 

22.90 

23.00 

29 

21.70 

24.30 

26.60 

27.10 

21.80 

21.10 

21.70 

22.00 

22.70 

22.30 

23.10 

30 

22.20 

24.00 

26.30 

28.30 

— 

23.00 

21.90 

21.40 

22.00 

22.60 

22.60 

22.60 

31 

MAX 

22.20 

24.30 

26.60 

33.70 

29.40 

25.20 

32.30 

23.00 

22.00 

22.70 

23.30 

24. 10 

MIN 

21.20 

20.90 

21.20 

25.00 

24.90 

21.10 

21.00 

20.90 

21.40 

22.00 

22.10 

21.90 

CAL  YR  1973  MAX 

39-6 

MIN  20.2 

WTR  YR  1974  MAX 

33-7 

MIN  20.9 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  EEET , 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

21.40 

21.30 

21.70 

26.80 

24.10 

22.70 

35.60 

32.80 

31.10 

20.20 

21.70 

22.10 

2 

21.20 

21.50 

21.70 

28.60 

26.00 

22.10 

38.60 

30.30 

28.70 

20.70 

20.90 

21.20 

3 

21.20 

21.50 

21.80 

27.70 

27.70 

22.20 

39.60 

27.70 

26.60 

21.30 

21.10 

21.00 

4 

21.60 

21.60 

21.30 

27.60 

27.10 

22.20 

38.50 

25.80 

24.20 

21 .20 

20.70 

21.10 

5 

21.50 

21.40 

21.70 

26.90 

25.60 

22.10 

33.50 

24.50 

23.90 

20.70 

20.70 

21.80 

6 

21.80 

21.40 

22.00 

26.70 

25.10 

22.40 

28.10 

22.60 

23.70 

21.60 

20.50 

22.00 

7 

21.90 

21.80 

22.30 

27.70 

24.70 

23.20 

27.10 

22.20 

24.30 

21.70 

21.00 

21.90 

•  a 

21.50 

21.30 

22.60 

30.10 

24.40 

24.10 

32.00 

23.60 

25.40 

21.80 

21.40 

21.70 

9 

21.30 

21.80 

22.30 

34.0  0 

24.60 

23.40 

29.80 

26.20 

21.20 

20.80 

21.70 

10 

21.70 

21.70 

22.20 

33.80 

25.20 

24.00 

31.70 

26.30 

21.20 

20.70 

21.60 

11 

21.70 

21.90 

21.80 

32.00 

25.90 

23.30 

32.70 

31.80 

24.90 

21.80 

21.70 

22.10 

12 

21.60 

21.70 

22.10 

30.70 

24.  70 

25.40 

30.70 

29.60 

24.10 

21.70 

21.40 

21.70 

13 

21.50 

21.50 

22.60 

28.80 

24.90 

28.30 

28.40 

28.20 

24.00 

21.60 

21.70 

22.00 

14 

21.60 

21.90 

22.20 

26.90 

24.80 

29.00 

27.10 

26.10 

24.70 

21.70 

22.30 

21.60 

15 

21.80 

21.60 

24.10 

25.60 

25.60 

28.80 

24.50 

24.60 

24.30 

21.60 

22.10 

21.50 

16 

21.50 

21.50 

28.50 

24.90 

26.10 

27.50 

23.80 

23.40 

23.80 

21.30 

21.60 

21.70 

17 

21.70 

21.80 

29.90 

23.80 

26.10 

31.40 

23.60 

22.20 

23.30 

21.40 

21.20 

21.50 

18 

21.50 

21.80 

28.20 

22.60 

25.40 

34.00 

23.70 

22.60 

21.90 

22.10 

21.50 

21.50 

19 

21.40 

21.40 

26.60 

22.50 

23.10 

32.80 

24.10 

22.20 

22.30 

21.80 

21.60 

21.50 

20 

21.80 

21.60 

25.70 

24.80 

23.40 

31.10 

23.80 

23.00 

21.90 

22.20 

21.40 

21.40 

21 

21.90 

21.70 

25.70 

25.10 

23.50 

30.90 

22.90 

25.90 

21.80 

21.70 

21.70 

21.60 

22 

21.50 

22.20 

29.30 

25.10 

23.20 

30.80 

21.40 

27.30 

22.50 

20.70 

21.30 

21.70 

23 

21.60 

21.90 

30.70 

29.00 

23.00 

29.80 

21.70 

26.70 

22.80 

21.60 

21.20 

21.60 

24 

21.50 

21.30 

30.60 

28.80 

22.70 

28.30 

22.30 

26.20 

22.20 

21.80 

21.40 

21.70 

25 

21.80 

21.70 

29.40 

27.60 

22.20 

27.50 

24.40 

26.10 

21.40 

22.10 

21.60 

21.40 

26 

21.70 

22.00 

26.80 

26.40 

22.00 

30.20 

30.10 

24.50 

21.80 

21.80 

22.00 

21.80 

27 

21.70 

21.90 

25.90 

26.80 

22.60 

29.60 

34.50 

23.90 

21.90 

21.60 

21.80 

21.90 

28 

21.60 

21.90 

24.90 

26.80 

22.50 

28.60 

36.50 

25.20 

21.40 

21.00 

22.20 

21.90 

29 

21.70 

21.50 

24.00 

26.30 

26.60 

36.30 

30.10 

20.60 

21.00 

22.30 

21.60 

30 

21.40 

21.80 

23.80 

24.70 

- - - 

25.60 

34.80 

32.00 

21.30 

20.80 

22.40 

21.50 

31 

21.50 

?  1 .  An 

.  n  a 

MAX 

21.90 

22.20 

30.70 

34.00 

27.70 

34.00 

39.60 

32.80 

31.10 

22.20 

22. bO 

22.10 

MIN 

21.20 

21.30 

21.30 

22.50 

22.00 

22.10 

21.40 

22.20 

20.60 

20.20 

20.50 

21.00 

CAL-YR  1972  MAX  42.4  MIN  9.9 
WTR  YR  1973  MAX  39.6  MIN  20.2 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02419988  (NWS  01-5550-06)  Alabama  River  at  Montgomery,  Ala. — Continued 


GAGE 

height. 

IN  EEET , 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.60 

2.40 

7.10 

12.30 

26.50 

22.20 

23.10 

20.70 

21.20 

21.60 

21.50 

21.50 

2 

5.50 

5.10 

7.40 

9.90 

26.40 

26.90 

21.90 

20.90 

21.40 

21.60 

21 .40 

21.20 

3 

4.50 

6.80 

10.70 

13.70 

25.30 

23.80 

20.70 

21.60 

21.60 

21.60 

21.50 

21.00 

4 

2.90 

5.70 

14.50 

14.90 

26.00 

34.70 

21.60 

20.90 

21.50 

21.90 

21.70 

21.50 

5 

6.40 

6.80 

12.70 

27.40 

26.30 

32.60 

21.50 

21.40 

21.30 

21.70 

21.60 

21.30 

6 

6.40 

4.80 

8.30 

31.60 

25.90 

29.30 

21  .40 

21.20 

21.90 

21.10 

21.60 

21.60 

7 

4.00 

2.90 

14.00 

30.00 

26.10 

26.90 

21.50 

21  .60 

21.60 

21.30 

21.80 

21.30 

8 

1.30 

2.50 

24.10 

27.20 

27.50 

24.80 

21.90 

21.20 

21.70 

21.30 

21.70 

21.60 

9 

1.80 

3.70 

21.30 

27.80 

27.80 

26.10 

20.80 

21.70 

21.40 

21.50 

21.40 

21.50 

10 

1.60 

8.40 

18.00 

30.10 

26.00 

25.70 

22.30 

21.70 

21.50 

21.40 

21.70 

21.60 

11 

1.10 

4.80 

16.20 

38.70 

24.80 

25.20 

21.70 

21.50 

21.50 

21.50 

21.60 

21.30 

12 

.00 

5.30 

13.40 

42.40 

23.40 

23.00 

22.20 

21.70 

21.30 

21.10 

21.40 

21  .40 

13 

1.90 

7.20 

9.00 

40.30 

23.30 

21.90 

21.50 

21.50 

21.40 

21.80 

21.70 

21.70 

14 

1.30 

4.80 

9.60 

37.60 

22.90 

21.70 

21.50 

24.70 

21.40 

21.60 

21.30 

21  .90 

15 

3.90 

3.70 

8.50 

35.10 

25.10 

24.00 

22.60 

27.00 

21.60 

21.50 

21.30 

22.00 

16 

2.70 

6.80 

8.80 

31.90 

24.60 

21.40 

22.70 

27.10 

21.30 

21.50 

21.60 

22.00 

17 

1.30 

5.30 

11.40 

31.90 

23.00 

22.40 

20.00 

26.00 

21.60 

21.40 

21.40 

21.70 

18 

-.90 

5.90 

12.30 

31.40 

24.20 

22.60 

21.80 

26.00 

21.30 

21.60 

21.70 

21.50 

19 

1.80 

4.10 

13.10 

30.40 

24.50 

21.80 

21.70 

25.60 

21.20 

21.50 

21.50 

21.70 

20 

.90 

4.30 

11.30 

29.90 

24.10 

21.10 

21.80 

24.60 

21.30 

21.50 

21.40 

22.20 

21 

3.20 

3.20 

13.20 

29.50 

22.70 

21.50 

21.70 

22.80 

21.50 

21  .60 

21.60 

22.10 

22 

4.10 

2.90 

15.30 

28.50 

23.70 

21.50 

22.80 

21.70 

21.20 

21.70 

21.40 

22.10 

23 

3.10 

4.30 

16.60 

28.30 

23.30 

22.90 

21.70 

21.50 

21.50 

21.30 

21.10 

22.00 

24 

1.00 

7.10 

15.10 

27.40 

23.10 

23.00 

21.20 

21.30 

21.20 

21.40 

21.40 

21.70 

25 

.00 

7.30 

13.60 

26.60 

22.20 

23.80 

21.30 

21.70 

21.40 

21.60 

21.60 

21.50 

26 

.40 

6.50 

10.80 

27.10 

22.60 

22.70 

20.40 

21.70 

21.40 

21.40 

21.60 

22.00 

27 

3.00 

5.10 

9.60 

25.60 

22.90 

21.20 

20.50 

21.70 

21.60 

21.40 

21.50 

21.90 

28 

3.40 

4.80 

10.40 

24.90 

21.40 

21.70 

20.60 

21.20 

21.80 

21.40 

21.50 

21.80 

29 

4.60 

3.40 

11.30 

24.00 

22.10 

22.10 

20.70 

21.40 

22.20 

21.50 

21.60 

22.10 

30 

1.80 

5.50 

11.40 

24.60 

23.00 

21.00 

21.20 

21.90 

21.40 

21.30 

21.70 

31 

•  Ju 

EJi JV  * 

MAX 

6.4o 

8.40 

24.10 

42.4o 

27.80 

34.70 

23.10 

27.10 

22.20 

21.90 

21,80 

22.20 

MIN 

-.90 

2.40 

7.10 

9.90 

21. 4o 

21.10 

20.00 

20.70 

21.20 

21.10 

21.10 

21.00 

CAL  YR  1971  MAX  44.4  MIN  -O.9 
WTR  YR  1972  MAX  42.4  MIN  -0.9 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02420000  Alabama  River  near  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31°24'4l",  long  86°24'30",  in  NWj-  see.  31,  T.  17  N.,  R.  17  E-,  Montgomery  County,  in  pier  of  bridge  near  midstream 
on  U.S.  Highway  31,  4  mi  (6  km)  upstream  from  Autauga  Creek,  6  mi  (10  km)  northwest  of  Montgomery,  and  at  mile  287-6  (462.7  km). 

DRAINAGE  AREA. — 15,100  mi2,  approximately  (39>1°0  km2,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1899  1°  December  1904  (gage  heights  only).  October  1927  to  current  year.  Published  as  "at  Montgomery" 
1899-1903. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  97-90  ft  (29.840  m)  above  mean  sea  level.  January  1899  to  December  1903, 

nonrecording  gage  at  site  9.3  mi  (15-0  km)  upstream  at  different  datum.  (See  sta  02419988.)  Since  Mar.  27,  1951,  National 
Weather  Service  nonrecording  gage,  sta  02419988,  used  as  an  auxiliary  gage. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 48  years,  23,740  ft3/s  (672.3  m3/s),  21.35  in/yr  (542  mm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  daily  discharge,  maximum  gage  height,  and  minimum  daily  discharge  for  the  water  years  1972-75  are  contained 
in  the  following  table: 


Water 

Maximum  daily  discharge 

Maximum  gage  height 

Minimum  daily  discharge 

year 

Date 

(cfs) 

(cu  m/s) 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

(cfs) 

(cu  m/s) 

1972 

Jan. 

11,  1972 

195,000 

5,520 

Jan.  12,  1972 

44.17 

13.463 

June  18,  July  30, 

375 

10.6 

1972 

1973 

Apr. 

1,  1973 

133,000 

3,770 

Apr.  2,  1973 

42.33 

12.902 

Oct.  1,  1972 

308 

8.72 

1974 

Jan . 

1, .1974 

111,000 

3,140 

Jan.  2,  1974 

42.29 

12.890 

Dec.  24,  1973 

562 

15.9 

1975 

Apr. 

3,  1975 

154,000 

4,360 

— 

— 

— 

June  8,  1975 

255 

7.22 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  283,000  ft3/s  (8,010  m3/s)  Feb.  26,  I96I;  maximum  gage  height,  60.65  ft  (18.486  m) 
Feb.  27,  I96I;  mini mum  discharge,  2,180  ft3/s  (61.7  np/s)  Nov.  24,  1941;  minimum  daily  discharge,  2,420  ft3/s  (68.5  m3/s) 

Nov.  24,  1941;  minimum  gage  height,  -2.2  ft  (-O.67  m)  Sept.  26,  195^- 

Maximum  stage  since  1833,  62.7  ft  (19.II  m)  Apr,  1,  1886,  from  floodmarks  (discharge,  322,000  ft3/s  (9,120  m3/s)  from 
rating  curve  extended  above  276,000  ft3/s  (7,820  m3/s)).  Flood  of  Mar.  30,  1888,  reached  a  stage  of  60.6  ft  (18.47  m) 
from  floodmarks  (discharge,  283,000  ft3/s  (8,010  m3/s),  from  rating  curve  extended  above  276,000  ft3/s  (7,820  m3/s)). 
Elevations  of  floodmarks  of  both  floods  referred  to  National  Weather  Service  gage  9*3  mi  (15.0  m)  upstream  and  transferred 
to  present  site  by  gage-height  relation  curve. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  regulated  by  reservoirs  on  Etowah,  Coosa,  and  Tallapoosa  Rivers.  (See  reservoirs  in  Mobile  River 
basin).  Since  January  1972,  gage  in  pool  at  Jones  Bluff  lock  and  dam.  Discharge  computed  (or  estimated)  by  combining  flow  of 
Tallapoosa  River  at  Tallassee  (sta  02418500)  and  Coosa  River  at  Jordan  Dam  near  Wetumpka  (sta  02411000)  and  adjusting  for 
inflow. 

REVISIONS  (WATER  SEARS).—' WSP  1142:  1929. 


D 

ISCHARGE, 

IN  CUBIC  FEET 

PER 

SECOND, 

WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO 

SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

2.300 

14 

,000 

18 

000 

59,500 

51 

,800 

54 

000 

70,300 

24 

400 

16 

,900 

23,200 

23 

800 

11, 

2 

6,770 

2 

,510 

21 

700 

53,300 

45 

,800 

50 

800 

91,100 

16. 

100 

21 

,900 

21,400 

20 

700 

16, 

3 

5,380 

585 

21 

500 

52,300 

39 

,500 

47 

700 

154,000 

5 

500 

22 

,600 

16,800 

14 

700 

19, 

4 

6,140 

10 

,700 

23 

200 

51,400 

87 

.700 

41 

800 

88,800 

6 

330 

22 

,100 

4,540 

20 

800 

19, 

5 

6,680 

12 

,900 

23 

400 

28,400 

106 

,000 

39 

900 

66,000 

19 

600 

19 

,900 

958 

27 

600 

19, 

6 

762 

•13 

,600 

28 

500 

28,700 

86 

,700 

33 

100 

59,900 

25 

400 

16 

,700 

5,860 

35 

400 

5, 

7 

7,100 

1 1 

,800 

19 

500 

29,900 

74 

,700 

31 

200 

55,200 

26 

000 

10 

,400 

52,900 

28 

000 

7, 

8 

6,230 

11 

,100 

16 

000 

40,800 

66 

,500 

29 

000 

50,000 

41 

000 

255 

61,700 

28 

900 

18, 

9 

7,510 

2 

,000 

19 

900 

54,200 

60 

,300 

25 

900 

48,000 

30 

700 

18 

,900 

40,900 

26 

900 

25, 

10 

8,400 

651 

20 

000 

55 » 50  0 

76 

.700 

26 

700 

60,200 

28 

300 

19 

.100 

40,300 

34 

000 

17, 

1  1 

8,700 

9 

,700 

19 

700 

68,200 

53 

,600 

31 

500 

51,700 

9 

820 

23 

,200 

29,800 

55 

700 

20. 

12 

1,270 

13 

,300 

20 

700 

65,700 

54 

,800 

34 

500 

35,900 

17 

600 

42 

,100 

26,900 

54 

800 

25, 

13 

930 

16 

,100 

20 

600 

63,900 

55 

,500 

51 

200 

32,400 

24 

200 

41 

,700 

14,300 

38 

300 

20, 

14 

7,180 

17 

,800 

1  1 

300 

59,400 

40 

,900 

95 

600 

92,000 

19 

800 

32 

,500 

19,800 

31 

100 

15 

9,650 

15 

,700 

3 

250 

51,200 

46 

,200 

94 

200 

92,600 

27 

200 

24 

,700 

14,000 

28 

600 

19, 

16 

5,760 

4 

,860 

19 

900 

49,600 

62 

,900 

98 

100 

60,700 

35 

500 

20 

,200 

12,200 

24 

400 

16, 

17 

3,930 

585 

23 

400 

41,700 

84 

,600 

102 

000 

48,500 

40 

500 

21 

,000 

14,100 

22 

800 

19, 

18 

5,520 

1 1 

,000 

19 

100 

31,300 

63 

,700 

108 

000 

44,100 

32 

800 

21 

,600 

16,500 

26 

200 

20, 

19 

5,100 

6 

,990 

22 

200 

18,500 

73 

,500 

119 

000 

35,200 

30 

500 

14 

,400 

14,500 

23 

300 

20, 

20 

585 

13 

,800 

19 

400 

35,100 

67 

,500 

106 

000 

25,400 

29 

600 

18 

,900 

3,180 

21 

700 

19, 

21 

14,500 

15 

,100 

7 

730 

30,800 

62 

,200 

85 

600 

25,300 

31 

200 

20 

,600 

19,100 

19 

800 

14, 

22 

5,090 

18 

,200 

4 

740 

27,300 

62 

,800 

76 

000 

24,800 

27 

000 

5 

,400 

27,700 

16 

000 

20, 

23 

7,400 

13 

,300 

10 

800 

28,800 

57 

,900 

67 

400 

28,500 

26 

200 

10 

,400 

25,100 

8 

320 

83, 

24 

22,800 

3 

,290 

64 

200 

29,000 

71 

,900 

81 

300 

23,300 

23 

500 

9 

,240 

25,900 

6 

290 

108, 

25 

10,200 

15 

,600 

64 

000 

68,600 

62 

,200 

86 

600 

23,000 

12 

400 

13 

,500 

26,500 

19 

500 

86, 

26 

585 

19 

,300 

66 

500 

85,500 

60 

.300 

74 

500 

14,900 

16 

900 

14 

,100 

26,000 

22 

700 

74, 

27 

619 

17 

,600 

102 

000 

57,700 

57 

,000 

66 

200 

12,100 

19 

200 

15 

,100 

21,100 

19 

100 

63, 

28 

8,150 

1 

,370 

49 

400 

69,700 

55 

,900 

63 

400 

24,600 

9 

700 

6 

,000 

23,100 

13 

400 

48, 

29 

9,340 

15 

,700 

41 

000 

55,400 

63 

800 

25,400 

7 

270 

309 

25,600 

7 

410 

42, 

30 

11,700 

1 1 

,400 

49 

400 

55,900 

72 

000 

23,800 

18 

100 

19 

,700 

21.900 

5 

650 

28, 

31 

9,380 

53 

800 

52,300 

77 

400 

28 

600 

26,700 

2 

330 

TOTAL 

205,661 

320 

,541 

904 

820 

1.499.6M 

1.789.1M 

2.034.4M 

1 ,487.7M 

710 

920 

543 

,404 

702,538 

728 

200 

913, 

MF  AN 

6,634 

10 

,680 

29 

190 

48,370 

63 

,900 

65 

630 

49,590 

22 

930 

18 

,110 

22,660 

23 

490 

30, 

MAX 

22,800 

19 

,300 

102 

000 

85,500 

106 

,000 

119 

000 

154,000 

41 

000 

42 

,100 

61.700 

55 

700 

108, 

MIN 

585 

585 

3 

250 

18,500 

39 

,500 

25 

900 

12,100 

5 

500 

255 

958 

2 

330 

CAL  YR  1974  TOTAL  8,902,490  MEAN  24,390  MAX  111,000  MIN  585  CFSM  1.62  IN  21-93 

WTR  SR  1975  TOTAL  11,840,839  MEAN  32,440  MAX  154,000  MIN  255  CFSM  2.15  IN.  29. 17 


SEP 

100 

000 

800 

800 

600 

070 

700 

200 

100 

500 

100 

300 

100 

585 

900 

100 

600 

100 

700 

800 

800 

000 

700 

000 

400 

700 

900 

900 

500 

900 

955 

,470 

000 

585 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOT 

ME  A 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 
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DISCHARGE,  IN 

CUBIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

13,200 

12,900 

32,900 

111,000 

54,200 

43,100 

30,100 

23.000 

17,100 

3,990 

13.000 

5,500 

12,300 

13,700 

29,200 

78,300 

52,600 

33,600 

51,000 

17,900 

14,800 

8,600 

6,230 

13,800 

19.400 

12,700 

32,500 

69,300 

51 ,800 

26,300 

48.100 

19.500 

18.900 

8,670 

2,500 

16,100 

20,700 

4,330 

31,200 

67,400 

51,400 

24,800 

73,500 

961 

16,300 

585 

1.050 

16,500 

16.500 

16,600 

30,000 

60,900 

47,800 

29,600 

92,900 

1,280 

19,900 

8,470 

4,560 

7,990 

10,400 

18,300 

31,300 

58,100 

47,000 

30,700 

74,000 

10,100 

23,600 

6,500 

6,740 

14,700 

2,600 

18,200 

30,000 

61,300 

61,100 

28,500 

66  *  50  0 

9,910 

21,100 

1,830 

5.800 

23,900 

10.800 

1 1,600 

23,100 

65,300 

66,200 

27,400 

72,300 

4.200 

16,200 

11.000 

19.400 

8,700 

15,100 

10,400 

10,600 

67,500 

58,500 

23,000 

66,300 

13,700 

5,790 

10,500 

29,300 

28,800 

14,300 

8,400 

26,100 

64,600 

56,000 

8,910 

66,300 

18,000 

20,100 

23,700 

20,500 

29,400 

13,100 

6,050 

27,900 

75,600 

52,500 

25,100 

66,800 

6.390 

12,500 

21.800 

4,030 

27.300 

9,290 

13,700 

26,400 

75,600 

52,800 

26,700 

68,200 

5,310 

12,900 

17,100 

17.800 

28,300 

7,610 

12.700 

24,600 

72,700 

47,200 

21,500 

83,200 

19,400 

16,900 

4,990 

20,400 

28,700 

1,090 

8,680 

20,000 

64,200 

35,900 

25,100 

68,700 

12,100 

10,500 

2,580 

20,400 

19,200 

6,370 

17,700 

8,710 

58,100 

72,600 

12,800 

59,100 

13,100 

12,300 

10,600 

24,100 

9,560 

10,200 

16,000 

1  1  ,700 

55,600 

74,800 

1,090 

52,100 

20,800 

5,210 

1 1,300 

16.600 

18,100 

3,550 

8,900 

23,400 

49,300 

65,100 

3,740 

44,300 

25.100 

14,100 

13,900 

15,200 

18,200 

10,000 

3,090 

21,300 

51,900 

63,900 

11,300 

45,000 

14,800 

7,510 

18,200 

14,200 

9.010 

10,200 

12.800 

22,900 

44,100 

65,800 

14,100 

34,900 

10.800 

14,800 

10,300 

17,500 

1 1 .200 

4,590 

14,900 

23,600 

46,100 

62,200 

1  1  ,400 

20,300 

26.300 

21 ,200 

7.670 

14.500 

13,200 

3,580 

20,900 

27,000 

48,100 

60,800 

19,600 

14,600 

17.900 

18,100 

11,200 

12,700 

18,200 

12,400 

1.260 

12,400 

41,600 

73,800 

20,300 

25,500 

1 1.800 

18,400 

14,700 

18,400 

4,140 

15,200 

5,010 

3,400 

44,200 

63,200 

17,400 

21,100 

21.700 

652 

5,620 

15.200 

1 .470 

14,300 

4,440 

562 

46  »60  0 

61,900 

585 

23,700 

17,800 

585 

6,890 

1 1,900 

3,910 

14,400 

1,340 

7,720 

49,400 

57,200 

20,800 

18,900 

5,630 

6,360 

5,350 

5,910 

8,610 

14,600 

15,900 

35,200 

53,900 

49,100 

20,300 

20,500 

12,000 

6.960 

5.750 

22,700 

5.960 

10,600 

16,300 

58,400 

53,900 

49,700 

15,500 

1  1,800 

33.000 

8.420 

4,140 

18.300 

2,710 

928 

38,900 

58,200 

58,400 

49,700 

18.600 

4,620 

25.400 

8,320 

2.170 

14,300 

2.190 

22,500 

40,900 

53,300 

62,800 

22,700 

26,400 

21,000 

7.900 

19,800 

11,900 

1 .070 

18,100 

35,600 

50,700 

57,600 

24,400 

24,000 

29,000 

685 

865 

7,450 

6.210 

19,300 

6,980 

357,208 

422,200 

884,592 

1,870. 4M  1 

f  604 • 8M 

633,525 

1.374.7M 

490,781 

378,092 

294,770 

421,750 

402,630 

11,520 

14,070 

28,540 

60,340 

57,310 

20,440 

45,820 

15.830 

12,600 

9,509 

13,600 

13,420 

22,500 

40.900 

90,300 

111,000 

74,800 

43,100 

92,900 

33.000 

23.600 

23,700 

29,300 

29,400 

928 

1,260 

562 

41,600 

35,900 

585 

4,620 

961 

585 

585 

1,050 

1  ,070 

1973  TOTAL  11,887 

,144  MEAN  32,570 

MAX 

133,000 

MIN  562 

CFSM  2.16 

IN  29. 

2R 

1974  TOTAL  9,135 

,468 

"lE AN  25,030 

MAX 

1 1,000 

MIN  562 

CESM  1.66 

IN  22. 
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DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

308 

12,300 

17,000 

70,000 

41 ,900 

19,200 

133,000 

67,600 

66,800 

3,890 

12,700 

583 

2 

1,120 

1 1 ,000 

1 1 ,400 

58,700 

51,000 

19,700. 

103,000 

57.600 

57,500 

17,000 

12.200 

594 

3 

5,790 

5,990 

2,870 

60,900 

46,500 

13,300 

74,600 

48.300 

39,100 

19,500 

7,420 

616 

A 

14,700 

5,230 

13,100 

56.900 

35,500 

14,700 

64,300 

43,400 

43,600 

4,330 

3.250 

19.800 

5 

12,300 

1  ,490 

17,500 

56*700 

38,500 

24,800 

51,300 

23.100 

40,500 

19,800 

1,140 

17,400 

6 

7,520 

8,340 

21.100 

66*200 

42,000 

29,500 

53,200 

12.700 

39,900 

17,700 

12,400 

16,000 

7 

2,480 

10.300 

24,200 

81,600 

39,100 

30,700 

96,200 

29.000 

44,300 

13,900 

19,800 

15,200 

8 

375 

7,900 

23,100 

121,000 

36,700 

35,300 

120,000 

90.700 

61,400 

5,750 

15,800 

15,400 

9 

6,470 

12,100 

19,700 

89.300 

37,500 

30,200 

87,700 

102.000 

54,300 

17,800 

10,100 

7,480 

10 

6,280 

10,300 

7,550 

77 , bOO 

44,200 

30,100 

82,700 

70,600 

39,400 

21,300 

6*380 

17,400 

1  1 

7,630 

13,400 

22,500 

74,100 

33,300 

38,600 

64,300 

62,400 

39,100 

22,400 

10,300 

10,400 

12 

8,510 

583 

24,300 

64,300 

36,700 

64,800 

59,000 

54.000 

38,300 

20,500 

583 

14,100 

13 

7,890 

16.100 

25.000 

57,100 

36,400 

59,500 

52,900 

51.100 

51,900 

21,100 

19,500 

4,430 

14 

10,100 

17,500 

27,500 

46,100 

40,500 

60,100 

38,600 

44.500 

39,200 

14,900 

16,100 

7,070 

15 

583 

15,900 

68,900 

46,000 

44 ,500 

55  *  50 0 

35,400 

31,600 

40,800 

6,020 

16,300 

13,300 

16 

1 1,300 

20,600 

80,700 

37,300 

43,400 

63,700 

31,500 

25,800 

37,400 

19,600 

8,130 

1,590 

17 

8,440 

19,800 

65,700 

26,500 

42,000 

1  17,000 

33,500 

26,000 

16,400 

25,500 

7,060 

10,800 

18 

8,230 

9,480 

53,300 

25,200 

24,100 

84,400 

33,500 

24,600 

30,000 

23,300 

8,510 

1,230 

19 

6,180 

2,230 

50,000 

41,000 

33,500 

76,000 

36,500 

25.800 

19,500 

28,200 

5.070 

4,240 

20 

8,220 

24.500 

46.400 

43,700 

33,600 

78,700 

25,100 

54,100 

22,800 

22,100 

17,000 

8,980 

21 

4,08,0 

21,600 

72,100 

39,100 

29,700 

75,500 

12,000 

66,200 

26,700 

20,600 

2.370 

11,600 

22 

1,670 

20,500 

70.700 

79,500 

28,900 

73,700 

4,720 

62.700 

29,500 

14,800 

5,940 

10,700 

23 

7,860 

12.800 

63,800 

66,300 

28,900 

66,600 

26,000 

54,100 

20,500 

26,600 

8,390 

8,820 

24 

9,300 

18,800 

57,900 

57,900 

21,300 

59,200 

32,500 

53.300 

14,000 

23,500 

9,390 

12,700 

25 

4,350 

16,400 

46,400 

51,500 

11,500 

81,700 

75,000 

40.300 

22,700 

22,500 

12,100 

12,100 

26 

5,850 

12.100 

51,000 

56,200 

27,200 

69,400 

95,200 

36,500 

23,000 

20,300 

1  ,480 

5,630 

27 

9,150 

16.900 

48,300 

54,200 

20,900 

61,400 

98,200 

34.800 

18,400 

14,600 

20.100 

12,000 

28 

8,730 

15,200 

38,700 

52,500 

26,600 

54,100 

86,900 

102,000 

19,000 

13,600 

20,800 

13.800 

29 

583 

16,100 

38,100 

38,900 

48,100 

77,900 

117,000 

18.400 

10,900 

24,600 

10,200 

30 

10,300 

17,100 

31,200 

42,500 

46,700 

73,200 

85,200 

10,600 

21.400 

14,600 

978 

31 

66,700 

36 , h  0  0 

128,000 

75.800 

17,900 

18,200 

TOTAL 

203,059 

394.543  1 

,206.7m 

1.775.2M 

975,900 

1 , 732 . 2M 

1.857.9M 

1.672.8M  1 

.025. 0M 

551,290 

347,713 

285,141 

MEAN 

6,550 

13,150 

38,930 

57,260 

34,850 

55,880 

61,930 

53.960 

34,170 

17,780 

11,220 

9,505 

MAX 

14,700 

24,500 

80,700 

121,000 

51,000 

128,000 

133,000 

117.000 

66,800 

28,200 

24,600 

19,800 

MIN 

308 

583 

2.870 

25,200 

1 1 ,500 

13,300 

4,720 

12.700 

10,600' 

3,890 

583 

583 

CAL  YR 

1972  TOTAL  9,119 

,709 

MEAN  24,920 

MAX 

195,000 

MIN  308 

CFSM  1.65 

IN  22 

.47 

WTk  YR 

1973  TOTAL  12,027 

,486 

MEAN  32.950 

MAX 

133,000 

MIN  308 

CESM  2.18 

IN  29 

.63 
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DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SFPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

19*400 

18,100 

17,400 

3,810 

48,600 

32,300 

30,000 

19,700 

14,000 

13,600 

9,070 

4,640 

2 

16*100 

15,300 

25,000 

18,700 

43,100 

99,100 

17,100 

17,200 

11,700 

4,140 

9,480 

3,120 

3 

8,240 

11,100 

31,200 

32,500 

41,800 

90,400 

26,000 

8,330 

15,300 

1 1 ,400 

14,100 

5,540 

4 

19,900 

14,100 

29,700 

100,000 

45,100 

67,500 

24,600 

10,700 

9,320 

2,560 

16,200 

7,450 

5 

20,000 

10,100 

13,600 

132,000 

47,200 

54,300 

25,100 

9,390 

25,100 

11,700 

15,500 

7,310 

6 

10,500 

2,860 

26,800 

93,200 

44,800 

49,300 

21,300 

9,520 

21,200 

10,900 

16,800 

8,990 

7 

4,650 

1,560 

99,700 

77,000 

55,600 

41 ,400 

23,300 

409 

18,800 

9,560 

20,900 

14,000 

8 

7,290 

8,390 

58,600 

73,100 

51,000 

47,800 

20,400 

18.800 

14,400 

16,000 

17,600 

14,000 

9 

3,150 

21,700 

51,600 

73,600 

46,200 

50,700 

21 ,400 

15,100 

16,200 

13,600 

16,300 

12,300 

10 

3,340 

13,500 

41 ,400 

174,000 

40,800 

47,600 

24,900 

16,400 

10,900 

1 1,000 

7,050 

1 1 ,600 

11 

3,640 

14,400 

35,000 

195,000 

46,500 

33,300 

23,100 

20,600 

806 

12,200 

5,170 

12,700 

12 

7,140 

17,300 

21,900 

117,000 

34,600 

24,500 

24,100 

15,200 

659 

21,100 

8,330 

12,300 

13 

5,430 

4,040 

26,700 

94,500 

26,700 

24,000 

25,400 

29,000 

1,580 

12,800 

2,320 

14,400 

14 

8,320 

5,470 

22,700 

89,100 

41,200 

32,100 

28,400 

62,600 

17,800 

17,300 

12,600 

18,900 

15 

9,490 

17,100 

24,500 

87,200 

42,600 

33,300 

27,100 

67,200 

12,800 

14,100 

13,200 

20,300 

16 

4,560 

10,200 

25,800 

78,300 

41 ,200 

26,400 

2,590 

55,700 

11,600 

4,500 

1 1  .400 

13,200 

17 

3,330 

14,000 

36,500 

74,700 

40,300 

29,300 

2,360 

58,000 

17,000 

20,700 

8,920 

4,710 

18 

7,150 

7,360 

32,300 

74,900 

41,100 

28,100 

25,100 

48,800 

375 

21,100 

13,900 

15,600 

19 

4,210 

4,860 

27,000 

70,700 

40,500 

14,100 

27,500 

42,000 

1,140 

18.500 

15,200 

21 ,600 

20 

12,800 

4,670 

28,300 

71,800 

31,600 

24,900 

22,100 

30.300 

2,010 

14,400 

5,900 

19,400 

21 

12,500 

583 

37,900 

66,600 

37,500 

21,800 

25,000 

15,600 

7,940 

18,900 

10,100 

11  ,800 

22 

10,500 

10,600 

40*100 

56,300 

38,600 

26,800 

8,610 

23,900 

7,500 

1 1.600 

7,220 

9,050 

23 

26,100 

15,700 

33,500 

57,000 

38,500 

34,700 

2,680 

18,700 

8,800 

6,790 

6,840 

14,900 

24 

4,740 

17,300 

27,700 

51,700 

28,500 

36,000 

18,300 

22,000 

7,360 

15,300 

7,350 

6,990 

25 

5,230 

7,360 

20,800 

54,200 

30,700 

33,800 

8,240 

23,600 

6,120 

9,770 

13,400 

20.000 

26 

9,320 

7,720 

14,000 

46,200 

29,700 

22,700 

9,930 

22.700 

19,800 

12,100 

13,900 

15,000 

27 

11,500 

8,000 

20,600 

42,600 

16,500 

27,100 

6,120 

12,300 

15,300 

10.900 

5,990 

19,300 

28 

14,400 

893 

25,400 

62,000 

27,400 

27,800 

7,650 

1,460 

21,800 

8,430 

10,000 

21 ,600 

29 

4,950 

13,900 

24,000 

35,200 

45,400 

28,500 

28,700 

34,200 

4,240 

1,020 

8,000 

17,400 

24,400 

15,300 

4,050 

375 

8,170 

9,820 

14,400 

633 

31 

1 3  f 400 

19*500 

49,800 

38*200 

10,700 

7,480 

1 1 ,400 

TOTAL 

296,150 

313,066 

960,400 

2,298. 1M  1 

,126. 4M 

1 , 182. 2M 

533,640 

731,309 

357,010 

366,855 

344,130 

375,733 

MEAN 

9,553 

10,440 

30,980 

74,130 

38,840 

38,140 

17,790 

23,590 

11,900 

11,830 

11,100 

12,520 

MAX 

26,100 

21,700 

99,700 

195,000 

55,600 

99,100 

30,000 

67,200 

25,100 

21,100 

20,900 

21,600 

MIN 

3,150 

583 

13,600 

3,810 

16,500 

14,100 

1,020 

409 

375 

375 

2,320 

633 

CAL  YR 

1971  TOTAL  10,443 

,436 

MEAN  28,610 

MAX 

153,000 

MIN  583 

CFSM  1.89 

IN  25 

.73 

WTR  YR 

1972  TOTAL  8,885 

,003 

MEAN  24,280 

MAX 

195,000 

MIN  375 

CFSM  1.61 

IN  21 

.89 
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02421000  Catoma  Creek  near  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°l8'26",  long  86°17'58",  in  center  sec.  6,  T.  15  N.,  R.  18  E. ,  Montgomery  County,  on  right  bank  on  downstream 
side  of  bridge  on  U.S.  Highway  331,  5  mi  (8.0  km)  south  of  Montgomery. 

DRAINAGE  AREA.— 298  mi2  (  772  km2). 

PERIOD  OF  RECORD.— June  1952  to  September  1971.  Flood  hydrograph,  water  years  1972-74.  October  1974  to  current  year. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  151.02  ft  (46.031  m)  abcrve  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -20  years  (1952-71,  1974-75),  366  ft3/s  (10.37  m3/s),  16.68  in/yr  (424  mm/yr). 

EXTREMES.— Current  year:  Maximum  discharge,  43,900  ft3/s  (1,240  m3/s)  Feb.  17  (gage  height,  28.13  ft  or  8.560  m);  minimum, 

6.6  ft3/s  (O.I87  m3/s)  Nov.  4. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  48,600  ft3/s  (1,380  m3/s)  Feb.  25,  196 1  (gage  height,  28.65  ft  or  8.733  m);  no 
flow  for  many  days  in  some  years. 

Flood  of  Nov.  28,  1948,  reached  a  stage  of  27.5  ft  (8.38  m) ,  present  site  and  datum  (discharge,  38,300  ft-^/s  or  1,080 
m3/s). 

REMARKS .- -Records  fair. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

152 

8.4 

994 

1  1  1 

124 

195 

274 

726 

426 

168 

1,300 

1 1 

2 

76 

8.1 

826 

93 

121 

166 

963 

506 

515 

73 

1,070 

1  1 

3 

48 

8.4 

594 

99 

135 

146 

2,080 

171 

212 

66 

553 

12 

4 

35 

7.2 

190 

59? 

195 

121 

1  ,420 

101 

80 

477 

744 

12 

5 

29 

24 

1  10 

695 

1,270 

1  00 

542 

79 

46 

413 

988 

1 1 

6 

26 

13 

80 

394 

1,470 

91 

198 

65 

34 

189 

1  .410 

13 

7 

23 

9.8 

91 

207 

979 

91 

127 

92 

29 

107 

2.540 

17 

8 

20 

8.7 

164 

2,250 

331 

136 

95 

82 

24 

113 

2,150 

17 

9 

20 

14 

196 

4,170 

194 

256 

80 

124 

60 

194 

1.410 

14 

10 

18 

13 

135 

4,910 

150 

224 

79 

101 

679 

158 

720 

21 

1  1 

17 

23 

92 

5,340 

125 

591 

133 

66 

564 

206 

718 

17 

12 

15 

22 

72 

4,070 

147 

654 

244 

52 

486 

506 

951 

14 

13 

15 

16 

63 

3,710 

131 

713 

278 

42 

715 

250 

555 

1  1 

14 

14 

37 

57 

1,950 

99 

1,840 

2,010 

35 

596 

115 

189 

9.0 

lb 

20 

30 

148 

513 

80 

1.190 

4,920 

54 

264 

55 

99 

8.1 

16 

63 

21 

435 

276 

1,720 

2.540 

8,040 

99 

270 

43 

67 

7.5 

17 

18 

19 

601 

208 

26,100 

5,360 

3,440 

1.430 

171 

213 

47 

9.8 

16 

40 

34 

317 

168 

28,400 

6,180 

778 

1,600 

83 

182 

37 

15 

19 

17 

56 

201 

144 

1 1 ,400 

5  *  SO  0 

250 

1  .340 

55 

186 

32 

168 

20 

20 

273 

816 

224 

5,310 

5,300 

174 

1.130 

276 

73 

29 

304 

21 

16 

350 

1,150 

244 

2,860 

2,490 

129 

207 

895 

54 

2b 

86 

22 

14 

379 

1,040 

176 

1,350 

639 

105 

1 1 1 

600 

45 

24 

50 

23 

13 

168 

619 

148 

495 

314 

85 

79 

214 

67 

20 

1  ,590 

24 

12 

76 

2,190 

553 

1,190 

578 

73 

57 

118 

55 

20 

7,500 

2b 

11 

49 

2,500 

1,750 

1,080 

1,900 

64 

45 

66 

270 

19 

12,900 

26 

9.8 

39 

1,660 

1,790 

1,130 

2,990 

58 

38 

60 

832 

23 

4,350 

27 

10 

32 

855 

1.100 

499 

2,020 

58 

33 

39 

564 

18 

1,040 

28 

9.8 

29 

303 

437 

245 

410 

54 

29 

130 

594 

22 

249 

29 

9.8 

27 

218 

240 

225 

54 

29 

360 

168 

16 

159 

30 

10 

365 

174 

183 

202 

270 

26 

686 

158 

14 

119 

31 

Q  7  _ 

144 

144 

242 

38 

706 

13 

TOTAL 

810.1  2, 

159.6 

17,035 

36,889 

87,330 

43 ♦ 404 

27,075 

8.587 

8.753 

7,300 

15,824 

28,745.4 

MEAN 

26.1 

72.0 

550 

1,190 

3,119 

1  ,400 

903 

277 

292 

235 

510 

958 

MAX 

152 

379 

2,500 

5,340 

28.400 

6.180 

8,040 

1,600 

895 

832 

2,540 

12.900 

MIN 

8.7 

7.2 

57 

93 

80 

91 

54 

26 

24 

43 

13 

7.5 

CFSM 

.09 

.24 

1.85 

3.99 

10.5 

4.70 

3.03 

.93 

.98 

.79 

1.71 

3.21 

IN. 

.10 

.27 

2.13 

4.60 

10.90 

5.42 

3.38 

1  .07 

1.09 

.91 

1.98 

3.59 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

283,912 

.1  MEAN 

778 

MAX  28, 

400  MIN 

7.2  CFSM 

2.61 

IN  35.44 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5,000  CFS) 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-10 

2300 

20.14 

6,060 

4-16 

0900 

21.97 

9,34o 

2-17 

2100 

28.13 

43,900 

9-25 

0300 

24.04 

15,900 

3-18  o£oo  20.45  6,520 
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021*21351  Alabama  River  at  Jones  Bldff  lock  and  dam,  near  Benton,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°19'15",  long  86°47'08",  in  NWjj  sec.  32,  T.  16  N.,  R.  13  E.,  Lowndes  County,  at  downstream  end  of  Jones  Bluff 
lock  and  dam,  2  mi  (3.2  km)  upstream  from  Big  Swamp  Creek,  2.5  mi  (4.0  km)  northeast  of  Benton,  5  ini  (8.0  km)  downstream 
from  Ivy  Creek,  and  at  mile  24-5.4  (394.8  km). 

DRAINAGE  AREA.— 16,300  mi2  (42,217  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1972  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  mean  sea  level. 


EXTREMES . --Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  followilig  table: 


Maximum'  _  Minimum 


Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

(feet) 

(metres) 

1972 

Jan.  13,  1972 

124*.  7 

38.01 

_ 

_ 

_ 

1973 

Jan.  10,  1973 

113.8 

34.69 

Oct.  4,  1972 

79.5 

24.23 

1974 

Jan.  3,  1974 

m.4 

33.95 

Oct.  22,  Dec.  25, 

80.0 

24.38 

1973,  May  7,1974 

1975 

Feb.  19,  1975 

124.2 

37.86 

Nov.  18,  1974 

80.2 

24.44 

Period  of  record:  Maximum,  124.7 

ft  (38.OI  m)  Jan.  13,  1972;  minimum 

,  80.0  ft  (24.38  m)  Oct.  22,  Dec.  25,  1973, 

May  7,  1974. 

C  00PERATI ON . — R  ec  or  ds 

furnished  by  Corps 

of  Engineers. 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET,  AT 

0700,  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

83.40 

82.20 

86.50 

97.50 

98.20 

99.80 

104.70 

91.50 

89.50 

90.00 

94.70 

80.60 

2 

81.00 

82.70 

90.10 

99.00 

98.20 

98.80 

104.00 

90.80 

86.40 

88.40 

93.40 

80.70 

3 

83.00 

82.20 

88.60 

98.70 

96.80 

98.50 

109.50 

88.00 

89.70 

88.80 

94.00 

84.50 

4 

81.20 

80.40 

88.40 

97.50 

95.40 

97.40 

116.50 

83.60 

87.40 

88.00 

89.00 

85.80 

5 

83.20 

81.30 

88.20 

98.80 

105.50 

94.50 

116.50 

84.80 

88.20 

82.20 

91.60 

85.60 

6 

80.70 

84.00 

88.00 

91.70 

111.00 

94.40 

114.50 

86.80 

87.70 

82.00 

92.60 

86.90 

7 

bo. eo 

84.00 

91.00 

91.50 

112.20 

93.00 

109.90 

89.00 

87.40 

82.20 

97.00 

80.60 

8 

80.80 

83.30 

82.60 

96.00 

109.80 

91.50 

104.00 

90.60 

86.10 

97.50 

94.10 

83.20 

9 

83.00 

84.10 

87.00 

103.20 

106.50 

91.60 

100.70 

95.30 

80.80 

98.50 

93.00 

84.20 

10 

82.00 

80.90 

87.10 

106.40 

103.60 

91.20 

98.10 

91.00 

86.80 

96.50 

92.00 

87.90 

1 1 

81.80 

80.50 

87.10 

108.40 

104.80 

88.80 

101.00 

90.70 

88.90 

95.40 

93.20 

84.80 

12 

81.70 

82.20 

87.10 

110.80 

100.00 

92.40 

99.20 

87.00 

91.00 

92.00 

99.40 

88.00 

13 

81.80 

84.00 

87.10 

111.20 

99.60 

93.40 

95.00 

86.80 

96.50 

89.20 

100.00 

89.00 

14 

80.60 

85.20 

88.40 

109.40 

99.40 

102.00 

94.00 

88.20 

95.40 

89.00 

95.40 

85.70 

15 

81.40 

85.50 

86.30 

106.00 

96.80 

109.50 

110.20 

87.30 

92.50 

85.50 

93.00 

80.80 

16 

82.50 

84.50 

81.00 

101.80 

96.50 

111.50 

115.00 

90.50 

91.00 

86.40 

90.80 

81.30 

17 

83.00 

81.50 

87.70 

99.80 

108.40 

113.80 

1 15.00 

94.80 

88.00 

84.90 

87.00 

80.50 

18 

81.40 

80.20 

90.50 

96.80 

120.80 

115.40 

111.00 

98.00 

89.00 

85.20 

90.60 

83.20 

19 

81.00 

82.00 

88.00 

94.50 

124.20 

118.80 

105.80 

96.40 

87.00 

85.00 

87.90 

81.80 

20 

81.60 

83.50 

89.50 

91.20 

123.30 

120.80 

98.00 

94.40 

86.50 

86.90 

87.60 

81.40 

21 

80.70 

86.40 

88.40 

94.40 

120.50 

121.30 

93.40 

92.00 

88.20 

84.80 

87.70 

85.40 

22 

81.80 

87.40 

85.80 

93.60 

114.50 

120.00 

91.50 

92.20 

89.00 

84.90 

86.20 

80.50 

23 

80.70 

88.40 

84.90 

92.10 

109.00 

116.50 

90.20 

89.50 

83.40 

89.20 

85.90 

88.40 

24 

80.60 

84.80 

93.00 

92.50 

105.20 

110.40 

91.00 

89.20 

84.30 

86.80 

85.00 

105.90 

25 

80.80 

82.70 

105.80 

94.50 

105.50 

108.10 

94.20 

87.50 

83.00 

88.20 

85.10 

113.30 

26 

82.00 

82.30 

107.40 

104.00 

105.20 

108.80 

85.50 

85.00 

88.00 

92.00 

82.20 

115.40 

27 

80.80 

86.20 

105.80 

108.00 

103.70 

108.40 

87.20 

86.00 

85.60 

92.50 

84.80 

112.30 

28 

80.50 

86.80 

102.50 

108.50 

101.50 

107.00 

88.20 

87.40 

86.50 

90.10 

86.30 

106.90 

29 

81.60 

81.00 

99.00 

105.70 

104.20 

89.00 

82.50 

85.50 

89.70 

85.00 

101.30 

30 

31 

83.80 

83.40 

85.10 

95.80 

97.80 

102.00 

100.20 

— 

102.70 

102.60 

90.20 

81.00 

83.50 

82.50 

92*00 

80.60 

80.80 

96.70 

MAX 

83.8 

88.4 

107.4 

111,2 

124.2 

121.3 

116.5 

98.0 

96.5 

98.5 

100.0 

115.4 

MIN 

80.5 

80.2 

81.0 

91.2 

95.4 

88.8 

85.5 

81.0 

80.8 

82.0 

80.6 

80.5 

CAL  YR  1974  MAX 

111.4 

MIN  80.0 

WTR  YR  1975  MAX 

124.2 

MIN  80.2 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

81.00 

86.60 

93.40 

103.80 

104.80 

97.60 

90.50 

89.80 

91.00 

80.60 

85.40 

83.80 

2 

85.20 

82.20 

93.00 

111.20 

102.80 

97.00 

94.20 

89.00 

87.20 

81.20 

84.20 

82.60 

3 

84.00 

84.60 

91.50 

111.40 

100.80 

93.80 

100.20 

87.00 

88.30 

83.40 

82.50 

84.00 

4 

88.20 

83.60 

91.10 

110.00 

99.00 

91.50 

103.20 

86.50 

87.20 

82.80 

81.10 

86.70 

5 

87.00 

82.20 

90.00 

108.00 

97.80 

90.80 

106.40 

81.20 

86.00 

61.50 

81.50 

85.60 

6 

85.20 

85.00 

91.50 

105.10 

97.40 

92.50 

111.30 

80,50 

88.70 

83.40 

81.00 

82.60 

7 

82.00 

86.40 

92.80 

102.50 

96.80 

94.00 

110.80 

80.00 

90.00 

83.10 

83.60 

83.20 

6 

81.00 

85.50 

91.80 

101.00 

101.80 

92.50 

107.50 

83.60 

91.00 

80.30 

85.60 

91.40 

9 

81.00 

82.60 

92.40 

102.30 

104.40 

91.60 

106.10 

62.20 

90.50 

84.00 

87.80 

83.50 

10 

85.40 

81.20 

83.00 

103.30 

104.50 

90.00 

103.80 

85.40 

83.50 

84.00 

91.20 

93.20 

11 

85.10 

62.00 

90.00 

102.40 

102.20 

83.00 

103.40 

87.10 

88.50\ 

88.50 

88.30 

92.40 

12 

84.40 

81.50 

90.60 

103.80 

99.50 

89.70 

103.00 

83.60 

85.00 

88.50 

82.90 

91.50 

13 

81.00 

85.00 

89.00 

1 05.00 

100.20 

90.50 

103.00 

82.80 

88.40 

85.90 

86.00 

92.00 

14 

81.00 

83.80 

88.50 

104.40 

97.30 

88.80 

105.80 

86.80 

88.60 

81  .50 

87.40 

90.90 

15 

80.70 

83.00 

86.30 

103.00 

94.50 

69.80 

106.00 

86.00 

84.00 

80.10 

87.20 

88.70 

16 

82.60 

86.50 

83.40 

100.80 

102.70 

85.80 

103.80 

85.20 

85.00 

84.50 

87.80 

84.50 

17 

83.50 

82.50 

86.00 

99.80 

104.10 

81.00 

101.00 

86.80 

82.30 

84.40 

89.00 

86.20 

18 

81.00 

82.50 

88.60 

98.10 

103.50 

82.70 

98.60 

88.40 

84.50 

84.00 

85.60 

86.70 

19 

83.30 

62.50 

88.00 

97.50 

102.40 

84.00 

97.50 

87.20 

84.20 

86.90 

85.30 

83.50 

20 

81.00 

82.80 

90.00 

97.50 

102.50 

87.30 

94.90 

85.60 

85.00 

83.60 

85.80 

81.90 

21 

81.50 

85.50 

88.80 

100.50 

102.50 

85.00 

89.00 

89.50 

88.20 

82.20 

84.90 

84.50 

22 

80.00 

88.00 

91.30 

102.50 

101.50 

92.20 

89.50 

87.80 

86.80 

85.00 

84.60 

89.30 

23 

82.90 

82.50 

83.40 

101.80 

105.00 

91.00 

92.40 

86.00 

87.00 

84.20 

86.30 

83.20 

24 

84.20 

63.00 

81  .50 

100.80 

105.20 

89.20 

88.30 

89.00 

81.00 

61.10 

86.00 

80.50 

25 

84.00 

81.00 

80.00 

100.50 

103.20 

81.20 

89.40 

87.50 

80.30 

81.20 

83.50 

81.00 

26 

84.80 

80.40 

67.20 

99.80 

102.50 

87.20 

87.70 

83.20 

81.00 

81.40 

81.80 

83.60 

27 

82.50 

81.40 

94.60 

100.70 

99.20 

88.00 

87.10 

89.10 

82.50 

82.80 

87.90 

92.10 

28 

81.00 

86.80 

100.20 

101.10 

97.60 

86.40 

85.60 

94.80 

81.50 

81.60 

86.20 

89.30 

29 

81.00 

93.80 

101.10 

101.10 

88.70 

82.00 

90.40 

82.40 

81.60 

86.00 

87.50 

30 

87.60 

94.30 

100.20 

104.70 

93.30 

90.00 

89.50 

81.00 

86.50 

83.50 

84.00 

MAX 

88.2 

94.3 

101.1 

111. 4 

105.2 

97-6 

13-1. 3 

9*(.8 

91.0 

88.5 

91.2 

93-2 

MIN 

80.0 

80.4 

80.0 

97-5 

9*1-5 

81.0 

82.0 

80.0 

80.3 

80.1 

81.0 

80.5 

CAL 

YR 

1973  MAX 

123.8 

MIN  80.0 

WTR 

YR 

1974  MAX 

111.4 

MIN  80.0 

GAGF 

HEIGHT,  : 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

1  OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

80.90 

80.40 

86.00 

101.60 

93.00 

89.60 

114.60 

113.50 

110.40 

85.20 

86.80 

86.20 

2 

80.40 

83.00 

84.70 

105.80 

99.70 

87.20 

122.40 

109.40 

107.00 

81.00 

86.50 

81.00 

3 

80.00 

81.60 

85.10 

105.50 

103.50 

88.40 

123.80 

104.60 

103.50 

86.20 

85.40 

80.20 

4 

79.50 

81.20 

80.20 

104.00 

103.80 

87.80 

122.60 

99.60 

96.50 

87.00 

82.00 

80.00 

5 

81.40 

82.80 

81.10 

102.00 

99.70 

89.60 

117.00 

96.20 

96.50 

81.20 

81.70 

84.10 

6 

83.90 

80.60 

88.40 

101.30 

96.30 

89.20 

110.50 

92.00 

94.40 

87.00 

80.00 

86.00 

7 

80.80 

62.30 

91.20 

101.90 

96.60 

93.40 

103.20 

88.80 

96.70 

87.00 

80.50 

86.00 

8. 

80.70 

63.50 

91.50 

106.20 

95.60 

92.20 

108.40 

92.00 

100.20 

89.10 

88.80 

84.10 

9 

80.50 

84.50 

90.00 

112.70 

95.20 

94.20 

1 14.50 

104.50 

101.20 

82.50 

85.50 

84.50 

10 

80.00 

84.40 

86.40 

113.80 

96.50 

92.70 

115.00 

109.80 

101.20 

86.90 

82.00 

80.40 

1 1 

81.00 

80.50 

86.30 

112.20 

98.50 

93.10 

113.50 

111.00 

99.50 

89.60 

81.00 

86.50 

12 

61.20 

84.50 

89.00 

106.80 

97.60 

96.60 

110.00 

108.80 

96.00 

90.00 

82.00 

83.90 

13 

80.40 

80.50 

89.50 

1 05.50 

97.20 

103.30 

105.20 

103.00 

94.60 

88.00 

81.00 

85.60 

14 

80.00 

88.50 

88.00 

101.80 

95  •  60 

105.80 

102.30 

99.40 

98.40 

87.80 

87.50 

80.30 

15 

82.00 

85.40 

93.70 

97.70 

98.50 

105.50 

97.20 

97.10 

96.80 

87.80 

87.30 

82.00 

16 

80.00 

65.20 

101.60 

96.90 

99.10 

102.80 

95.00 

91  .80 

96.50 

80.50 

85.60 

84.00 

17 

81.70 

65.00 

105.50 

94.00 

100.30 

106.00 

93.50 

90.80 

94.80 

87.60 

82.60 

81.50 

18 

81.30 

86.00 

104.70 

89.50 

98.50 

113.00 

93.50 

91  .80 

90.10 

91.00 

81.60 

82.20 

19 

81.40 

83.00 

101.30 

91.00 

93.50 

113.10 

93.80 

90.70 

90.90 

90.50 

83.60 

80.80 

20 

80.60 

79.80 

98.60 

95.00 

93.10 

110.30 

95.30 

91  .80 

89.60 

91.90 

83.40 

80.90 

21 

80.20 

86.00 

97.50 

96.20 

93.10 

108.30 

93.30 

96.90 

89.60 

89.60 

84.30 

81.80 

22 

61.30 

£8.P0 

104.60 

96.60 

91.50 

108.20 

86.30 

100.20 

90.60 

87.50 

81.00 

83.00 

23 

«0.20 

86.60 

106.10 

104.50 

92.00 

106.50 

88.00 

100.00 

93.00 

88.10 

81.20 

83.70 

24 

81.20 

83.00 

1 08.50 

104.60 

90.50 

104.50 

89.70 

99.80 

90.50 

89.70 

81.50 

83.00 

25 

63.60 

86.50 

107.40 

103.60 

69.20 

1 03.50 

93.00 

99.40 

88.20 

89.50 

82.60 

82.30 

26 

61.70 

88.10 

103.10 

99.30 

82.30 

106.70 

107.40 

96.60 

90.20 

88.70 

83.00 

85.00 

27 

82.10 

86.00 

99.00 

100.00 

91.10 

107.20 

117.00 

95.60 

90.00 

88.00 

81.00 

80.50 

28 

80.80 

85.20 

98.40 

100.00 

105.70 

121.10 

9R.  10 

88.30 

85.60 

87.20 

85.50 

29 

83.70 

82.30 

94.20 

98.80 

101.90 

120.00 

105.50 

88.50 

85.0  0 

87.40 

84.00 

30 

80.80 

86.20 

93.70 

96.00 

— 

98.20 

117.50 

109.80 

88.30 

82.50 

89.60 

82.30 

31 

q  ?  ,  ]  n 

i  U  J  •  U 

MAX 

83.9 

88.8 

108.5 

113.8 

103.8 

113.1 

123-8 

113-5 

110.4 

91-9 

89.6 

86.5 

MIN 

79.5 

79-8 

80.2 

89.5 

82.3 

87.2 

86.3 

88.8 

88.2 

80.5 

80.0 

80.0 

CAL  YR  1972  MAX 

124.7 

MIN  70.2 

WTR 

YR 

1973  MAX 

123.8 

MIN  79-5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02421351  Alabama  River  at  Jones  ~Bluff  lock  and  dam,  near  Benton,  Ala. — Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AT  0700,  WATER  YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

87.00 

99.00 

91.00 

93.30 

80.00 

82.80 

85.00 

81.30 

83.20 

85.20 

99.20 

98.10 

92.20 

85.20 

84.00 

85.40 

83.00 

80.50 

85.70 

99.50 

1 12.00 

88.70 

89.60 

83.20 

80.70 

82.80 

80.20 

92.00 

100.00 

1 18.70 

90.00 

84.20 

87.20 

82.70 

84.40 

80.60 

102.50 

100.10 

115.70 

89.00 

83.50 

85.30 

81.50 

85.70 

82.00 

111.00 

99.80 

110.20 

90.40 

84.50 

90.00 

85.20 

84.30 

79.20 

112.60 

100.20 

104.50 

87.80 

87.90 

88.70 

82.60 

86.50 

81.30 

111.20 

103.50 

99.00 

87.70 

81  .20 

88.20 

81.10 

86.80 

84.30 

98.50 

103.70 

99.40 

87.60 

86.50 

84.80 

85.20 

87.00 

83.90 

103.70 

100.00 

100.00 

87.60 

88.00 

86.20 

85.10 

88.00 

81.30 

114.50 

99.40 

95.30 

90.20 

88.00 

82.00 

82.80 

81.50 

81.20 

123.60 

96.40 

95.10 

88.50 

87.00 

81.20 

82.60 

80.70 

82.40 

124.70 

95.30 

92.80 

89.20 

86.10 

80.60 

89.00 

82.60 

84.00 

123.80 

92.40 

91.00 

89.10 

93.30 

81.30 

82.20 

80.60 

85.00 

121.00 

96.00 

94.40 

89.90 

99.00 

86.40 

84.20 

82.00 

86.10 

1 18.30 

96.80 

92.60 

92.00 

101.40 

84.00 

82.80 

84.60 

87.20 

111.00 

96.40 

93.00 

83.00 

99.40 

81.00 

80.20 

84.00 

82.60 

109.00 

93.00 

91.80 

89.20 

98.20 

86.00 

86.70 

80.60 

80.60 

107.00 

96.50 

91.60 

89.90 

97.50 

81.60 

87.80 

84.70 

83.60 

105.20 

94.20 

89.40 

91.70 

96.80 

82.50 

86.00 

83.70 

88.40 

106.00 

94.80 

89.80 

88.80 

92.60 

80.80 

85.10 

81.20 

87.80 

105.60 

94.10 

90.30 

90.50 

84.50 

81.50 

86.70 

81.70 

81.60 

104.80 

94.50 

92.20 

85.80 

86.70 

81.20 

84.60 

81.60 

81.80 

103.90 

94.00 

92.70 

83.40 

87.80 

83.30 

81  .20 

80.80 

84.30 

101.50 

92.00 

92.00 

84.80 

88.60 

82.70 

85.30 

80.70 

82.00 

98.40 

90.50 

93.50 

83.20 

90.00 

83.60 

81  .80 

83.00 

87.50 

99.80 

90.90 

87.20 

84.00 

90.00 

87.40 

82.60 

83.70 

85.20 

96.50 

87.60 

91.80 

81.10 

86.50 

89.80 

82.00 

82.80 

86.40 

94.00 

91.20 

91.20 

80.50 

80.70 

91.00 

81.10 

84.20 

88.20 

93.80 

96.80 

91.10 

93.10 

81.90 

8  7.00 
85.40 

90.40 

80.30 

80.40 

83.30 

83.80 

84.10 

124.7 

103.7 

118.7 

93-3 

101.4 

91.0 

89.O 

88.0 

88.4 

85.2 

90.5 

87.2 

80.5 

80.0 

8O.6 

80.2 

80.6 

79-2 
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02422500  Mulberry  Creek  at  Jones,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°34'58",  long  86°54'13",  in  Ey  sec.  31»  T.  19  N.,  R.  12  E.,  Dallas  County,  on  right  bank  70  ft  (21  m)  downstream 
from  highway  bridge,  0.4  mi  (0.6  km)  west  of  Jones,  6  mi  (9-7  km)  upstream  from  Buck  Creek,  and  11  mi  (18  km)  upstream  from 
mouth . 

DRAINAGE  AREA. — 208  mi2  (539  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1938  to  September  1970,  October  1974  to  current  year.  (October  1970  to  September  1974  flood  hydrograph 
only).  Prior  to  October  1959,  published  as  Mulberry  River  at  Jones. 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  165.23  ft  (50.362  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  2,  1939,  nonrecording 
gage  at  site  50  ft  (15  m)  upstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 33  years  (I938-7O,  1975),  313  ft3/s  (8.864  m3/s),  20.44  in/yr  (519  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  9,550  ft3/s  (270  m3/s)  Apr.  3  (gage  height,  16.50  ft  or  5*029  m) ;  minimum  daily 
discharge,  104  ft3/s  (2.95  m3/s)  Sept.  5 5  1975* 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  32,800  ft3/s  (929  m3/s)  Aug.  16,  1939  (gage  height,  30.38  ft  or  9*260  m). 

1938-70,  1975:  Minimum  daily  discharge,  27  ft3/s  (0.76  m3/s)  Oct.  6,  1954. 

Maximum  stage  known,  33*6  ft  (10.2  m)  in  April  1938,  from  information  by  local  residents,  discharge,  48,000  ft-’/s 
(1,360  m3/s),  from  rating  curve  extended  above  3°, 000  ft3/s  (850  m3/s). 

REMARKS . --Records  fair. 


REVISIONS . --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197<= 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

180 

122 

236 

313 

383 

474 

526 

806 

252 

191 

1.550 

126 

2 

155 

118 

169 

272 

454 

450 

2,640 

510 

209 

216 

1,060 

116 

3 

137 

117 

140 

266 

550 

408 

7,370 

462 

184 

167 

730 

112 

4 

134 

117 

129 

418 

1  ,610 

372 

1,690 

510 

172 

174 

490 

107 

5 

131 

141 

125 

329 

2,370 

355 

962 

420 

172 

160 

402 

104 

6 

125 

133 

126 

260 

1,080 

340 

812 

414 

184 

143 

3,210 

380 

7 

119 

118 

199 

232 

715 

329 

705 

585 

288 

1,640 

1  ,280 

367 

8 

117 

117 

251 

1,390 

570 

380 

635 

872 

206 

2,220 

546 

211 

9 

115 

118 

174 

1,710 

546 

316 

1,230 

710 

454 

745 

418 

174 

10 

121 

126 

149 

1  ,240 

510 

368 

1,930 

600 

806 

725 

645 

194 

11 

122 

174 

147 

2,960 

458 

610 

1,190 

438 

387 

462 

510 

213 

12 

1  18 

254 

169 

1  ,290 

1,710 

474 

836 

376 

486 

347 

443 

169 

13 

116 

159 

163 

1,130 

926 

755 

665 

340 

326 

269 

343 

153 

14 

114 

133 

139 

715 

605 

2,350 

5,160 

316 

227 

232 

286 

135 

15 

128 

141 

230 

605 

510 

834 

5,540 

595 

238 

214 

252 

121 

16 

211 

135 

306 

518 

2,110 

1  ,400 

1,640 

530 

269 

238 

228 

121 

17 

177 

128 

201 

454 

3,620 

1,020 

1,230 

645 

206 

224 

210 

124 

18 

132 

129 

165 

410 

1,440 

1,660 

1,080 

462 

179 

206 

202 

137 

19 

120 

127 

255 

406 

1,170 

1,850 

944 

430 

206 

189 

236 

133 

20 

119 

188 

386 

545 

878 

1,020 

812 

306 

209 

189 

218 

120 

21 

120 

225 

268 

403 

730 

802 

710 

281 

191 

326 

203 

112 

22 

117 

150 

211 

333 

680 

705 

640 

260 

174 

387 

178 

149 

23 

115 

131 

198 

323 

848 

632 

590 

238 

160 

221 

163 

1,300 

24 

120 

123 

3,840 

372 

1,260 

1,720 

558 

227 

143 

191 

153 

1,090 

25 

121 

129 

1,850 

2,520 

730 

1,420 

526 

211 

137 

387 

145 

405 

26 

116 

134 

760 

1,200 

590 

755 

498 

240 

137 

1,200 

166 

289 

27 

1  15 

126 

534 

680 

534 

625 

482 

326 

141 

725 

149 

241 

28 

116 

122 

494 

558 

502 

566 

442 

235 

139 

354 

135 

212 

29 

119 

118 

506 

503 

566 

635 

281 

219 

263 

131 

195 

30 

128 

172 

414 

454 

854 

1,170 

354 

320 

291 

141 

185 

31 

1 

350 

418 

660 

281 

143 

TOTAL 

4,004  4 

,225 

13,284 

23,227 

28,089 

25,070 

43,848 

13.261 

7,421 

14,51b 

14,966 

7,495 

MEAN 

129 

141 

429 

749 

1,003 

809 

1  ,462 

428 

247 

468 

483 

250 

MAX 

211 

254 

3,840 

2,960 

3,620 

2,350 

7,370 

872 

806 

2,220 

3,210 

1,300 

MIN 

114 

117 

125 

232 

383 

316 

442 

211 

137 

143 

131 

104 

CESM 

.62 

.68 

2.06 

3.60 

4.82 

3.89 

7.03 

2.06 

1.19 

2.25 

2.32 

1.20 

IN. 

.72 

.76 

2.38 

4.15 

5.02 

4.48 

7.84 

2.37 

1.33 

2.60 

2.68 

1.34 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

199,406 

MEAN 

546  MAX  7,370 

MIN  104 

CESM 

2.63 

IN  35.66 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,1 

000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-24 

1100 

10.26 

4,810 

4-14 

1800 

15*54 

8,730 

2-17 

0200 

9*73 

4,380 

8-06 

1600 

9.90 

4,520 

4-03 

0300 

I6.5O 

9,550 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 
02423000  Alabama  River  at  Selma,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°24'20",  long  87°01'07",  in  SEjjf  sec.  36,  T.  17  N.,  R.  10  E.,  Dallas  County,  in  first  pier  from  right  bank  of 
Edmund.  Pettus  Bridge  on  U.S.  Highway  80,  in  Selma,  1  mi  (2  km)  upstream  from  Valley  Creek,  and.  at  mile  214.8  (  346  km). 

p  O 

DRAINAGE  AREA. — 17,100  mi  ,  approximately  (44,300  km  ,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. --January  to  December  1899  (gage  heights  only),  January  1900  to  December  1913,  and  June  1928  to  September  1970. 
October  1971  to  current  year  (gage  heights  only).  Gage-height  records  December  1890  to  December  1971  are  contained  in  reports 
of  National  Weather  Service. 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  0I.8O  ft  (18.837  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  22,  1928,  nonrecording 
gage,  June  22,  1928,  to  Apr.  11,  1938,  water-stage  recorder,  and  Apr.  12,  1938,  to  May  22,  1940,  nonrecording  gage  all  at  site 
3Q0  ft  (91.4  m)  upstream  at  same  datum. 


-Maximum 

and  minimum  gage  heights 

for  the 

water  years  1972-75' 

are  contained  in  the  following  table: 

Maximum 

Minimum 

Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

( feet) 

(metres) 

1972 

Jan.  13,  1972 

47.73 

14.548 

Nov.  10,  1971 

16.74 

5.102 

1973 

Apr.  3,  1973 

46.21 

14.085 

Sept.  4,  1973 

17.43 

5.313 

1974 

Jan.  4,  1974 

36.71 

11.189 

July  15,  1974 

17.37 

5.294 

1975 

Mar.  21,  1975 

44.43 

13-542 

Nov.  4,  1974 

17.68 

5.389 

Period  of  record:  Maximum,  57-97  ft  (17.669  m)  Mar.  1,  I96I;  minimum,  -2.20  ft  (O.67O  m)  Nov.  1,  1904. 

Flood  of  Apr.  8.  1886,  reached  a  stage  of  57-0  ft  (17-374  m)  present  site  and  datum,  from  floodmarks  established  by 
Corps  of  Engineers. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  affected  by  operation  of  reservoirs  on  Etowah,  Coosa,  Tallapoosa,  and  Alabama  Rivers.  (See 
Reservoirs  in  Mobile  River  basin.)  Stage  affected  by  Millers  Ferry  lock  and  dam  since  November  1968. 

REVISIONS. — WSP  662:  Drainage  area. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

18.96 

19.03 

20.08 

26.23 

27.40 

31.05 

21.86 

20.97 

20.20 

24.54 

19.17 

2 

18.83 

18.67 

20.71 

25.82 

26.70 

31.33 

21.53 

19.96 

20.40 

23.52 

19.20 

3 

19.04 

18.42 

20.59 

24.84 

26.07 

36.67 

20.39 

20.64 

20.13 

22.86 

19.53 

4 

18.76 

18.10 

20.40 

25.02 

25.15 

40.99 

18.97 

20.15 

19.95 

21.16 

19.82 

5 

18.86 

18.50 

20.22 

31.07 

23.82 

40.98 

18.71 

19.74 

19.05 

21.99 

19.85 

6 

18.54 

19.22 

20.19 

35.61 

23.55 

39.15 

19.52 

19.61 

18.85 

22.88 

20.21 

7 

18.48 

19.51 

20.67 

36.98 

22.70 

35.31 

20.44 

19.68 

18.90 

24.59 

18.46 

8 

18.59 

18.98 

19.55 

35.97 

22.18 

30.73 

21.46 

19.44 

24.34 

23.46 

18.66 

9 

18.98 

18.98 

20.13 

33.58 

21.73 

27.77 

23.62 

18.87 

26.04 

23.02 

19.54 

10 

19.13 

18.67 

20.00 

31.16 

21.53 

26.70 

22.39 

20.09 

24.90 

22.51 

20.47 

11 

19.27 

18.41 

19.92 

30.66 

21.13 

28.07 

21.37 

20.65 

24.06 

23.47 

19.97 

12 

19.07 

18.88 

19.95 

27.77 

22.68 

27.28 

19.52 

21.79 

22.41 

26.86 

20.35 

13 

18.86 

19.21 

19.62 

27.14 

23.37 

24.79 

19.71 

23.54 

20.70 

26.54 

20.34 

14 

18.72 

19.64 

19.85 

27.08 

29.53 

26.36 

20.19 

23.76 

20.16 

24.31 

19.67 

15 

18.58 

19.59 

19.36 

25.67 

34.69 

36.13 

19.75 

22.75 

19.76 

22.60 

18.85 

16 

19.21 

19.34 

18.90 

26.08 

37.25 

40.02 

20.62 

21.23 

19.76 

21.54 

19.12 

17 

19.14 

18.73 

20.13 

35.01 

39.01 

40.17 

23.33 

20.37 

19.74 

20.06 

19.57 

18 

18.81 

18.49 

21.15 

42.86 

40.39 

37.95 

25.34 

20.30 

19.66 

20.69 

19.93 

19 

18.66 

18.82 

20.72 

46.85 

42.49 

33.41 

24.63 

19.54 

19.76 

20.17 

19.80 

20 

18.67 

19.29 

21 .14 

46.42 

43.83 

26.80 

23.27 

19.30 

19.96 

19.56 

19.71 

21 

18.38 

19.86 

20.62 

22.95 

44.31 

44.29 

22.54 

22.25 

20.08 

19.77 

19.62 

19.87 

22 

18.96 

20.07 

19.46 

22.52 

39.93 

43.43 

21.55 

21.97 

20.41 

19.85 

19.63 

19.74 

23 

18.63 

20.23 

19.75 

22.06 

35.29 

40.80 

21.49 

21  .31 

19.02 

20.98 

19.70 

21.59 

24 

18.75 

19.70 

25.48 

22.27 

32.52 

36.79 

22.20 

20.77 

19.03 

20.69 

19.63 

30.93 

25 

19.34 

18.77 

32.25 

24.84 

31.77 

34.74 

22.23 

20.16 

18.70 

20.85 

19.42 

26 

19.03 

18.64 

33.64 

30.52 

31.04 

34.87 

19.31 

19.06 

19.22 

22.06 

19.12 

27 

18.68 

19.83 

33.61 

29.32 

34.30 

19.15 

18.96 

19.57 

21.73 

19.12 

28 

18.26 

19.90 

33.99 

28.46 

33.01 

19.42 

19.54 

19.72 

21.06 

19.35 

29 

18.37 

18.70 

33.02 

— 

30.77 

20.20 

18.37 

19.48 

21.03 

19.39 

30 

19.04 

19.36 

29.99 

29.46 

21.07 

18.97 

19.15 

20.83 

19.18 

31 

19.32 

27.55 

29.67 

19.80 

21.88 

19.08 

- - 

MAX 

19.34 

20.23 

_ 

_ 

46.85 

44.29 

40.99 

25-34 

23.76 

26.04 

26.86 

_ 

MIN 

18.26 

18.10 

18.90 

-- 

24.84 

21.13 

19.15 

18.37 

18.70 

18.85 

19.08 

18,46 
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DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 


MOBILE  RIVER  BASIN 


MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 


02423000  Alabama  River  at  Selma,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

19.27 

20.13 

22.75 

29.46 

30.80 

25.68 

22.08 

21.07 

20.66 

18.29 

18.99 

19.34 

19.72 

19.24 

22.20 

35.1  1 

29.34 

24.65 

24.68 

20.67 

19.63 

18.39 

19.29 

19.19 

18.58 

18.98 

21.09 

36.57 

27.71 

23.09 

28.44 

19.67 

20.26 

18.51 

18.90 

19.61 

18.94 

19.00 

20.89 

36.22 

26.41 

21.84 

29.54 

19.51 

20.15 

18.65 

18.63 

20.05 

19.22 

19.03 

21.55 

34.67 

25.87 

21.72 

32.26 

18.78 

19.51 

18.60 

18.65 

19.66 

19.39 

19.58 

21.93 

31.76 

25.24 

22.13 

35.49 

18.42 

20.64 

18.95 

18.57 

18.71 

18.85 

19.92 

21.90 

28.79 

25.89 

22.19 

35.55 

18.45 

21.24 

18.78 

18.90 

18.77 

18.89 

19.83 

21.62 

28.17 

28.65 

21.87 

33.44 

19.09 

21.29 

18.25 

19.81 

21.14 

18.90 

19.29 

21.33 

29.10 

30.18 

21.57 

31.65 

19.14 

20.76 

19.12 

20.73 

20.21 

19.32 

18.70 

19.08 

29.67 

30.29 

20.73 

30  •  33 

19.73 

19.20 

19.43 

21.07 

22.03 

19.45 

18.70 

20.23 

29.33 

28.90 

19.52 

29.50 

19.70 

20.63 

19.96 

19.92 

22.10 

19.35 

18.88 

20.72 

29.99 

27.42 

20.79 

29.23 

19.20 

19.68 

19.81 

18.82 

21.51 

18.88 

19.19 

20.87 

30.78 

26.76 

21.26 

29.90 

19.26 

19.99 

18.98 

19.64 

21.27 

18.58 

19.43 

20.35 

30.49 

25.35 

20.91 

31.70 

19.90 

20.43 

18.26 

20.15 

20.78 

18.30 

19.40 

20.04 

29.41 

24.70 

20.82 

32.35 

19.69 

19.39 

17.90 

20.02 

20.01 

IB. 57 

19.75 

18.70 

27.69 

28.89 

19.64 

31.19 

19.71 

19.07 

18.83 

20.24 

19.30 

18.96 

19.27 

19.68 

26.54 

30.48 

18.71 

29.23 

20.41 

19.24 

19.27 

20.23 

21.68 

18.74 

1*8 . 64 

20.31 

25.57 

30.44 

18.81 

26.83 

20.35 

19.30 

19.23 

19.38 

20.14 

19.03 

18.76 

20.22 

25.53 

29,80 

19.30 

24.81 

19.79 

19.04 

19.66 

19.33 

19.04 

18.86 

18.84 

20 . 24 

25.48 

29.61 

20.62 

22.94 

19.62 

19.44 

19.09 

19.55 

18.61 

18.65 

19.76 

20.87 

27.60 

29.30 

21.14 

20.84 

20.77 

20.01 

18.82 

19.15 

19.30 

18.52 

20.11 

21.38 

28.93 

29.15 

22.34 

20.02 

19.88 

19.82 

19.39 

19.10 

19.89 

19.18 

18.71 

19.34 

28.63 

30.90 

21.79 

20.51 

20.19 

19.50 

19.34 

19.30 

18.98 

19.42 

18.77 

18.76 

27.60 

31.53 

20.80 

20.47 

20.87 

18.77 

18.87 

19.49 

18.53 

19.15 

18.25 

17.98 

27.46 

30.32 

19.05 

20.62 

20.33 

18.38 

18.67 

19.06 

18.47 

19.27 

18.23 

19.57 

27.42 

29.30 

19.62 

20.24 

19.13 

18.40 

18.65 

18.83 

19.81 

19.22 

18.78 

23.93 

28.01 

26.94 

20.09 

19.98 

20.29 

18.41 

19.05 

19.81 

22.75 

18.73 

20.35 

27.01 

28.12 

25.88 

20.47 

19.65 

22.23 

18.72 

18.98 

19.61 

21.13 

18.66 

22.64 

28.13 

28.71 

— 

21.75 

19.51 

21.16 

18.83 

19.07 

19.33 

21.65 

19.72 

23.03 

27.80 

30.94 

— 

22.82 

20.95 

20.47 

18.90 

19.61 

18.94 

19.20 

20.  04 

22.64 

28.13 

36.57 

31.53 

25.68 

35-55 

22.23 

21.29 

19.96 

21.07 

22.75 

18.30 

18.70 

17.98 

25.48 

24.70 

18.71 

19.51 

18.42 

18.38 

17.90 

18.57 

18.47 

GAGE  HEIGHT 

,  IN  FEET 

water 

YEAR  OCTOBFR  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

18.53 

19.56 

26.39 

23.53 

20.87 

39.07 

38.14 

37.40 

18.84 

19.89 

19.50 

19.17 

19.51 

31.27 

26.87 

20.16 

44.18 

34.46 

32.73 

18.56 

19.60 

18.66 

19.22 

18.89 

31.22 

29.23 

20.05 

45.96 

30.63 

29.77 

19.51 

19.05 

18.29 

18.95 

18.15 

30.13 

29.32 

19.91 

45.42 

26.62 

25.48 

19.84 

18.37 

18.02 

18.95 

18.22 

28.93 

26.84 

20.69 

42.09 

23.91 

24.45 

18.70 

18.18 

18.93 

18.36 

20.29 

28.01 

25.15 

21.29 

36.51 

2)  .16 

23.92 

19.26 

18.07 

19.50 

18.64 

21.04 

28.43 

24.56 

22.50 

31.94 

20.50 

25.30 

19.89 

18.59 

19.63 

19.17 

21.34 

32.73 

23.81 

23.12 

34.63 

23.09 

27.10 

19.88 

19.85 

19.39 

19.1  3 

21.01 

36.92 

24.54 

23.17 

38.04 

31 .10 

28.24 

19.21 

19.52 

19.47 

19.28 

20.29 

38.00 

25.33 

22.74 

39.1  1 

34.60 

28.40 

19.74 

18.53 

18.78 

18.89 

19.32 

36.65 

26.05 

23.17 

38.48 

35.61 

26.50 

20.66 

18.80 

19.28 

19.01 

19.76 

34.62 

25.30 

26.13 

35.70 

33.76 

24.33 

20.78 

18.92 

18.93 

18.57 

19.72 

32.08 

25.06 

29.75 

31.81 

32.25 

24.88 

20.13 

18.80 

19.22 

19.87 

19.71 

28.78 

25.16 

31.45 

28.69 

26.96 

26.44 

20.12 

19.69 

18.60 

19.89 

23.80 

26.15 

26.58 

31.22 

25.16 

24.75 

25.27 

20.00 

20.24 

18.83 

19.43 

27.62 

24.84 

26.90 

30.23 

23.16 

23.54 

24.62 

19.17 

19.32 

19.38 

19.20 

30.73 

23.20 

27.12 

33.70 

22.71 

20.83 

23.06 

19.81 

19.00 

19.07 

19.00 

30.47 

21.75 

25.99 

37.25 

22.94 

21.33 

21.40 

20.27 

18.78 

18.86 

18.60 

27.92 

21.72 

22.97 

37.60 

23.43 

21.07 

20.55 

20.44 

19.19 

18.61 

18.30 

25.68 

23.70 

22.47 

35.91 

23.87 

21.83 

20.70 

20.90 

19.26 

18.54 

19.55 

26.62 

24.79 

22.64 

34.26 

22.26 

24.86 

20.39 

20.59 

19.19 

18.69 

19.60 

30.26 

26.19 

22.12 

33.52 

19.81 

26.80 

19.98 

20.03 

18.43 

18.98 

19.26 

32.77 

30.01 

22.06 

32.42 

19.19 

27.66 

19.96 

19.87 

18.37 

19.19 

18.78 

33.51 

30.74 

21 .52 

30.70 

20.60 

26.83 

21.00 

20.17 

18.38 

19.14 

19.13 

32.39 

29.68 

20.54 

30.92 

25.07 

26. S5 

19.90 

19.70 

18.65 

18.94 

18.55 

19.71 

29.42 

27.76 

19.26 

32.95 

34.54 

25.10 

19.85 

19.65 

18.86 

18.93 

18.77 

19.75 

26.58 

27.25 

20.43 

33.47 

40.78 

24.09 

20.05 

19.86 

19.03 

18.73 

19.14 

19.44 

25.38 

27.25 

20.65 

31.94 

43.75 

26.11 

19.42 

19.63 

19.69 

19.14 

19.26 

18.91 

23.54 

26.67 

— 

29.10 

43.34 

31.10 

19.20 

19.65 

19.90 

19.27 

18.79 

19.25 

23.07 

24.87 

27.04 

41.22 

34.16 

19.30 

20.34 

18.82 

19.89 

33.51 

38.00 

29.32 

37.60 

45-96 

38.14 

37.40 

20.90 

20.34 

19.63 

18.30 

18.15 

21.72 

19.26 

19.91 

19.19 

20.50 

— 

18.56 

18.07 

18.02 

1 

2 

3 

4 

5 

<6 

7 

e 

9 

i© 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

.23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 


MOBILE  RIVER  BASIN 
MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 


02423000  Alabama  River  at  Selma,  Ala. — Continued. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

18.91 

18.19 

18.83 

19.75 

27.22 

22.02 

22.65 

18.2? 

19.13 

19.19 

18.85 

18.85 

18.54 

18,82 

19.52 

27.76 

29.47 

21.64 

18.78 

19.10 

19.14 

19.21 

18.80 

18.39 

20.67 

20.18 

28,30 

38.00 

20.14 

19.37 

19.05 

18.86 

19.26 

17,99 

17.95 

23.31 

23.36 

28134 

41.90 

20.19 

18.89 

19.42 

19.12 

19.48 

18.24 

18.27 

23,26 

29.87 

28.32 

41.01 

20.35 

18.98 

19.38 

19.16 

19.72 

19.. 05 

18.39 

21.70 

35.22 

27.76 

36.85 

20.64 

18.88 

20.27 

19.50 

19.42 

19.04 

18.19 

23.98 

37.28 

28.42 

31.69 

20.09 

19.07 

20i26 

19.13 

19.88 

18.50 

17.95 

30.41 

35.92 

30.17 

27.50 

19.76 

19.04 

19.59 

18.84 

20.10 

18.00 

17.85 

30.96 

29.47 

30.15 

27.51 

19.71 

19.65 

19.24 

19.19 

19.49 

17.85 

17.42 

28.99 

32.34 

29.48 

27.35 

20.45 

19.88 

19.55 

19.44 

19.96 

17.85 

17.94 

26.53 

39.51 

28.18 

26.75 

21.00 

19.79 

19.13 

18.97 

19.04 

17.85 

17.94 

23.63 

45.87 

24.48 

23.76 

20.46 

19.86 

18.84 

19.13 

18.55 

17.93 

18.25 

21.35 

47.49 

23.84 

20.71 

20.14 

18.57 

19.73 

18.63 

17.99 

18.36 

20,52 

47.34 

22.80 

21.49 

20.68 

23.46 

18.92 

19.23 

18.57 

18.21 

17.98 

20.78 

45.92 

24.41 

23.08 

20.68 

26.40 

19.34 

19.46 

18.93 

18.58 

18.24 

20.76 

43.11 

24.97 

22.46 

20.89 

27.44 

19.34 

19.16 

19.36 

18.4-9 

18.60 

21.17 

37.82 

24.44 

22.36 

18.97 

26.45 

19.40 

18.72 

19.66 

18.39 

18.26 

21.76 

34.68 

23.92 

22.61 

19.62 

26.  15 

19.55 

19.58 

18.82 

18.40 

18.14 

22 . 1 B 

32.72 

24.99 

22.16 

20.52 

25.33 

18.95 

20.12 

18.85 

18.38 

18.02 

22 .52 

31 .47 

23.92 

20.68 

20.80 

24.45 

18.87 

19.67 

18.45 

18.48 

18.01 

23.00 

31.95 

23.33 

20.97 

20.11 

21.83 

18.63 

19.22 

18.63 

18.79 

17.88 

23.35 

31.50 

23.28 

21.10 

20.45 

19.18 

18.67 

19.70 

19.05 

18.81 

17.73 

23.73 

30.59 

23.47 

22.05 

18.94 

19.49 

18.81 

19.10 

18.96 

16.51 

18.06 

23.37 

30.78 

23.23 

22.47 

18.86 

20.02 

19.06 

18.82 

18.62 

18.25 

18.23 

21.87 

28. 14 

22.29 

22.53 

18.76 

20.25 

19.02 

19.05 

18.57 

17.97 

18.06 

20.90 

26.68 

21.68 

22.78 

18.65 

20.44 

19.87 

19.16 

19.13 

18.03 

17.93 

19.59 

26.76 

22.00 

20.98 

18.56 

20.00 

20.55 

19.27 

19.06 

18.27 

17.95 

18.65 

24.85 

20.76 

21.32 

18.03 

19.36 

20.28 

19.00 

18.71 

18.73 

18.45 

20.03 

24.52 

21.37 

21.80 

17.86 

18.32 

20.96 

18.77 

18.94 

18.59 

18.53 

20.07 

24.57 

22.03 

17.95 

18.61 

20.62 

18.56 

18.86 

18.16 

20.27 

26.17 

22.81 

19.37 

18.67 

18.90 

19-05 

18.60 

30.96 

47.49 

30.17 

41.90 

22JS5 

27-44 

20.96 

20.12 

20,10 

17.85 

17.42 

18.65 

19.52 

20.76 

20.68 

17.86 

18.22 

18.57 

18.56 

18.45 
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SEP 

18.81 

18.26 

17.87 

17.68 

18.11 

17.98 

18.08 

18.90 

19.27 
19.05 

19.01 

18.97 

18.92 

19.29 
19.65 

19.90 
19.16 
18.89 
19.18 
20.08 

19.85 

18.74 

18.27 

19.30 
19.13 

19.80 

19.57 

19.83 

23.75 


39-83 

17.68 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02423630  Shades  Creek  near  Greenwood,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  33°19'34",  long  86056'59",  in  Vfh  sec.  3,  T.  20  S.,  R.  4  W.  ,  Jefferson  County,  near  left  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  county  road,  1.4  mi  (2.3  km)  southwest  of  Greenwood,  5.5  mi  (8.8  km)  south  of 
Bessemer,  and  at  mile  20.8  (33.5  km). 

DRAINAGE  AREA. --72.4  mi2  (187.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD .- -October  1964  to  September  1965,  October  1966  to  September  1973,  October  1974  to  current 

year  (October  1965  to  September  1966,  annual  maximum  and  October  1973  to  September  1974,  low-flow  and  flood 
hydrograph  only). 


GAGE . --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  480.37  ft  (146.417  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. --9  years  (1965,  1967-73,  1975),  137  ft3/s  (3.88®  m3/s)  „  25.70  in/yr  (653  mm/yr) . 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  discharge,  4,140  ft3’/s  (117  m3/s)  Jan.  25  (gage  height,  12.22  ft  or  3.725 
m) ;  minimum  daily,  17  ft3/s  (0.48  m3/s)  Sept.  19-21. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  7,220  ft3/s  (204  m3/s)  Mar.  20,  1970  (gage  height,  13.04  ft  or 
3.975  m) i  minimum,  11  ft3/s  (0.31  m3/s)  Sept.  16,  1964  (gage  height.  O'. 76  ft  or  0.23  m) . 

REMARKS .- -Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

29 

28 

91 

232 

131 

100 

337 

98 

34 

47 

228 

22 

2 

27 

25 

56 

177 

120 

111 

212 

62 

31 

35 

179 

21 

3 

26 

25 

48 

207 

468 

86 

420 

58 

29 

33 

104 

21 

4 

26 

23 

44 

333 

1,450 

80 

185 

71 

28 

34 

70 

21 

5 

25 

57 

41 

201 

1,540 

77 

151 

57 

27 

27 

71 

21 

6 

24 

54 

39 

169 

584 

74 

128 

53 

29 

25 

70 

21 

7 

23 

29 

90 

142 

321 

70 

111 

149 

31 

328 

59 

73: 

8 

25 

26 

307 

518 

239 

99 

101 

280 

26 

496 

49 

83 

9 

25 

25 

115 

621 

201 

67 

166 

90 

24 

191 

45 

28 

10 

25 

24 

88 

485 

170 

74 

353 

73 

61 

147 

41 

24 

11 

23 

150 

78 

1,300 

149 

93 

185 

58 

54 

100 

50 

26 

12 

24 

215 

74 

768 

157 

74 

140 

49 

338 

86 

45 

22 

13 

23 

53 

65 

795 

129 

294 

113 

45 

84 

54 

40 

21 

14 

23 

40 

59 

358 

109 

1,940 

525 

41 

46 

44 

36 

19 

15 

26 

38 

79 

260 

100 

597 

793 

300 

42 

40 

52 

18 

16 

124 

35 

119 

200 

591 

300 

307 

320 

45 

39 

44 

18 

17 

49 

36 

75 

158 

582 

280 

219 

185 

35 

37 

79 

18 

18 

32 

43 

65 

141 

395 

510 

170 

118 

32 

49 

49 

18 

19 

27 

34 

71 

136 

289 

1,200 

139 

81 

33 

39 

49 

17 

20 

25 

310 

93 

311 

209 

570 

118 

66 

47 

51 

48 

17 

21 

24 

208 

72 

159 

170 

320 

98 

57 

44 

222 

40 

17 

22 

25 

72 

64 

133 

143 

237 

87 

50 

38 

76 

35 

19 

23 

24 

57 

64 

120 

199 

221 

81 

45 

29 

49 

32 

70 

24 

25 

49 

1,510 

144 

257 

415 

76 

42 

27 

42 

31 

240 

25 

25 

47 

2,270 

2,780 

153 

685 

72 

38 

26 

44 

29 

100 

26 

25 

57 

1,030 

1,750 

128 

290 

104 

34 

25 

257 

67 

60 

27 

24 

43 

342 

438 

115 

193 

82 

193 

37 

61 

50 

40 

28 

24 

39 

316 

282 

109 

159 

65 

58 

34 

46 

27 

32 

29 

25 

37 

473 

219 

142 

61 

44 

162 

42 

24 

28 

30 

26 

42 

541 

179 

280 

88 

42 

241 

43 

23 

25 

31 

p  7  _ 

325 

523 

36 

139 

22 

TOTAL 

905 

1,921 

8,704 

13,867 

9,208 

10,161 

5,687 

2,893 

1,739 

2,923 

1,788 

1,160 

MEAN 

29.2 

64.0 

281 

447 

329 

328 

190 

93.3 

58.0 

94.3 

57.7 

38.7 

MAX 

124 

310 

2,270 

2,780 

1,540 

1,940 

793 

320 

338 

496 

228 

240 

MIN 

23 

23 

39 

120 

100 

67 

61 

34 

24 

25 

22 

17 

CFSM 

.40 

.88 

3.88 

6.17 

4.54 

4.53 

2.62 

1.29 

.80 

1.30 

.80 

.53 

IN. 

.47 

.99 

4,47 

7.13 

4.73 

5.22 

2.92 

1.49 

.89 

1.50 

.92 

.60 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

60,956 

MEAN 

167  MAX 

2,780 

MIN  17 

CFSM  2.31 

IN  31 

.32 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  2,000 

CFS  ) 

DATE 

TIME 

G.  H, 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

12-25 

0230 

11.95 

3,420 

3-14 

1145 

IT.  76 

3,000 

1-25, 

18  30 

12.22 

4,140 
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02424000  Cahaba  River  at  Centreville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°56,42",  long  87°08'21",  in  Eh  sec.  26,  T.  23  N. ,  R.  9  E. ,  Bibb  County,  on  left  bank  60  ft 
(18  m)  downstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  82,  0.2  mile  (0.3  km)  west  of  Centreville,  0.5  mile  (0.8  km) 
upstream  from  Gulf,  Mobile  §  Ohio  Railroad  bridge,  2.5  miles  (4.0  km)  upstream  from  Sandy  Creek,  and  at 
mile  81.2  (130.6  km) . 

DRAINAGE  AREA. --1,029  mi2  (2,665  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -August  1901  to  February  1908,  May  1929  to  March  1932,  May  1935  to  current  year.  Gage- 
height  records  collected  at  same  site  from  January  1917  to  December  1971  are  contained  in  reports  of  the 
National  Weather  Service. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  180.74  ft  (55.090  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  31, 
1939,  nonrecording  gage  at  same  site  (at  datum  1.15  ft  or  0.350  m  lower  prior  to  May  1929). 

AVERAGE  DISCHARGE. --48  years  (1901-07,  1929-31,  1935-75),  1,580  ft3/s  (44.7  m3/s) ,  20.85  in/yr  (530  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  22,200  ft3/s  (629  m3/s)  Jan.  25  (gage  height  25.17  or  7.672  m) ; 
minimum  308  ft3/s  (8.72  m3/s)  Oct.  26  (gage  height.  1.75  ft  or  0.533  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  83,600  ft3/s  (2,370  m3/s)  Mar.  29,  1951;  maximum  gage  height, 
36.63  ft  or  11.165  m  Apr.  8,  1938;  minimum  discharge  observed,  90  ft3/s  (2.55  m3/s)  Oct.  24-29,  1904  (gage 
height,  -0.35  ft  or  -0.107  m,  present  datum). 

REMARKS. - -Records  good.  An  average  of  82  ft3/s  (2.32  m3/s)  is  diverted  above  station  by  Birmingham  Water 
Works  Co.,  and  is  not  included  in  records  except  about  7  ft3/s  (0.20  m3/s)  of  which  is  returned  to  river 
above  station.  Flow  partly  regulated  by  Purdy  Lake  (capacity,  15,300  acre-ft  or  18.9  hm3)  on  Little 
Cahaba  River. 

REVISIONS  (WATER  YEARS). --WSP  682:  1901-08.  WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

506 

333 

551 

2,920 

2,220 

1,700 

4,100 

1,870 

838 

758 

2.940 

460 

2 

455 

317 

652 

2,320 

2,170 

1,610 

3,270 

1  .400 

782 

642 

3,130 

435 

3 

419 

323 

578 

2,030 

2,890 

1 ,520 

5,800 

1.180 

699 

577 

2,500 

420 

4 

396 

322 

530 

2,770 

17,100 

1 ,400 

4,030 

1 .160 

650 

543 

1,770 

408 

5 

387 

325 

491 

2,770 

20,100 

1,3-10 

3,050 

1,110 

613 

516 

1,630 

405 

6 

376 

361 

469 

2,270 

11,600 

1,260 

2,540 

1,040 

624 

516 

1  ,570 

402 

7 

359 

454 

548 

1,960 

6,180 

1,240 

2,200 

1,340 

695 

1,180 

2.330 

786 

8 

349 

377 

1,060 

4,130 

4,550 

1,330 

1,970 

2,310 

672 

4,670 

1,580 

1,730 

9 

341 

352 

1,220 

7,370 

3,630 

1,240 

2,640 

2.220 

650 

2,100 

1,220 

1,150 

10 

341 

348 

960 

5,210 

3,100 

1,210 

5,810 

1,870 

754 

2,200 

1,300 

774 

1  1 

340 

546 

819 

9,170 

2,700 

1,630 

3,960 

1  .460 

842 

1,990 

1 .660 

838 

12 

334 

1,340 

737 

7,300 

3,580 

1,500 

3,130 

1.200 

1,050 

2,190 

1  ,480 

750 

13 

329 

965 

678 

6,520 

3,210 

1,960 

2,470 

1 .060 

1  ,450 

1,300 

1  ,  140 

602 

14 

332 

665 

625 

4,580 

2,590 

12,000 

7,630 

1*010 

1,050 

966 

924 

533 

15 

345 

558 

591 

3,390 

2,260 

9,740 

12,100 

1.610 

84? 

806 

806 

480 

16 

524 

510 

752 

2,750 

4,720 

6,390 

6,790 

3.000 

814 

699 

730 

460 

17 

695 

484 

800 

2,310 

8,190 

5,640 

4,370 

3.600 

766 

650 

742 

460 

18 

555 

463 

686 

1,980 

5,700 

7,650 

3,380 

2,440 

676 

617 

966 

467 

19 

462 

480 

651 

1 ,830 

4,830 

11,200 

2,770 

1.750 

661 

606 

1,020 

473 

20 

399 

495 

693 

2,280 

3,850 

8,090 

2,340 

1  ,440 

774 

620 

822 

454 

21 

360 

1,200 

735 

2,280 

3,060 

5,100 

2,000 

1 .23-0 

726 

1,020 

790 

438 

22 

346 

1,080 

653 

1,840 

2,610 

3,830 

1,760 

1 . 090 

738 

1,400 

707 

502 

23 

332 

761 

628 

1,670 

2,510 

3.120 

1,610 

975 

738 

966 

620 

1 ,360 

24 

'326 

630 

8,070 

1,590 

3,070 

6,330 

1,510 

907 

610 

618 

560 

5,080 

25 

316 

578 

13,400 

15,200 

2,620 

8.120 

1  ,430 

838 

536 

1,060 

522 

3,110 

26 

312 

550 

9,430 

20,500 

2,200 

4,670 

1,420 

802 

509 

1  ,480 

533 

2,000 

27 

314 

532 

4,920 

1 0 , 300 

1,950 

3,360 

1,420 

834 

526 

2,290 

574 

1  .360 

28 

322 

489 

3,200 

4,850 

1,810 

2,780 

1,320 

1.080 

536 

1,330 

610 

1,100 

29 

319 

453 

3,190 

3,630 

2,440 

1,230 

954 

628 

1,000 

522 

941 

30 

328 

462 

3,800 

2,980 

4,680 

1,660 

899 

703 

862 

476 

822 

31 

3,840 

457 

C  f  DH  U 

TOTAL 

11,851 

16,753 

65,957 

143,240 

135,000 

130,640 

99,710 

44.529 

22,152 

37,462 

36,631 

29,200 

MEAN 

382 

558 

2,128 

4,621 

4,821 

4,214 

3,324 

1  ,436 

738 

1,208 

1.182 

973 

MAX 

695 

1,340 

13,400 

20,500 

20,100 

12,000 

12,100 

3,600 

1  ,450 

4,670 

3,130 

5,080 

MIN 

312 

317 

469 

1  ,590 

1,810 

1,210 

1  ,230 

802 

509 

516 

457 

402 

CFSM 

.37 

.54 

2.07 

4.49 

4.69 

4.10 

3.23 

1 .40 

.72 

1.17 

1.15 

.95 

IN. 

.43 

.61 

2.38 

5.18 

4.88 

4.72 

3.60 

1  .61 

.80 

1.35 

1.32 

1.06 

CAL  YR 

1974  TOTAL  619, 

353  MEAN 

1  ,696 

MAX  25,200 

MIN  312 

CESM 

1.-65  IN 

22.38 

WTR  YR 

1975  TOTAL  773, 

125  MEAN 

2.118 

MAX  20,500 

MIN  312 

CFSM 

2.06  IN 

27.95 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  20,000  CPS) 

DATE  TIME  G.  H.  DISCHARGE  DATE  TIME  G.  H.  DISCHARGE 

2300  25.17  22,200  2-05  0400  24.97  21,600 
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OZ424000  Cahaba  River  at  Centreville,  Ala . - -Cont inued 


GAGE  Hf-IGHT.  IN  FEET.  WATER  YEAP  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.42 

1.84 

2.57 

7.29 

6.12 

5.15 

9.38 

5.50 

3.30 

3.10 

7.32 

2.27 

2 

2.25 

1.79 

2.88 

6.28 

6.04 

4.98 

7.87 

A.5A 

3.16 

2.80 

7.63 

2.19 

3 

2.14 

1  .81 

2.65 

5.80 

7.20 

4.79 

11.29 

4.10 

2.95 

2.62 

6.57 

2.14 

4 

2.06 

1.80 

2.50 

7.04 

20.97 

4.55 

9.28 

4.06 

2.82 

2.62 

5.30 

2.10 

5 

2.03 

1.82 

2.38 

7.03 

24.4? 

4.38 

7.50 

3.95 

2.72 

2.44 

5.02 

2.09 

6 

1.99 

1.94 

2.30 

6.20 

20.35 

4.28 

6.65 

3.79 

2.75 

2.44 

4.90 

2.08 

7 

1.93 

2.25 

2.56 

5.67 

12.93 

4.23 

6.08 

4.38 

2.94 

3.93 

6.28 

3.14 

a 

1.90 

1  .99 

3.97 

8.50 

9.79 

4.41 

5.69 

6.26 

2.P8 

9.95 

4.91 

5.20 

9 

1.97 

1.91 

4.37 

14.20 

8.46 

4.24 

6.50 

6.10; 

2.82 

5.91 

4.20 

4.03 

10 

1.87 

1.89 

3.75 

10.72 

7.59 

4.17 

11.53 

6.50: 

3.09 

6.03 

4.35 

3.14 

11 

I  .97 

2.53 

3.37 

15.62 

6.91 

5.01 

9.12 

4.67 

3.31 

5.74 

5.07 

3.30 

12 

1.85 

4.63 

3.13 

14.10 

8.38 

4.76 

7.64 

4.14 

3.82 

6.06 

4.71 

3.08 

13 

1  .83 

3.75 

2.96 

12.60 

7.77 

5.41 

6.53 

3.84 

4.60 

4.34 

4.02 

2.69 

14 

1.84 

2.92 

2.80 

10.10 

6.73 

17.91 

11.86 

3.71 

3.81 

3.61 

3.51 

2.49 

15 

1  .89 

2.59 

2.69 

8.0  7 

6.19 

18.24 

20.11 

4.94 

3.31 

3.22 

3.22 

2.33 

16 

2.48 

2.44 

3.18 

7.00 

9.26 

12.41 

14.08 

7.26 

3.24 

2.95 

3.03 

2*27 

17 

3.01 

2.35 

3.31 

6.26 

14.98 

11.64 

9.73 

8.41 

3.12 

2.82 

3.06 

2.27 

IB 

2.58* 

2.28 

2.99 

5.71 

11.81 

12.99 

8.05 

6.45 

2.89 

2.73 

3.61 

2.29 

19 

2.28 

^.34 

2.88 

5.41 

10.18 

18.87 

7.04 

5.26 

2.84 

2.70 

3.73 

2.31 

20! 

2.07 

2.39 

3.00 

6.20 

a.  78 

15.94 

6  ,3Qi 

4.62 

3.  1 4 

2.74 

3.26 

2.25 

21 

1  *94 

4.27 

3.13 

6.21 

7.52 

10.93 

5.75 

4.21 

3.01 

3.71 

3.17 

2.20 

22 

I  .89 

4.05 

2.88 

5.44 

6.76 

8.76 

5.28 

3.89 

3.04 

4^.54* 

2.97 

2.40 

23 

1.84 

3.20 

2.80 

5.  I  0 

6.60 

7.61 

4.98 

7*63 

3.05 

3.60 

2.74 

4.27 

24 

1  .82 

2.81 

1  2 . 79 

4.93 

7.53 

10.91 

4.60 

3.47 

2.71 

3.25 

2.57 

10.54 

25 

1.78 

2.65 

20.55 

17.00 

6.79 

15.74 

4.62 

7*30; 

2.50. 

3.83 

2*46, 

7.85 

26 

1.77 

2.56 

18.06- 

24.61 

6 . 0-9 

10.36 

4.59 

3*21 

2.42 

4.67 

2.49 

5*36 

27 

1.78 

2.51 

10.92 

19.62 

5-6'6- 

8.02 

4.58 

7.29 

2.47 

6*18 

2.61 

4.46 

29 

1.80 

2.37 

7.86 

10.69 

5.38 

7.05 

4.40 

3.87 

2.60 

4.401 

2.711 

3.93 

29 

1.79 

2.25 

7.73 

8.46 

— 

6.48 

4.21 

3*58- 

2.76 

3*69 

2*46 

3.54 

30 

1.83 

2.28 

8.71 

7.38 

— 

9.38 

5.07 

3.45 

2.96. 

3.36 

2.32 

3.26 

31 

1.84 

— 

8.77 

6.65 

12.99 

3.33 

— 

3.85 

2.26 

MAX 

3.01 

4.63 

20.55 

24.61 

24.42 

18.87 

20.11 

«.41 

4.60 

9.95; 

7.63 

10'.  54 

MIN 

1.77 

1  .79 

2.30 

4.93 

5.38 

4.17 

4.21 

3*21 

2.42 

2-44- 

2*26 

2.08 

CAE 

YR 

1974  MAX 

26.27 

MIN  1. 

77 

WTR 

YR 

1975  MAX 

24.61 

MIN,  1 . 
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GAGE  HEIGHT,  IN  FEET*  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

I 

6.56 

1.78 

3.70 

26  .27 

7  -  06 

5.63 

5.24 

3.48 

3.70 

2.00 

1 .88 

3*56 

2 

4.73 

1.78 

3.24 

18.04 

6- .6-7 

5.39 

9.27 

3.40 

4e.40 

1.96 

1.85 

6.21 

3 

3.16 

1.76 

2.95 

11.09 

6.20 

5.15 

11.41 

3*33 

4.16 

1.94 

1  .86 

6.77 

4 

2.64 

1.75 

2.95 

9.73 

5.78 

4.88 

1 1  .21 

3.37 

3.66 

2.23 

2 .26 

4.74 

5 

2.41 

1.82 

4.31 

9.01: 

5.25 

4.67 

16.11 

4. SO 

3  .33 

2.25 

2.17 

3.65- 

6 

2.25 

1.79 

4.09 

8.18 

5.36 

4.47 

rr.i8 

3  .97 

3.32 

2.32 

1.96 

3.08 

7 

2.14 

1.77 

3.34 

9.88 

9.84 

4.28 

8.13 

3-66 

3.38 

2.39 

2.20 

2.76 

8 

2.08 

1.87 

3.05 

12.37 

10.69 

4.11 

6.90 

3.26 

3*22 

2.50 

5.06 

5.01 

9 

2.06 

2.71 

2*88 

10.62 

9.54 

3.96 

6.09 

3.13 

3*10 

2.28 

5.45 

5.4b 

10 

1  .97 

3.42 

2.75 

9.65 

7.73. 

3.86 

5.41 

3.07 

3.20 

2;2n 

3.73 

7.56 

1  1 

1.91 

2.54 

2.62 

11.59 

6.77 

3.76 

4.97 

3.04 

3.15 

2.69 

2.84 

6.49 

12 

1  .88 

2.13 

2.51 

13.11 

6.09 

3.78 

5.46 

3.31 

2.96 

2*60 

2.50 

4*.  48' 

13 

1  .85 

2.  02 

2.49 

10.75 

5.67 

3.73 

20.72 

3.32 

2.79 

2.48 

3.72 

3.81 

14 

1.86 

1  .93 

2.43 

8.43 

5.40 

3.62 

20.06 

3.24 

2.75 

2.16 

4.65 

3.64 

15 

1.90 

1.91 

2.76 

7.84 

13.98 

3.47 

14.89 

3.04 

3.02 

2.18 

3.08 

3.60 

16 

1.89 

2.08 

3.38 

7.35 

17.41 

3  *43 

10.11 

3.38 

2.72 

2*24 

2.82 

3*16 

17 

1.85 

2.13 

3.10 

6  •  66 

1  3.36 

3.41 

8.05 

3.44 

2.55 

2.33 

2.98 

2.82 

18 

1  .81 

2.00 

2  *77 

6.21 

10.13; 

3.34 

6.85 

3.08 

2.45 

2.25 

2.52 

2  *57 

19 

1.79 

1.93 

2.62 

5.79 

10.34 

3.42 

6.11 

2.89 

2.43 

2.14 

2.37 

2.41 

20 

1.76 

1.90 

3.47 

5 .96- 

10.67 

5.72 

5.61 

2.88 

2.38 

2.13 

2.22 

2.30 

21 

1.74 

2.34 

5.45 

7.83 

8.61 

7.18 

5.14 

3.34 

2.32 

2.45 

2.08 

2.22 

22 

1.74 

3.49 

4.64 

6.69 

16.63 

6.78 

5.06 

3.77 

2.26 

2.16 

1 . 99 

2.18 

23 

1.74 

3.11 

4.03 

6.10 

15.61 

5.62 

6.08 

8.45 

2.23 

2.07 

1.93 

2.10 

24 

1.71 

2.69 

3*66 

7.84 

10.44 

5.05 

5.51 

5.99 

2*20 

2.01 

1.88 

2.09 

25 

1.69 

2.50 

3.51 

7.57 

8.35 

4.62 

4.82 

4.40 

2.16 

2.11 

1.85 

2.08 

26 

1  .66 

2.85 

14.55 

7.34 

7.16 

4.35 

4.44 

4.76 

2.13 

2.16 

1.84 

2.63 

27 

1.67 

3.05 

23.89 

8.06 

6.45 

4.25 

4.15 

8.13 

2.11 

2.71 

1.78 

3.47 

28 

1.69 

6.31 

17.55 

8.57 

5.97 

4.24 

3.9-3 

7.79 

2*07 

2.77 

1*79 

3.04 

29 

1.71 

7.68 

8.82 

11.74 

5.07 

3.75 

5*52 

2.04 

2.51 

2.64 

2.96 

30 

1.72 

4.74 

8.89 

10.31 

— 

6.36 

3.60’ 

4.56 

2.02 

2.16 

2.46 

2.70 

31 

1.81 

16*65 

8.21 

5. 70 

4.01 

- - 

1.99 

3.79 

MAX 

6-56 

7.68 

23.89 

26.2T 

17.41 

7.18 

20.72 

8.45 

4.40 

2.77 

5.45 

7*56 

MIN 

1.67 

1.75 

2.4-3 

5.79 

5.25 

3*34 

3.60 

2.88 

2.02 

1.96 

1.78 

2.08 

CAL  YR  1973  MAX  23.89  MIN  1.67 
WTR  YR  1974  MAX  26.27  MEN  1.67 
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02424000  Cahaba 

River 

at  Centreville,  Ala 

.  -Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.58 

3.00 

4.90 

16.45 

5.52 

3.56 

22.90 

5.76 

5.75 

3.71 

3.85 

2.38 

2 

3.72 

2.82 

4.48 

10.86 

6.47 

3.61 

16.13 

5.25 

7.57 

3.71 

4.07 

2.90 

3 

2.94 

2.84 

4.09 

8.51 

6.37 

5.48 

10.24 

5.00 

5.35 

4.55 

3.51 

2.83 

4 

2.50 

3.24 

3.85 

9.31 

5.75 

6.04 

8.57 

4.97 

4.52 

3.74 

3.09 

2.54 

5 

2.27 

3.05 

3.74 

8.58 

5.39 

7.51 

7.37 

4.55 

4.29 

3.71 

2.89 

2.33 

6 

2.07 

2.74 

4.43 

8.97 

5.17 

7.42 

6.48 

4.21 

4.08 

3.92 

2.76 

2.23 

7 

1.93 

2.63 

5.94 

13.95 

5.03 

6.57 

13.12 

4.20 

4.74 

5.38 

2.74 

2.20 

8 

1.81 

3.04 

5.43 

21.79 

5.01 

6.30 

21.91 

6.78 

10.80 

4.74 

2.87 

2.18 

9 

1.73 

3.72 

4.90 

20.98 

5.42 

5.67 

15.73 

12.74 

7.14 

4.59 

3.41 

2.13 

10 

1  .68 

3.36 

4.57 

14.44 

5.19 

5.26 

10.12 

9.77 

5.41 

5.10 

3.62 

2.10 

11 

1.63 

3.00 

5.30 

9.95 

4.81 

6.40 

8.16 

6.31 

5.00 

4.90 

3.21 

2.06 

12 

1.63 

2.77 

6.02 

8.26 

4.57 

11.03 

7.17 

5.69 

5.67 

4.28 

4.19 

1.99 

13 

1.56 

2.67 

5.42 

7.12 

4.41 

8.76 

6.51 

6.81 

10.25 

3.89 

3.94 

1.97 

14 

1.54 

4.38 

5.10 

6.40 

7.24 

7.15 

5.94 

5.70 

7.15 

4.36 

3.52 

2.00 

15 

1.65 

5.83 

11.70 

5.91 

10.13 

6.31 

5.53 

4.91 

5.93 

5.53 

3.61 

1.98 

16 

2.07 

4.41 

15.84 

5.48 

7.89 

7.18 

5.23 

4.45 

5.50 

5.38 

3.31 

2.00 

17 

2.28 

3.78 

10.43 

5.11 

6.63 

16.07 

5.24 

4.10 

6.10 

6.57 

3.48 

2.01 

18 

2.08 

3.43 

7.41 

4.87 

5.95 

14.49 

5.18 

3.85 

5.59 

6.39 

4.74 

1.93 

19 

1.84 

3.43 

6.29 

7.53 

5.52 

9.22 

6.51 

3.66 

13.67 

7.33 

4.01 

1.87 

20 

1.69 

4.03 

5.79 

9.91 

5.15 

7.81 

6.22 

4.02 

14.47 

6.59 

3.38 

1.84 

21 

1.64 

4.10 

7.39 

7.91 

4.82 

8.38 

5.24 

5.75 

7.96 

5.01 

3.04 

1.83 

22 

1.66 

3.73 

10.50 

14.64 

4.58 

7.53 

4.75 

4.79 

6.07 

4.24 

2.79 

1.81 

23 

2.55 

3.45 

8.72 

15.96 

4.40 

6.43 

4.51 

4.28 

5.68 

3.76 

2.63 

1.80 

24 

3.73 

3.19 

6.99 

10.27 

4.22 

5.92 

4.45 

4.73 

4.91 

3.47 

2.52 

1.78 

25 

2.93 

3.61 

6.10 

7.93 

4.06 

14.30 

7.89 

5.14 

4.39 

3.35 

2.43 

1.77 

26 

2.30 

6.59 

5.50 

7.49 

3.91 

15.43 

12.75 

4.81 

4.41 

3.24 

2.35 

1.77 

27 

2.52 

5.93 

5.04 

8.99 

3.81 

10.25 

11.88 

6.59 

4.66 

3.78 

2.29 

1.77 

28 

5.46 

4.94 

4.67 

7.74 

3.68 

8.04 

10.45 

10.21 

4.25 

4.47 

2.23 

1.79 

29 

6.04 

4.39 

4.39 

6.89 

6.96 

7.88 

9.75 

4.84 

3.55 

2.21 

1.86 

30 

4.06 

4.38 

4.17 

6.17 

6.42 

6.53 

6.84 

4.23 

3.29 

2.28 

3.57 

31 

MAX 

6.04 

6.59 

15.84 

21.79 

10.13 

17.59 

22.90 

12.74 

14.47 

7.33 

4.74 

3.57 

MIN 

1.54 

2.63 

3.74 

4.87 

3.68 

3.56 

4.45 

3.66 

4.00 

3.24 

2.21 

1,77 

:al 

YR 

1972  MAX 

28.47 

MIN  1. 

39 

WTR 

YR 

1973  MAX 

22.90 

MIN  1  . 

54 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.65 

1.99 

2.80 

3.81 

10.13 

5.14 

4.62 

2.88 

2.22 

2.47 

2.83 

1.48 

2 

2.47 

2.07 

2.51 

5.66 

8.55 

13.56 

4.45 

2.84 

2.26 

2.25 

2.53 

1.45 

3 

2.38 

2.24 

6.87 

8.98 

8.30 

18.99 

4.27 

2.87 

2.18 

2.38 

2.07 

1.43 

4 

2.24 

2.71 

9.42 

19.18 

8.35 

13.06 

4.89 

2.83 

2.14 

2.38 

1.90 

1.57 

5 

2.45 

2.64 

5.95 

27.16 

7.32 

9.51 

5.41 

2.77 

2.10 

2.47 

1.86 

1.69 

6 

1.61 

2.18 

5.35 

20.47 

7.21 

7.94 

4.93 

2.71 

2.07 

2.31 

1.82 

4.16 

7 

3.49 

2.02 

19.72 

12.88 

11.45 

6.99 

4.64 

2.63 

2.02 

2.17 

1.75 

3.22 

8 

2.73 

1.92 

19.65 

9.48 

10.26 

8.02 

4.61 

2.73 

2.00 

2.02 

1.69 

2.29 

9 

2.39 

1.86 

10.59 

8.43 

8.35 

8.96 

4.69 

2.75 

1.98 

1.91 

1.63 

1.85 

10 

2.26 

1.87 

7.24 

21.49 

7.40 

7.68 

4.44 

2.65 

2.00 

1.93 

2.17 

1.68 

11 

2.15 

1.86 

6.26 

28.47 

6.73 

6.85 

4.25 

2.59 

2.95 

1.84 

2.07 

1.58 

12 

2.09 

1.88 

5.49 

24.56 

6.42 

6.29 

4.16 

2.57 

2.36 

1.81 

1.84 

1.51 

13 

2.04 

1.86 

5.06 

17.16 

6.79 

5.87 

4.09 

3.76 

2.11 

1.82 

2.56 

1.46 

14 

2.02 

1.86 

4.83 

12.16 

6.36 

5.79 

3.96 

6.31 

2.05 

1.84 

4.41 

1 .43 

15 

1.99 

1.85 

4.53 

9.61 

5.91 

5.61 

3.82 

5.66 

2.04 

1.79 

2.64 

1.41 

16 

1.97 

1.84 

4.37 

8.14 

5.74 

5.98 

3.77 

4.27 

2.01 

1.98 

2.13 

1.39 

17 

1.95 

1.82 

4.66 

7.34 

5.89 

7.08 

3.85 

3.58 

2.04 

2.16 

1.92 

1.40 

18 

2.14 

1.80 

6.42 

6.85 

6.29 

6.37 

3.68 

3.37 

2.16 

1.95 

1.79 

2.41 

19 

1.99 

1.80 

5.95 

6.49 

6.62 

6.22 

3.46 

3.22 

2.05 

1.85 

1.71 

3.78 

20 

1.90 

1.86 

5.62 

6.56 

5.99 

5.77 

3.31 

2.96 

2.09 

1.79 

1.63 

3.55 

21 

1.98 

1.86 

7.96 

7.09 

5.65 

5.45 

3.25 

2.77 

2.06 

1.76 

1  .60 

2.62 

22 

2.01 

1.82 

6.47 

6.93 

5.49 

5.47 

3.52 

2.66 

2.08 

1.76 

2.02 

2.10 

23 

2.07 

1.83 

5.58 

6.97 

5.43 

5.33 

4.37 

2.60 

1.94 

1.89 

2.37 

1.83 

24 

2.29 

2.21 

5.03 

6.39 

5.25 

4.99 

3.72 

2.52 

1.85 

1.83 

2.21 

1.83 

25 

2.60 

2.69 

4.69 

6.03 

5.08 

4.98 

3.40 

2.58 

1.94 

1.88 

1.97 

1.79 

26 

2.91 

2.74 

4.44 

5.67 

4.98 

5.35 

3.19 

2.57 

2.58 

2.16 

1.87 

2.06 

27 

2.61 

2.31 

4.24 

5.37 

4.96 

5.08 

3.07 

2.51 

3.35 

2.04 

1.72 

5.23 

28 

2.32 

2.16 

4.05 

5.25 

4.72 

4.97 

3.00 

2.37 

3.29 

2.14 

1.78 

4.67 

29 

2.17 

2.45 

3.91 

5.70 

4.57 

5.12 

2.93 

2.30 

3.89 

2.05 

1.81 

3.68 

30 

2.07 

2.73 

3.85 

10.93 

5.06 

2.90 

2.27 

2.95 

1.99 

1.59 

3.19 

2.50 

MAX 

3.61 

2.74 

19.72 

28.47 

11.45 

18.99 

5.41 

6.31 

3.89 

2.50 

4.41 

5.23 

MIN 

1.90 

1.80 

2.51 

3.81 

4.57 

4.76 

2.90 

2.24 

1.85 

1.76 

1.52 

1.39 

CAL 

YR 

1971  MAX 

25.10 

MIN  1  . 

80 

WTR 

YR 

1972  MAX 

28.47 

MIN  1  . 

39 
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02425000  Cahaba  River  near  Marion  Junction,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°26'38",  long  87°10'49",  in  SE^  sec.  l6,  T.  17  N.,  R.  9  E. ,  Dallas  County,  on  right  bank  10  ft  (3  m)  downstream 
from  bridge  on  U.S.  Highway  80,  3.8  mi  (6.1  km)  downstream  from  Oakmulgee  Creek,  3-5  mi  (5-6  km)  east  of  Marion  Junction,  and 
21.4  mi  (34.4  km)  above  the  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --1,768  mi2  (4,579  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1938  to  September  1954,  October  1968  to  current  year.  Monthly  discharge  only  October  to  December 
1938,  published  in  WSP  1304.  Gage-height  records  collected  at  same  site  from  1939  to  1971  are  contained  in  reports  of  the 
National  Weather  Service. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  86.72  ft  (26.432  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Auxiliary 
water-stage  recorder  6.2  mi  (10  km)  downstream  from  base  gage  at  same  datum.  October  1940  to  September  1954,  nonrecording  gage 
12  mi  (19  km)  downstream  from  base  gage  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 23  years  (1938-54,  1968-74),  2,809  ft3/s  (79-55  m3/s),  21. 58  in/yr  (548  mm/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maxi  mum  discharge,  20,300  ft3/s  (575  m3/s)  Feb.  8  (gage  height,  28.75  ft  or  8.763  m);  minimum,  600  ft3/s 

(16.9  m3/s)  Sept.  5-  , 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  83,400  ft^/s  (2,360  m 
observed,  224  ft3/s  (6.34  m3/s)  Sept.  l£,  1954  (gage  height,  0 

Flood  of  Feb.  24,  1961,  reached  a  stage  of  43.80  ft  (13-350  m),  present  datum,  from  floodmarks  (discharge  not  determined). 


3/s)  Aug.  16,  1939  (ga€e  height,  42.95  ft  or  13.091  m);  mini  mum 
.80  ft  or  0.244  m) . 


REMARKS . --Records  fair.  For  diversion  above  station  see  Remarks  for  station  at  Centreville. 
REVISIONS. --WSP  1304:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  EEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197G 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1,640 

640 

1,180 

5,920 

4,500 

3,290 

8,020 

4,160 

1,530 

1,380 

6,410 

747 

2 

1,320 

635 

1  ,200 

4,790 

4,050 

3,010 

8,560 

3.830 

1,410 

1,300 

7,170 

709 

3 

1 ,120 

628 

1,250 

3,930 

4,090 

2,750 

12,900 

2,760 

1,260 

1 ,180 

6,740 

670 

4 

996 

620 

1,160 

3,970 

6,290 

2,510 

15,400 

2,300 

1 ,120 

1,140 

4,980 

633 

5 

921 

665 

1,070 

4,580 

1 1,200 

2,270 

13,700 

2.100 

1,030 

1.090 

3,600 

609 

6 

888 

669 

1,020 

4 , 640 

15,100 

2,090 

8,900 

2,020 

1,000 

972 

3,470 

654 

7 

858 

660 

1,210 

3,760 

19,000 

1.960 

5,560 

1,920 

1.130 

987 

4,320 

828 

8 

816 

723 

1,370 

5,300 

19,900 

1,930 

4,060 

2,360 

1,380 

1,870 

4,530 

1,750 

9 

786 

710 

1,820 

9,490 

15,600 

1.930 

3,550 

3,850 

1  ,400 

5,420 

4,050 

2,350 

10 

752 

652 

2,110 

11,800 

8,660 

1,890 

6,560 

3,830 

1  ,460 

3,910 

3,800 

1,930 

1 1 

732 

772 

1,700 

13,700 

5,550 

2,070 

8,710 

3.400 

1  ,630 

3,240 

3,320 

2,220 

12 

715 

1,560 

1  ,550 

13,800 

5,670 

2,510 

8.550 

2,570 

1  ,680 

3,120 

3,430 

1,390 

13 

697 

1,910 

1 ,440 

14,500 

6,800 

2,580 

5,960 

2,040 

1,960 

2,960 

3,250 

1,330 

14 

683 

1,790 

1,340 

13,800 

6,280 

7,180 

7,870 

1,750 

2,210 

2,010 

2,350 

1,020 

15 

708 

1,300 

1  ,490 

9,930 

4,940 

10,200 

14,400 

1,680 

2,450 

1,520 

1,770 

870 

16 

1,010 

1,100 

1,510 

5,160 

7,010 

13,300 

18,700 

2,340 

2,200 

1,510 

1,510 

782 

17 

1,080 

1,000 

1  ,530 

5,010 

12,300 

14,500 

19,300 

4,360 

1  ,870 

1,830 

1,440 

753 

18 

1,250 

954 

1,560 

4,270 

14,100 

13,500 

16,200 

5.330 

1  .540 

1 ,130 

1.500 

793 

19 

1,080 

915 

1,590 

3,750 

15,300 

12,900 

10,000 

4,210 

1,310 

1,020 

1,680 

797 

20 

901 

1,100 

1,740 

3,790 

13,900 

13,800 

5,290 

2.880 

1,250 

964 

1,810 

776 

21 

802 

1,230 

1,620 

4,030 

10,900 

15.200 

4,110 

2,240 

1  ,650 

1,100 

1  .480 

731 

22 

733 

1 ,560 

1,570 

3,880 

7,960 

14,700 

3,500 

1  ,900 

1,620  ' 

1,900 

1.300 

756 

23 

700 

1,770 

1  ,450 

3,310 

6,300 

10,600 

3,050 

1,680 

1  ,400 

2,290 

1,160 

2,020 

24 

681 

1,350 

6,690 

3,140 

6,040 

8,030 

2,750 

1,500 

1,300 

1,750 

1,040 

3,350 

25 

667 

1,180 

13,200 

7,160 

5,770 

9,450 

2,540 

1.370 

1 ,  120 

1  ,430 

943 

6,780 

26 

657 

1 ,120 

14,300 

10,600 

5,010 

10,900 

2,350 

1.270 

1,020 

1,740 

912 

6.000 

27 

64  3 

1,080 

15,500 

13,900 

4,120 

10,800 

2,280 

1.310 

966 

2,610 

930 

3,900 

28 

639 

1,040 

14,500 

17,500 

3,620 

6,650 

2,210 

1  ,440 

963 

3,280 

920 

2,510 

29 

634 

979 

9,650 

17,900 

— 

4,580 

2,110 

1.570 

1 .  180 

2,670 

928 

1,780 

30 

632 

1,060 

5,960 

12,400 

4,240 

3,310 

1 .650 

1.560 

2,070 

823 

1  ,490 

31 

633 

5,960 

5,850 

5,970 

3,57o 

772 

TOTAL 

26,374 

31,372 

119,240 

245,560 

249,960 

217,290 

230,400 

77,260 

43,599 

62,963 

82,338 

50,928 

MEAN 

851 

1,046 

3,846 

7,921 

8,927 

7,009 

7,680 

2.492 

1,453 

2,031 

2,656 

1,698 

MAX 

1,640 

1,910 

15,500 

17,900 

19,900 

15,200 

19,300 

5,330 

2,450 

5,420 

7,170 

6,780 

MIN 

632 

620 

1.020 

3,140 

3,620 

1,890 

2,110 

1,270 

963 

964 

772 

609 

CFSM 

.48 

.59 

2.18 

4.48 

5.05 

3.96 

4.34 

1  .41 

.82 

1.15 

1.50 

.96 

IN. 

.55 

.66 

2.51 

5.17 

5.26 

4.57 

4.85 

1  .63 

.92 

1.32 

1.73 

1.07 

CAL  YR 

1974  TOTAL  1,150, 

110  MEAN  3,151 

MAX  21, 

600  MIN 

596  CFSM 

1.78 

IN  24.20 

WTR  YR 

1975  TOTAL  1,437, 

284  MEAN  3,938 

MAX  19. 

900  MIN 

609  CFSM 

2.23 

IN  30.24 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  14,000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-25 

2300 

24.40 

16,100 

3-17 

0700 

24.05 

14,700 

1-29 

0300 

27.24 

18,700 

3-21 

2000 

25.07 

15,500 

2-08 

0500 

28.75 

20,300 

4-04 

1300 

25-59 

15,600 

2-19 

1200 

24.24 

15,400 

4-17 

0500 

29.22 

19,700 
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021+25000  Cahaba  River  near  Marion  Junction,  Ala. — Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.23 

2.26 

3.35 

11.21 

9.50 

7.86 

15.72 

9.72 

4.48 

3.72 

12.10 

2.85 

2 

3.58 

2.26 

3.40 

9.60 

8.84 

7.42 

16.51 

9.16 

4.21 

3.53 

13.20 

2.77 

3 

3.18 

2.24 

3.51 

8.35 

8.91 

7.00 

22.30 

7.35 

3.91 

3.32 

12.60 

2.67 

4 

2.94 

2.22 

3.31 

8.42 

12.07 

6.63 

25.35 

6.55 

3.61 

3.24 

10.10 

2.58 

5 

2.80 

2.34 

3.13 

9.35 

18.83 

6.27 

23.24 

6.20 

3.43 

3.16 

8.00 

2.52 

6 

2.73 

2.35 

3.01 

9.44 

23.63 

5.99 

17.08 

6.03 

3.35 

2.93 

7.80 

2.62 

7 

2.66 

2.34 

3.40 

8.10 

27.57 

5.82 

12.37 

5.82 

3.58 

2.97 

9.20 

3.01 

8 

2.58 

2.48 

3.71 

10.40 

28.33 

5.78 

10.16 

6.55 

4.07 

4.65 

9.60 

4.89 

9 

2.51 

2.45 

4.59 

16.40 

24.19 

5.82 

9.31 

9.01 

4.11 

10.40 

8.80 

5.93 

10 

2.44 

2.33 

5.13 

19.40 

15.46 

5.76 

13.73 

8.93 

4.20 

8.20 

8.40 

5.19 

11 

2.40 

2.60 

4.35 

21.80 

11.08 

6.12 

16.77 

8.20 

4.53 

7.10 

7.62 

5.67 

12 

2.36 

4.22 

4.06 

21.90 

11.26 

6.88 

16.52 

6.78 

4.62 

6.90 

7.80 

4.16 

13 

2.33 

4.87 

3.82 

22.80 

12.87 

7.02 

12.79 

5.86 

5.14 

6.65 

7.50 

4.03 

14 

2.30 

4.64 

3.62 

22.00 

12.15 

13.99 

15.43 

5.30 

5.55 

5.06 

6.00 

3.40 

15 

2.36 

3.67 

3.91 

17.10 

10.24 

18.23 

23.95 

5.14 

5.92 

4.13 

4.99 

3.09 

16 

3.02 

3.28 

3.96 

10.30 

13.20 

22.26 

28.37 

6.29 

5.49 

4.10 

4.46 

2.89 

17 

3.15 

3.07 

4.00 

10.10 

20.42 

23.81 

28.88 

9.53 

4.90 

4.70 

4.31 

2.83 

18 

3.50 

2.97 

4.09 

9.05 

22.58 

22.50 

25.82 

10.95 

4.23 

3.39 

4.42 

2.91 

19 

3.18 

2.89 

4.15 

8.22 

24.07 

21.76 

18.30 

9.25 

3.76 

3.20 

4.80 

2.91 

20 

2.80 

3.24 

4.47 

8.30 

22.40 

23.01 

11.64 

7.04 

3.63 

3.09 

5.04 

2.87 

21 

2.59 

3.51 

4.25 

8.71 

18.66 

24.74 

9.90 

5.97 

4.41 

3.38 

4.38 

2.77 

22 

2.44 

4.16 

4.16 

8.47 

14.62 

24.08 

8.87 

5.36 

4.34 

4.94 

4.02 

2.81 

23 

2.37 

4.58 

3.92 

7.51 

12.25 

18.92 

8.10 

4.91 

3.88 

7.90 

3.75 

5.28 

24 

2.34 

3.72 

12.22 

7.25 

11.89 

15.49 

7.57 

4.55 

3.66 

4.70 

3.51 

7.53 

25 

2.31 

3.38 

20.98 

13.23 

11.51 

17.55 

7.19 

4.28 

3.29 

4.08 

3.31 

12.65 

26 

2.28 

3.27 

22.35 

18.10 

10.43 

19.56 

6.85 

4.05 

3.07 

4.71 

3.23 

11.53 

27 

2.26 

3.19 

23.80 

22.20 

9.16 

19.38 

6.70 

4.11 

2.95 

6.24 

3.27 

8.44 

28 

2.25 

3.10 

22.65 

26.04 

8.37 

13.65 

6.55 

4.36 

2.93 

7.38 

3.25 

6.16 

29 

2.24 

2.97 

16.50 

26.50 

10.72 

6.38 

4.62 

3.35 

6.37 

3.26 

4.88 

30 

31 

2.24 

2.24 

3.14 

11.25 

11.25 

20.33 

11.41 

10.26 

12.75 

8.34 

4.75 

4.72 

4.10 

5.39 

6.93 

3.02 

4.30 

MAX 

4.23 

4.87 

23.80 

26.50 

28.33 

24. ?4 

28.88 

10.95 

5.92 

io.4o 

13.20 

12.65 

MIN 

2.24 

2.22 

3.01 

7.25 

8.37 

5.76 

6.38 

4.05 

2.93 

2.93 

2.91 

2.52 

CAL  YR  1974  MAX 

29.46 

MIN  2-.04 

WTR  YR  1975  MAX 

28.88 

MIN  2.22 

GAGE  HEIGHT 

',  IN  FFFT ,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.26 

1.99 

5.69 

17.54 

11.37 

8.19 

7.38 

4.54 

5.03 

2.68 

2.22 

4.01 

2 

6.90 

2.02 

4.23 

22.80 

9.55 

7.64 

10.15 

4.37 

5.46 

2.62 

2.09 

5.00 

3 

5.85 

2.00 

3.62 

28.80 

8.75 

7.23 

12.33 

4.24 

5.82 

2.58 

2.04 

7.98 

4 

3.91 

1.98 

3.36 

29.46 

8.00 

6.83 

15.27 

4.16 

5.57 

2.65 

2.04 

7.93 

5 

3.13 

2.05 

3.65 

25.20 

7.32 

6.44 

15.58 

4.38 

5.00 

2.72 

2.19 

5.70 

6 

2.78 

2.12 

4.50 

17.30 

6.71 

6.12 

17.72 

5.17 

6.00 

2.96 

2.29 

4.38 

7 

2.58 

2.12 

4.83 

12.00 

8.03 

5.84 

18.80 

5.12 

6.20 

2.83 

2.25 

3.81 

8 

2.43 

2.12 

3.90 

12.42 

12.05 

5.55 

13.56 

4.52 

5.22 

2.69 

3.99 

9.82 

9 

2.34 

2.37 

3.45 

15.30 

13.15 

5.30 

10.07 

3.99 

4.50 

2.72 

7.04 

11.34 

10 

2.28 

2.99 

3.24 

15.45 

12.19 

5.10 

8.58 

3.82 

4.44 

2.58 

6.70 

10.18 

11 

2.21 

3.64 

3.10 

13,83 

9.87 

4.93 

7.49 

3.74 

4.47 

2.59 

4.82 

10.38 

12 

2.14 

3.05 

2.99 

14.50 

8.48 

4.91 

6.79 

4.07 

4.20 

2.69 

3.60 

8.48 

13 

2.09 

2.58 

2.90 

15.54 

7.61 

4.88 

11.68 

4.29 

4.45 

2.84 

4.30 

5.73 

14 

2.06 

2.38 

2.84 

14.99 

7.01 

4.73 

18.45 

4.22 

4.60 

2.96 

5.72 

4.92 

15 

2.04 

2.28 

2.82 

11.57 

8.56 

4.55 

23.00 

3.90 

4.44 

2.84 

5.64 

4.67 

16 

2.07 

2.25 

3.11 

10.23 

15.49 

4.41 

25.77 

4.10 

4.36 

2.75 

3.91 

4.48 

17 

2.10 

2.29 

3.68 

9.51 

19.71 

4.33 

23.80 

4.05 

3.81 

2.7) 

3.26 

3.99 

18 

2.08 

2.34 

3.64 

8.59 

20.98 

4.25 

16.02 

4.09 

3.46 

2.75 

3.32 

3.52 

19 

2.03 

2.29 

3.19 

7.92 

18.73 

4.24 

10.25 

3.78 

3.26 

2.85 

3.21 

3.20 

20 

2.00 

2.22 

3.40 

7.94 

15.51 

6.22 

8.77 

3.44 

3.19 

2.81 

2.88 

2.99 

21 

1.98 

2.38 

4.42 

9.63 

14.93 

8.96 

7.88 

3.38 

3.08 

2.86 

2.68 

2.85 

22 

1.95 

3.01 

6.07 

10.75 

15.06 

10.56 

7.15 

3.91 

2.94 

2.9n 

2.48 

2.73 

23 

1.93 

3.53 

5.62 

9.97 

17.44 

9.60 

7.26 

7.32 

2.82 

2.74 

2.36 

2.62 

24 

1.92 

3.79 

4.65 

10.00 

20.08 

7.77 

8.02 

1 1.54 

2.75 

2.44 

2.27 

2.52 

25 

1.91 

3.12 

4.17 

10.49 

19.38 

6.67 

7.65 

10.00 

2.71 

2.34 

2.21 

2.48 

26 

1.89 

2.87 

6.48 

10.83 

13.21 

6.03 

6.46 

7.30 

2.63 

2.43 

2.14 

5.54 

27 

1.87 

2.93 

14.41 

10.53 

10.07 

5.66 

5.78 

8.10 

2.54 

<?•  7 1 

2.10 

8.00 

28 

1.86 

4.10 

18.50 

10.96 

8.91 

5.60 

5.34 

9.91 

2.59 

2.93 

2.08 

6.07 

29 

1.86 

6.07 

19.80 

12.25 

— 

6.82 

4.99 

10.17 

2.67 

2.96 

2.05 

5.26 

30 

1.87 

8.48 

19.40 

14.42 

— 

7.49 

4.73 

7.38 

2.69 

2.85 

2.44 

4.81 

31 

2.46 

O  •  Ju 

MAX 

6.90 

8.48 

19.80 

29.1+6 

20.98 

10.56 

25.77 

11.54 

6.20 

2.96 

7.04 

11.34 

MIN 

1.86 

1.98 

2.82 

7.92 

6.71 

4.24 

4.73 

3.38 

2.54 

2.34 

2.04 

2.48 

CAL  YR  1973  MAX  25.66  MIN  1.86 
WTR  YR  I97U  MAX  29.1+6  MIN  1.86 


116 


MOBILE  RIVER  BASIN 
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GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.44 

3.26 

4.68 

14.46 

7.00 

4.28 

21.10 

12.29 

2.51 

4.90 

4.40 

2.73 

2 

4.12 

2.92 

4.99 

17.82 

7.14 

4.20 

24.10 

9.65 

2.49 

4.30 

4.60 

2.85 

3 

3.70 

2.81 

4.61 

17.64 

7.88 

4.44 

26.90 

8.06 

2.47 

4.40 

4.60 

3.04 

4 

2.95 

2.84 

4.16 

12.42 

7.79 

6.05 

26.30 

7.29 

2.42 

4.60 

4.18 

3.21 

s 

2.54 

2.98 

3.93 

11.73 

6.90 

7.07 

21.20 

6.89 

2.40 

4.50 

3.50 

3.05 

‘6 

2.28 

2.94 

4.87 

10.83 

6.38 

8.49 

13.00 

6.27 

2.41 

5.30 

3.40 

2.88 

7 

2.13 

2.84 

5.30 

11.87 

6.06 

8.77 

13.52 

5.91 

2.41 

5.20 

3.20 

2.74 

8 

1.99 

2.83 

6.52 

18.61 

6.06 

8.31 

18.44 

10.50 

2.39 

5.90 

3.10 

2.69 

9 

1.88 

2.98 

6.09 

21.33 

7.30 

7.71 

22.08 

13.70 

2.38 

5.50 

3.00 

2.66 

10 

1.80 

3.42 

5.29 

24.07 

7.00 

6.79 

25.36 

14.40 

2.36 

5.20 

3.29 

2.61 

1  1 

1.74 

3.29 

4.86 

25.66 

6.53 

7.43 

24.25 

13.20 

2.48 

5.28 

3.85 

2.55 

12 

1.70 

2.97 

5.35 

22.74 

5.90 

11.14 

16.81 

9.80 

2.66 

5.28 

3.75 

2.51 

13 

1.67 

3.01 

6.24 

14.14 

5.50 

13.86 

10.87 

8.40 

2.64 

5.28 

3.98 

2.49 

14 

1.64 

3.65 

5.70 

9.73 

7.14 

12.67 

9.25 

8.71 

2.41 

6.30 

4.55 

2.49 

15 

1.62 

4.14 

7.1  1 

8.44 

9.99 

9.90 

8.27 

7.49 

2.37 

8.10 

4.21 

2.51 

16 

1.62 

5.81 

12.32 

7.63 

12.36 

10.99 

7.63 

6.35 

2.35 

8.30 

4.26 

2.49 

17 

1.71 

4.64 

15.89 

6.98 

10.13 

15.11 

7.48 

5.68 

2.35 

8.50 

6.14 

2.45 

18 

2.07 

3.80 

14.95 

6.45 

8.23 

17.96 

7.57 

5.20 

2.33 

9.20 

4.71 

2.40 

19 

1.99 

3.45 

9.19 

6.37 

7.27 

20.00 

8.92 

4.88 

2.32 

9.00 

5.50 

2.36 

20 

1.83 

3.44 

8.08 

8.78 

6.65 

17.27 

9.24 

4.81 

2.33 

8.80 

4.99 

2.30 

21 

1.76 

3.78 

10.24 

11.36 

6.14 

13.09 

8.50 

5.39 

2.32 

9.20 

3.95 

2.26 

22 

1.69 

3.98 

11.02 

11.70 

5.71 

12.14 

7.08 

6.70 

2.31 

7.00 

3.43 

2.23 

23 

2.08 

3.64 

13.00 

14.91 

5.40 

10.75 

6.29 

5.78 

2.31 

5.50 

3.12 

2.22 

24 

2.71 

3.38 

11.51 

17.64 

5.16 

9.04 

5.90 

5.53 

2.31 

4.70 

2.91 

2.19 

25 

3.59 

3.52 

8.80 

16.22 

4.95 

14.77 

16.31 

6.57 

6.40 

4.20 

2.77 

2.18 

26 

3.1  7 

4.27 

7.30 

10.85 

4.74 

17.66 

22.01 

7.38 

5.70 

4.30 

2.67 

2.16 

27 

2.79 

6  •  6E> 

6.40 

10.23 

4.58 

20.16 

22.77 

7.75 

5.30 

4.50 

2.59 

2.16 

28 

2.88 

6.32 

5.70 

11.10 

4.43 

19.58 

23.10 

10.02 

5.40 

4.60 

2.54 

2.16 

29 

4.60 

5.13 

5.20 

9.81 

13.16 

21.18 

10.06 

5.30 

5.90 

2.52 

2.17 

30 

5.80 

4.64 

5.80 

8.50 

12.60 

16.40 

10.06 

5.50 

4.50 

2.54 

2.52 

31 

MAX 

5.80 

6.65 

15.89 

25.66 

12.36 

20.16 

26.90 

i4.4o 

17.33 

9.20 

6.14 

3.21 

MIN 

1.62 

2.8l 

3-93 

6.37 

4.43 

4.20 

5.90 

4.81 

5.30 

4.00 

2.52 

2.16 

CAL  YR  1972  MAX 

36.60 

MIN  1.40 

WTR  YR  1973  MAX 

26.90 

MIN  1.62 

GAGE  HEIGHT.  IN  FEET 

.  water 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.95 

2.24 

3.  16 

5.00 

17.38 

7.66 

5.85 

3.34 

2.51 

3.07 

2.23 

2.10 

2 

2.75 

2.22 

3.30 

5.40 

15.93 

17.94 

5.55 

3.27 

2.49 

2.72 

2.49 

2.05 

3 

2.59 

2.31 

7.39 

7.20 

14.14 

22.96 

5.35 

3.27 

2.47 

2.55 

2.52 

2.00 

4 

2.45 

2.40 

9.72 

15.30 

13.17 

25.45 

5.22 

3.25 

2.42 

2.41 

2.51 

1.96 

5 

2.60 

2.50 

1 1.25 

22.30 

12.11 

25.74  _ 

6.14 

3.18 

2.40 

2.63 

2.15 

1.92 

6 

3.50 

2.72 

10.06 

27.40 

10.93 

21.82 

6.70 

3.08 

2.41 

2.47 

2.12 

1.93 

7 

3.56 

2.38 

19.96 

32.20 

14.72 

13.76 

6.10 

2.99 

2.41 

2.38 

2.12 

2.63 

8 

3.63 

2.21 

21.63 

32.80 

16.59 

12.53 

5.59 

3.01 

2.39 

2.33 

2.12 

3.08 

9 

2.95 

2.14 

23.45 

28.90 

16.52 

14.28 

5.32 

3.07 

2.38 

2.29 

2.11 

2.43 

10 

2.57 

2.12 

23.57 

26.00 

12.96 

14.14 

5.30 

3.08 

2.36 

2.23 

2.09 

2.30 

1 1 

2.40 

2.1 1 

17.00 

28.20 

10.61 

11.76 

5.07 

2.95 

2.48 

2.21 

2.18 

2.55 

12 

2.30 

2.1  0 

8.30 

34.00 

9.66 

9.91 

4.91 

2.90 

2.66 

2.21 

2.31 

2.51 

13 

2.24 

2.10 

6.80 

35.80 

9.66 

8.92 

4.78 

4.88 

2.64 

2.19 

2.33 

1.53 

14 

2.20 

2.09 

6.00 

36.60 

9.48 

8.32 

4.66 

8.10 

2.41 

2.19 

2.33 

1.50 

15 

2.18 

2.08 

5.40 

35.00 

8.77 

8.02 

4.50 

8.80 

2.37 

2.19 

3.64 

1 .40 

16 

2.18 

2.08 

5.00 

29.80 

8.18 

8.46 

4.48 

7.90 

2.35 

2.20 

2.90 

1.40 

17 

2.17 

2.07 

4.90 

20.80 

8.48 

9.16 

4.65 

5.41 

2.35 

2.19 

2.29 

1.40 

18 

2.20 

2.06 

5.40 

12.25 

9.16 

9.67 

4.53 

4.36 

2.33 

2.24 

2.02 

1.40 

19 

2.27 

2.05 

6.70 

10.55 

9.91 

9.28 

4.26 

3.88 

2.32 

2.23 

1  .87 

1.70 

20 

2.35 

2.04 

6.40 

11.93 

9.46 

8.42 

3.99 

3.66 

2.33 

2.19 

1.77 

2.98 

21 

2.22 

2.04 

6.20 

12.69 

8.35 

7.73 

3.80 

3.40 

2.32 

2.16 

1.72 

3.24 

22 

2.18 

2.05 

8.20 

13.22 

7.62 

7.18 

4.36 

3.18 

2.31 

2.14 

1.83 

2.64 

23 

2.22 

2.04 

6.70 

12.35 

7.27 

6.92 

5.02 

3.0? 

2.31 

2.15 

1  .97 

2.13 

24 

2.43 

2.17 

5.60 

11.15 

7.09 

9.97 

5.20 

?  .  94 

2.31 

2.15 

2.10 

1.87 

25 

2.68 

2.58 

4.90 

9.87 

6.80 

6.48 

4.78 

2.91 

2.30 

2.32 

2.27 

1.74 

26 

2.90 

2.85 

4.40 

8.89 

6.54 

6.58 

4.04 

2.92 

2.37 

2.23 

2.31 

1.80 

27 

3.02 

2.95 

4.20 

8.17 

6.45 

6.75 

3.71 

2.87 

2.62 

2.20 

2.26 

2.15 

28 

2.83 

2.91 

4.10 

7.62 

6.32 

6.53 

3.62 

2.76 

2.93 

2.18 

2.22 

3.84 

29 

2.52 

3.1  1 

4.90 

7.55 

5.97 

6.50 

3.41 

2.65 

2.89 

2.  lb 

2.18 

4.98 

30 

2.36 

3.04 

4.80 

11.35 

6.58 

3.42 

2.57 

3  «  64 

2.18 

2.15 

4.00 

31 

?  „  ?R 

C  •  1  J 

MAX 

3.63 

3.U 

23.57 

36:60 

17.38 

25.74 

6.70 

8.80 

3.64 

3.07 

3.64 

4.98 

MIN 

2.17 

2. oh 

3.16 

5.00 

6.32 

6.35 

3.41 

2.54 

2.30 

2.14 

1.72 

i.4o 

CAL 

YR 

1971  MAX 

33.11 

MIN  2.04 

WTR 

YR 

1972  MAX 

36.30 

MIN  1.40 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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02425500  Cedar  Creek  at  Minter,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°o4'45",  long  86°59'02",  in  SE-jj-  sec.  20,  T.  13  N.,  R.  11  E.,  Dallas  County,  near  right  hank  on  downstream  side 
of  bridge  on  county  road,  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  from  Snake  Creek,  0.5  mi  (0.8  km)  east  of  Minter,  and  4  mi  (6.4  km)  up¬ 
stream  from  Dry  Cedar  Creek. 

DRAINAGE  AREA. —217  mi2  (562  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1952  to  September  1970.  Flood  hydrograph  and  low  flow,  water  years  I97I-73.  Annual  maximum,  water 
year  1974.  October  1974  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  123.50  ft  (37-643  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  27,  1972,  on  old  channel 
500  ft  (152  m)  left  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 19  years  (1952-70,  1974-75),  237  ft3/s  (6.712  m3/s),  14.83  in/yr  (377  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  99,800  ft3/s  (2,830  m3/s)  Feb.  17  (gage  height,  26.53  ft  or  8.086  m,  from  floodmarks), 
from  rating  curve  extended  above  146,000  ft^/s  (1,303  m3/s);  minimum  daily,  30  ft3/s  (O.85  m3/s)  Oct.  30,  Nov.  1-3. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  99)800  ft3/s  (2,830  m3/s)  Feb.  17,  1974  (gage  height,  26.53  ft  or  8.086  m,  from  flood- 
marks),  from  rating  curve  extended  above  46,000  ft3/s  (1,303  m3/s);  minimum  daily,  0.1  ft3/s  (0.003  m3/s)  Aug.  12,  Sept.  15, 
1954. 

REMARKS . --Records  fair  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor.  Maximum  discharge,  water  year  1974: 

3,970  ft3/s  (112  m3/s)  Jan.  21,  1974  (gage  height,  14.72  ft  or  4.487  m) . 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

90 

30 

925 

1  10 

190 

312 

500 

660 

900 

80 

5,890 

46 

2 

75 

30 

243 

99 

180 

291 

800 

299 

321 

72 

1.740 

45 

3 

64 

30 

137 

99 

170 

258 

1 ,300 

200 

140 

75 

1,310 

44 

4 

56 

35 

101 

179 

160 

235 

700 

214 

92 

90 

580 

40 

5 

52 

42 

84 

183 

300 

228 

500 

196 

82 

60 

1 ,180 

38 

6 

50 

44 

79 

137 

500 

220 

350 

239 

84 

53 

965 

38 

7 

48 

43 

131 

118 

350 

220 

270 

206 

86 

46 

718 

40 

8 

45 

35 

123 

4,040 

250 

388 

240 

217 

84 

45 

354 

49 

9 

43 

35 

97 

4,110 

200 

282 

220 

200 

103 

49 

214 

45 

10 

4? 

38 

80 

1,320 

180 

228 

1 ,000 

308 

1 .340 

48 

176 

43 

11 

40 

40 

70 

3,720 

180 

247 

800 

378 

603 

no 

148 

39 

12 

39 

53 

84 

1,390 

250 

224 

500 

170 

748 

145 

31  1 

38 

13 

38 

62 

74 

1,120 

450 

1,300 

470 

128 

330 

74 

228 

42 

14 

37 

48 

100 

611 

350 

2,730 

2,340 

120 

200 

54 

126 

40 

15 

50 

43 

250 

378 

300 

795 

4,690 

126 

247 

48 

99 

36 

16 

287 

40 

200 

308 

3,500 

3,410 

1 ,300 

170 

262 

43 

86 

34 

17 

113 

50 

140 

270 

19,600 

3.670 

935 

1 

.060 

214 

40 

77 

33 

18 

70 

72 

110 

247 

27,300 

2,740 

594 

644 

189 

39 

72 

42 

19 

54 

80 

170 

239 

4,520 

3,500 

312 

224 

130 

38 

68 

52 

20 

46 

339 

280 

266 

1,620 

1,130 

254 

148 

90 

173 

62 

43 

21 

42 

550 

200 

230 

950 

800 

217 

113 

60 

299 

62 

38 

22 

40 

160 

150 

210 

708 

650 

189 

97 

50 

466 

70 

137 

23 

38 

95 

157 

190 

974 

520 

173 

86 

170 

128 

59 

2,940 

24 

36 

74  1 

,220 

250 

1 ,360 

1.200 

163 

80 

1  10 

70 

70 

4,220 

25 

35 

65 

794 

400 

848 

1,770 

167 

75 

70 

113 

62 

690 

26 

34 

60 

326 

700 

480 

1,000 

258 

72 

56 

70 

79 

311 

27 

33 

56 

214 

450 

383 

700 

186 

70 

50 

88 

79 

206 

28 

3? 

53 

170 

300 

339 

500 

148 

74 

42 

64 

59 

154 

29 

31 

50 

148 

270 

400 

316 

86 

39 

60 

52 

121 

30 

31 

708 

131 

230 

350 

1 ,060 

84 

59 

176 

49 

105 

31 

30 

118 

210 

118 

3 ,  n  h  0 

49 

TOTAL 

1.721 

3.060  7 

.  1  06 

22,384 

66,592 

30,998 

20,952 

6 

,862 

6,961 

5.976 

15.094 

9,749 

Mf  AN 

55.5 

102 

229 

722 

2,378 

1,000 

698 

221 

232 

193 

487 

325 

MAX 

287 

708  1 

,220 

4.110 

27,300 

3,670 

4,690 

1 

.060 

1 ,340 

3,060 

5.890 

4,220 

MIN 

30 

30 

70 

99 

160 

220 

148 

70 

39 

38. 

49 

33 

CFSM 

.26 

.47 

1.06 

3.33 

11.0 

4.61 

3.22 

1  .02 

1.07 

.89 

2.24 

1.50 

IN. 

.30 

.52 

1.22 

3.84 

1  1 .4? 

5.31 

3.59 

1.18 

1.19 

1.02 

2.59 

1.67 

WTR  YR 

1975  TOTAL  197.445 

MEAN 

54  1 

MAX  27,300 

MIN  30  CFSM 

2.49 

IN 

33.85 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS)  NOTE. --No  gage-height  record  Oct.  22  to  Nov.  4 

and  Jan.  22  to  Feb.  17. 


DATE 

TIME 

G.HT, 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-08 

2100 

18.00 

5,890- 

3-19 

0600 

16.23 

4,780 

2-17 

Unknown 

26.53 

99,800 

.  4-15 

1000 

17.29 

5,380 

3-lU 

0200 

16.80 

5,090 

8-01 

0700 

18.43 

6,630 

3-16 

2400 

17.22 

5,330 

9-24 

0300 

15-17 

5,o4o 
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021*27506  Alabama  River  at  Millers  Ferry  lock  and  dam,  near  Camden,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°06'00",  long  84°23'52",  in  NW-jj-  sec.  17,  T.  13  N.,  R.  17  E.,  Wilcox  County,  at  'downstream  end  of  Millers  Ferry 
lock  and  dam,  1.0  mi  (1.6  km)  downstream  from  State  Highway  28,  1.3  mi  (2.1  km)  downstream  from  Prairie  Creek,  6.6  mi  (10.6 
km)  upstream  from  Dixon  Creek,  12  mi  (19  km)  northwest  of  Camden,  and’ at  mile  142.25  (228.88  km). 

DRAINAGE  AREA .- -20 , 700  mi2  (53,600  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. --November  1968  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  November  1968  to  September  1971  in  files  ofiCorps  of  Engineers, 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  19.00  ft  (5.791  m)  above  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Minimum 

Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

(feet)  (metres) 

Date 

(feet) 

(metres) 

1972 

Jan.  15,16,  1972 

58.3  17.77 

Oct.  13,  Nov. 

30,  14.1 

4.30 

1971 

1973 

Apr.  5,  1973 

56.6  17.25 

Oct.  23,  1972 

i4.o 

4.27 

1974 

Jan.  5,  1974 

48.1  14.66 

Oct.  9,  1973 

14.0 

4.27 

1975 

Feb.  20,  1975 

58.5  17.83 

Oct.  3,  1974 

14.3 

4.36 

Period  of  record:  Maximum,  58.4  ft  (l8.ll  m)  Mar.  8,  1971;  minimum, 

10.5  ft  (3.20  m)  Sept.  2,  3,  4, 

1969. 

COOPERATION . — Records 

furnished  by  Corps 

of  Engineers. 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET,  AT  0700,  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.70 

19.20 

21.20 

32.30 

34.90 

36.70 

38.70 

23.70 

18.70 

15.30 

39.00 

14.90 

2 

15.40 

15.60 

18.80 

32.20 

33.20 

34.60 

39.70 

27.60 

23.70 

19.70 

39.40 

14.70 

3 

15.20 

15.40 

20.30 

32.90 

31.70 

33.30 

43.60 

23.50 

17.00 

22.50 

33.40 

15.30 

4 

15.30 

15.20 

22.20 

32.50 

30.20 

31.70 

48.50 

20.80 

21.10 

15.70 

29.40 

15.40 

5 

15.30 

14.90 

22.30 

32.50 

35.70 

30.20 

51.10 

19.50 

20.50 

15.40 

24.50 

16.40 

6 

15.30 

15.10 

21.00 

32.00 

42.80 

28.10 

51.60 

19.50 

16.20 

15.20 

28.30 

18.90 

7 

14.50 

17.00 

22.60 

25.00 

45. 80 

27.90 

50.10 

21.00 

15.60 

15.30 

30.10 

21.50 

8 

14.40 

19.00 

16.20 

29.70 

47.20 

26.20 

46.90 

23.70 

15.50 

22.70 

30.50 

14.90 

9 

14.70 

15.00 

16.00 

42.60 

46.90 

25.10 

41.60 

25.70 

15.20 

31.00 

27.00 

15.10 

10 

14.90 

15.20 

22.40 

43.80 

44.70 

23.90 

36.70 

28.60 

15.70 

31.30 

27.00 

20.20 

11 

14.90 

15.00 

20.10 

48.00 

41.50 

24.00 

34.70 

26.00 

23.60 

30.00 

27.80 

22.70 

12 

15.20 

15.00 

20.30 

49.20 

39.30 

24.60, 

37.00 

23.50 

23.80 

28.40 

30.60 

22.30 

13 

15.20 

15.00 

22.30 

49.50 

36.00 

28.20 

35.10 

15.90 

26.50 

24.70 

33.10 

22.30 

14 

14.80 

18.60 

18.20 

49.00 

34.60 

31.10 

29.90 

22.60 

27.90 

23.60 

32.30 

20.10 

15 

15.00 

19.20 

18.10 

47.30 

34.20 

42.40 

43.30 

24.30 

29.40 

16.10 

28.20 

15.30 

16 

15.20 

15.10 

18.00 

43.80 

30.90 

45.60 

49.30 

24.50 

26.00 

16.00 

25.20 

15.10 

17 

20.20 

15.10 

18.00 

38.70 

47.80 

47.80 

51.20 

22.00 

23.30 

15.50 

23.70 

19.40 

18 

15.10 

15.20 

21.80 

34.60 

54.70 

51.50 

51.70 

30.70 

22.70 

18.20 

23.10 

19.40 

19 

15.30 

15.00 

23.60 

30.20 

57.70 

53.20 

49.90 

31.60 

22.90 

15.70 

23.10 

18.70 

20 

15.10 

15.10 

23.70 

25.70 

58.50 

54.60 

46.00 

29.80 

15.90 

16.10 

23.10 

16.80 

21 

15.00 

19.60 

23.80 

27.50 

58.30 

54.90 

35.50 

27.70 

15.30 

17.40 

15.80 

18.00 

22 

14.40 

19.60 

23.80 

27.70 

57.00 

55.10 

27.80 

24.90 

22.30 

16.80 

17.40 

15.40 

23 

15.00 

21.60 

15.20 

25.90 

54.90 

55.10 

23.90 

25.60 

22.50 

23.30 

15.30 

22.50 

24 

14.90 

19.70 

26.00 

25.00 

52.00 

53.90 

25.30 

23.70 

15.40 

23.80 

18.30 

32.30 

25 

14.50 

19.20 

43.00 

27.60 

48.20 

52.30 

26.30 

20.50 

15.30 

23.40 

15.20 

41.00 

26 

15.30 

17.20 

45.30 

36.50 

45.40 

50.10 

24.10 

20.00 

15.30 

23.30 

15.50 

45.00 

27 

14.90 

17.00 

45.20 

41.40 

42.10 

47.60 

20.10 

20.20 

15.20 

26.30 

15.50 

46.70 

28 

14.80 

19.60 

43.40 

43.40 

39.30 

46.20 

19.70 

16.90 

17.00 

24.10 

16.40 

45.60 

29 

14.70 

15.40 

40.20 

43.90 

— 

43.90 

19.70 

16.30 

15.30 

23.80 

15.60 

41.00 

30 

31 

14.40 

14.30 

15.30 

34.90 

31.30 

43.60 

39.60 

— 

40.80 

38.80 

22.70 

16.50 

17.10 

15.40 

23.80 

26.10 

15.30 

15.40 

34.70 

MAX 

20.2 

21.6 

45-3 

49.5 

58.5 

55.1 

51.7 

31.6 

29.4 

31.3 

39.4 

46 . 7 

MIN 

14.3 

14.9 

15.2 

25.0 

30.2 

23.9 

19.7 

15.5 

15.2 

15.2 

15.2 

14.7 

CAL  YR  1974  MAX  48.1  MIN  l4.3 
W3E  YR  1975  MAX  58.5  MIN  l4.3 
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021(27506  Alabama  River  at  Millers  Ferry  lock  and  dam,  near  Camden,  Ala.— Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBEP 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

14.50 

20.20 

26.00 

35.60 

40.80 

32.20 

28.40 

22.60 

23.80 

14.70 

15.10 

15.20 

2 

20.30 

16.00 

26.70 

41.70 

39.70 

31.10 

27.50 

23.20 

23.30 

14.60 

15.10 

20.50 

3 

22.50 

15.30 

24.10 

45.60 

37.60 

29.70 

39.00 

23.00 

15.00 

14.50 

15.20 

15.30 

4 

15.40 

15.50 

23.90 

47.20 

34.80 

25.70 

39.30 

15.90 

22.30 

14.50 

15.20 

19.60 

5 

15.30 

14.80 

23.80 

48.10 

33.00 

24.00 

40.00 

15.50 

22.90 

14.40 

14.90 

18.60 

6 

15.20 

15.10 

24.90 

46.40 

31.70 

24.00 

42.20 

15.40 

20.80 

14.40 

14.60 

15.60 

7 

15.40 

19.10 

24.70 

42.70 

31.60 

25.10 

44.70 

15.10 

25.60 

14.80 

14.70 

15.20 

8 

14.50 

19.60 

24.10 

38.90 

36.40 

25.10 

45.20 

15.20 

24.30 

15.10 

15.60 

21.90 

9 

14.00 

19.70 

23.90 

37.00 

38.00 

24.20 

43.20 

15.30 

24.10 

14.90 

22.10 

33.50 

10 

14.50 

15.40 

23.30 

38.10 

39.00 

23.70 

40.90 

16.20 

23.20 

18.40 

24.50 

39.40 

11 

15.30 

15.30 

16.30 

38.60 

38.70 

20.10 

38.70 

18.20 

15.90 

15.10 

23.60 

28.00 

12 

15.10 

15.20 

16.10 

38.00 

36.20 

16.30 

37.20 

15.50 

22.90 

22.10 

17.90 

26.70 

13 

15.60 

15.30 

23.80 

39.00 

34.30 

22.70 

38.80 

15.40 

16.30 

16.00 

15.20 

23.80 

14 

15.50 

15.10 

22.70 

39.60 

32.70 

23.50 

41.70 

17.30 

29.90 

15.50 

19.20 

23.80 

15 

15.40 

15.40 

16.10 

39.10 

31.20 

23.30 

43.80 

17.60 

20.90 

15.40 

22.40 

22.70 

16 

15.30 

19.00 

20.40 

37.20 

32.90 

18.30 

43.90 

16.70 

26.30 

14.80 

22.30 

15.30 

17 

15.30 

19.10 

16.30 

34.80 

38.20 

15.30 

42.60 

19.30 

25.70 

15.30 

22.90 

15.10 

18 

15.10 

15.10 

17.60 

32.90 

39.80 

14.90 

39.20 

22.50 

29.20 

15.30 

17.00 

18.40 

19 

15.20 

14.30 

22.20 

31.50 

39.60 

15.10 

35.10 

16.20 

25.70 

17.80 

18.40 

15.40 

20 

15.20 

14.40 

22.80 

31.40 

40.00 

19.30 

29.40 

15.80 

15.70 

15.30 

15.20 

15.60 

21 

15.10 

15.00 

20.60 

34.80 

38.80 

23.80 

26.20 

16.30 

15.80 

15.40 

15.70 

15.40 

22 

15.00 

21.40 

23.80 

38.50 

38.50 

26.10 

23.60 

22.70 

15.70 

15.00 

15.20 

18.60 

23 

15.10 

18.60 

22.90 

38.00 

40.20 

26.70 

23.50 

18.70 

18.70 

15.20 

15.10 

15.10 

24 

15.00 

15.30 

14.80 

36.60 

40.80 

24.10 

23.20 

24.00 

15.70 

15.30 

15.10 

14.70 

25 

15.10 

15.10 

14.80 

36.40 

40.80 

16.50 

23.10 

24.00 

14.40 

15.20 

15.00 

14.80 

26 

15.40 

15.90 

15.40 

35.80 

39.50 

22.80 

23.00 

16.40 

14.40 

14.90 

14.70 

14.70 

27 

15.20 

14.50 

27.60 

35.90 

37.80 

16.70 

19.10 

15.50 

14.50 

15.00 

15.00 

33.20 

28 

15.40 

16.00 

34.00 

36.00 

33.50 

22.80 

16.50 

23.10 

14.60 

15.00 

15.50 

31.20 

29 

15.20 

23.30 

36.30 

36.50 

- - 

22.90 

15.20 

25.40 

14.60 

15.00 

15.90 

24.20 

30 

31 

15.20 

19.60 

27.50 

36.90 

36.40 

40.00 

41.40 

— 

28.80 

27.00 

17.90 

23.20 

14.60 

15.20 

14.90 

15.20 

15.30 

22.50 

MAX 

22.5 

27-5 

36.9 

48.1 

40.8 

32.2 

45.2 

25.4 

29.9 

22.1 

24.5 

39.4 

MIN 

i4.o 

lU.3 

l4.8 

31.4 

31.2 

14.9 

15.2 

15.1 

14.4 

14.4 

14.6 

14.7 

CAL  YR 

1973  MAX 

56.6 

MIN  14.0 

WTR  YR 

1974  MAX 

1(8.1 

MIN  14.0 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

16.00 

15.40 

15.20 

35.80 

28.70 

22.80 

49.80 

53.90 

44.00 

15.20 

16.10 

15.90 

2 

15.70 

15.30 

15.20 

40.10 

31.60 

22.70 

53.30 

51.60 

44.20 

15.00 

22.80 

15.30 

3 

15.40 

15.30 

15.60 

42.50 

38.10 

22.90 

55.40 

48.10 

43.10 

15.00 

16.60 

15.00 

4 

15.00 

15.20 

15.80 

41.30 

37.90 

19.00 

56.30 

42.70 

38.20 

16.00 

15.40 

14.80 

5 

15.10 

15.00 

15.20 

39.90 

36.10 

16.30 

56.60 

36.10 

32.20 

15.40 

15.20 

14.70 

6 

14.90 

15.00 

14.90 

37.70 

33.70 

24.00 

55.40 

27.50 

29.10 

15.20 

14.80 

15.30 

7 

15.20 

14.90 

25.80 

36.30 

30.90 

25.70 

52.00 

23.90 

32.10 

15.00 

14.80 

15.30 

8 

15.40 

14.70 

24.30 

40.00 

28.90 

32.00 

51.40 

22.70 

34.00 

15.60 

15.30 

18.30 

9 

15.00 

14.90 

24.30 

46.80 

31.30 

30.80 

51.10 

37.20 

36.40 

16.30 

19.10 

15.50 

10 

15.20 

15.20 

23.70 

48.50 

33.40 

26.90 

51.40 

43.90 

36.50 

15.80 

15.60 

15.60 

11 

15.10 

15.20 

15.40 

49.20 

32.80 

27.80 

51.40 

45.10 

34.70 

15.80 

15.50 

18.90 

12 

15.30 

15.30 

22.40 

48.60 

33.30 

32.50 

50.80 

45.50 

31.10 

23.10 

15.20 

14.70 

13 

14.80 

15.20 

22.80 

46.50 

31.10 

37.10 

48.30 

43.10 

31.30 

23.10 

14.40 

14.90 

14 

14.80 

15.50 

23.00 

42.80 

32.30 

39.50 

43.50 

38.50 

33.20 

22.70 

15.20 

15.10 

15 

14.80 

20.10 

23.50 

37.70 

36.20 

40.60 

38.40 

34.40 

33.60 

21.80 

19.50 

15.00 

16 

14.80 

22.30 

33.10 

33.70 

35.90 

39.70 

31.50 

28.40 

31.40 

15.70 

20.40 

14.60 

17 

14.60 

20.10 

38.00 

30.10 

34.80 

45.00 

27.60 

26.00 

29.20 

22.70 

15.40 

15.40 

18 

14.60 

15.30 

39.50 

26.80 

34.40 

47.50 

28.10 

23.10 

25.20 

22.90 

15.40 

15.00 

19 

14.50 

15.40 

38.60 

25.30 

31.50 

48.30 

29.30 

23.50 

24.00 

22.90 

15.30 

14.80 

20 

14.60 

15.20 

34.60 

25.80 

26.20 

48.50 

32.40 

23.60 

23.60 

22.90 

18.00 

14.50 

21 

14.40 

15.00 

34.10 

30.40 

26.10 

47.50 

29.20 

27.10 

26.30 

23.80 

15.40 

14.30 

22 

14.40 

22.40 

40.70 

33.80 

25.80 

45.80 

25.10 

31.20 

27.40 

23.50 

15.20 

14.70 

23 

14.00 

15.90 

41.90 

36.80 

25.90 

44.40 

15.60 

33.50 

27.00 

16.40 

15.10 

14.90 

24 

14.10 

15.90 

42.80 

39.50 

24.30 

42.50 

21.20 

33.90 

24.50 

23*50 

14.90 

15.00 

25 

14.30 

15.30 

42.60 

39.80 

24.10 

42.40 

25.00 

32.90 

23.40 

23.40 

14.80 

15.10 

26 

14.20 

15.40 

41.20 

38.70 

23.00 

46.00 

45.60 

33.00 

23.60 

24.30 

14.90 

15.10 

27 

14.20 

18.30 

37.40 

35.90 

22.30 

45.90 

52.00 

32.20 

23.00 

16.20 

14.60 

15.40 

28 

14.20 

22.40 

33.10 

34.90 

21.00 

45.10 

54.50 

31  .60 

23.00 

18.40 

16.60 

15.20 

29 

14.80 

15.70 

29.90 

34.70 

42.80 

55.30 

38.10 

22.60 

17.90 

16.00 

16.40 

30 

31 

15.20 

15.20 

15.30 

28.20 

28.80 

33.40 

29.60 

38.90 

42.60 

54.90 

41  .40 
43.10 

15.40 

21.60 

15.20 

19.80 

18.50 

15.20 

MAX 

16.0 

22.4 

42.8 

49.2 

38.1 

48.5 

56 .6 

53-9 

44.2 

24.3 

22.8 

18.9 

MIN 

i4.o 

14.7 

14.9 

25.3 

21.0 

16,3 

15.6 

22.7 

15.4 

15.0 

14.4 

14.3 

CAL  YR  1972  MAX  58-3  MIN  14.0 
WTR  YR  1973  MAX  56.6  MIN  l4.0 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

21.20 

14.40 

17.40 

23.20 

38.60 

24.50 

27.90 

14.30 

15.50 

23.70 

15.20 

15.30 

2 

18.60 

15.20 

20.50 

16.50 

36.30 

37.70 

26.80 

14.80 

15.30 

16.30 

15.20 

15.30 

3 

19.30 

15.00 

23.70 

23.10 

38.30 

49.20 

24,30 

15.00 

16.50 

14.90 

15.20 

14.90 

4 

15.90 

16.20 

32.30 

24.70 

42.10 

53.20 

23.90 

15.30 

15.50 

15.40 

15.40 

14.20 

5 

16.00 

15.50 

30.60 

37.00 

39.20 

54.60 

23.30 

15.50 

15.10 

15.70 

16.80 

15.00 

6 

16.20 

15.50 

28.90 

43.90 

37.40 

54.10 

23.10 

15.40 

16.00 

16.00 

19.10 

15.20 

7 

15.30 

14.80 

32.90 

47.40 

38.30 

51.10 

23.00 

16.60 

16.40 

15.40 

15.30 

15.50 

e 

15.60 

14.50 

42.50 

48.40 

41.60 

46.40 

23.10 

15.40 

22.70 

15.20 

18.90 

15.60 

9 

15.30 

14.50 

43.90 

47.60 

42.00 

41.60 

20.60 

15.40 

15.70 

15.70 

17.10 

15.60 

10 

14.80 

23.10 

42.00 

42.70 

40.40 

38.90 

19.20 

17.80 

15.20 

20.00 

15.30 

15.60 

1 1 

14.50 

15.50 

39.00 

47.60 

37.30 

36.30 

23.20 

17.00 

15.20 

15.20 

18.60 

15.30 

12 

14.50 

14.70 

33.50 

53.30 

33.80 

34.40 

23.90 

16.40 

15.20 

15.50 

15.50 

15.30 

13 

14.10 

14.70 

27.00 

56.40 

30.90 

28.60 

22.90 

16.00 

15.30 

15.70 

15.20 

15.60 

14 

14.20 

15.50 

23.80 

57.50 

30.10 

24.90 

22.80 

25.60 

14.90 

15.50 

14.90 

15.50 

15 

14.30 

15.60 

23.50 

58.30 

28.30 

25.10 

22.90 

31.10 

15.20 

15.40 

15.20 

15.50 

16 

14.30 

15.20 

24.70 

58.30 

31.60 

29.20 

22.90 

33.50 

15.30 

15.40 

15.30 

16.10 

17 

15.10 

15.80 

24.20 

57.10 

31.30 

25.60 

23.10 

33.40 

15.50 

15.10 

15.20 

17.60 

18 

15.10 

15.40 

25.70 

54.50 

29.60 

27.30 

15.70 

32.30 

17.80 

15.40 

15.20 

15.10 

19 

14.50 

15.80 

26.20 

50.80 

31.40 

28.20 

16.40 

31.40 

16.10 

16.40 

15.40 

15.50 

20 

14.60 

15.00 

28.20 

46.70 

31.10 

25.20 

23.00 

30.70 

15.40 

16.90 

15.60 

15.50 

21 

14.60 

14.50 

32.40 

46.20 

28.80 

23.90 

23.10 

28.40 

15.20 

15.60 

15.00 

19.20 

22 

15.10 

14.30 

29.90 

45.40 

27.50 

24.10 

23.50 

22.90 

15.50 

15.50 

15.20 

15.60 

23 

18.00 

14.20 

29.50 

45.50 

29.00 

24.10 

18.00 

18.60 

15.00 

15.40 

15.40 

15.70 

24 

15.60 

14.40 

29.30 

42.90 

28.30 

26.70 

17.20 

15.40 

15.10 

15.00 

15.30  ’ 

15.30 

25 

15.00 

16.10 

27.20 

40.60 

28.20 

27.70 

23.50 

16.00 

15.40 

15.60 

15.40 

15.60 

26 

15.20 

18.40 

24.40 

36.70 

26.20 

28.10 

15.20 

17.10 

19.40 

14.90 

15.20 

15.70 

27 

14.60 

15.30 

23.80 

35.10 

26.00 

25.60 

15.40 

22.20 

20.80 

15.20 

15.40 

15.70 

28 

15.00 

14.90 

23.60 

33.10 

25.8  0 

24.20 

15.60 

16.50 

22.60 

15.20 

15.40 

16.20 

29 

16.80 

14.10 

18.60 

30.60 

23.50 

24.50 

15.30 

14.70 

17.30 

15.20 

15.10 

19.90 

30 

31 

15.70 

15.10 

15.50 

18.80 

22.80 

29.30 

34.10 

26.00 

26.40 

15.10 

14.90 

16.20 

23.30 

16.40 

15.10 

15.30 

15.30 

16.40 

MAX 

21.2 

23.1 

43.9 

58.3 

42.1 

54.6 

27.9 

33-5 

23.3 

23.7 

19.1 

19.9 

MIN 

14.1 

l4.1 

17.4 

16.5 

23.5 

23.9 

15.1 

14.3 

14.9 

1U.9 

14.9 

14.2 

WTR  YR  1972  MAX  58.3  MIN  l4.1 
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02427700  Turkey  Creek  at  Kimbrough,  Ala. 

LOCATION.  —  Lat  32°01'15",  long  87°33'30",  in  SE-p  sec.  10,  T.  12  N.,  R.  5  E.,  Wilcox  County,  on  right  bank  on  upstream  side  of  bridge 
on  county  road,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  Southern  Railway  bridge,  0.6  mi  (1.0  km)  downstream  from  State  Highway  5,  1  mi 
(2  km)  south  of  Kimbrough,  and  2  mi  (3  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.— 114  mi2  (295  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1958  to  current  year. 

GAGE.: — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  58.78  ft  (17*92  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -17  years,  l40  ft^/s  (3-965  m3/s),  16.67  in/yr  (424  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  6,870  ft^/s  (195  m^/s)  Feb.  17  (gage  height,  19*24  ft  or  5*864  m);  minimum,  7.0  ft^/s 
(0.198  m3/s)  July  19. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  39,600  ft-ys  (1,120  m-ys)  Dec.  10,  196 1  (gage  height,  25. 02  ft  or  7.626  m);  minimum, 
no  flow  Sept.  25,  1968. 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE ,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

72 

27 

191 

134 

134 

150 

144 

158 

63 

22 

2,600 

31 

2 

65 

25 

111 

121 

129 

136 

198 

94 

36 

14 

625 

27 

3 

60 

24 

84 

120 

125 

123 

700 

70 

23 

12 

408 

21 

4 

50 

24 

68 

200 

134 

116 

300 

79 

16 

14 

220 

19 

5 

45 

25 

61 

166 

261 

111 

170 

72 

13 

12 

700 

17 

6 

43 

25 

57 

134 

183 

105 

140 

93 

1  1 

10 

827 

39 

7 

38 

25 

93 

123 

350 

105 

130 

134 

18 

8  •  6 

278 

55 

8 

35 

25 

109 

184 

782 

120 

130 

236 

51 

7.7 

173 

40 

9 

32 

25 

75 

2,360 

820 

105 

152 

163 

95 

8.2 

135 

32 

10 

30 

30 

61 

1,190 

264 

114 

140 

107 

175 

8.7 

324 

26 

11 

28 

50 

57 

1,000 

116 

162 

158 

75 

97 

14 

352 

56 

12 

26 

76 

64 

1,100 

112 

144 

116 

57 

136 

28 

162 

45 

13 

25 

46 

62 

600 

104 

152 

97 

48 

137 

15 

115 

37 

14 

25 

36 

55 

350 

94 

333 

914 

59 

63 

10 

92 

26 

IS 

70 

36 

193 

260 

91 

168 

1,200 

145 

107 

8.7 

75 

21 

16 

140 

33 

191 

220 

1,100 

430 

750 

189 

94 

8.3 

64 

18 

17 

60 

31 

114 

191 

5,890 

800 

250 

151 

55 

8.5 

67 

20 

16 

45 

73 

86 

175 

1,800 

580 

160 

85 

48 

7.5 

132 

48 

19 

34 

52 

120 

166 

900 

800 

130 

56 

41 

7.1 

138 

36 

20 

30 

343 

213 

270 

450 

380 

100 

44 

51 

14 

68 

25 

21 

27 

188 

150 

205 

300 

230 

85 

37 

47 

144 

52 

23 

22 

26 

97 

112 

166 

230 

190 

75 

31 

56 

62 

45 

38 

23 

25 

68 

1  1  1 

160 

250 

170 

68 

26 

37 

21 

41 

494 

24 

25 

55  3 

,440 

193 

300 

250 

63 

22 

29 

11 

56 

394 

25 

24 

57  1 

,670 

484 

400 

390 

61 

18 

22 

14 

46 

136 

26 

24 

66 

578 

466 

619 

190 

61 

15 

18 

21 

84 

340 

27 

23 

50 

418 

242 

153 

160 

61 

21 

15 

22 

56 

705 

28 

22 

45 

213 

193 

156 

140 

56 

19 

14 

14 

41 

313 

29 

24 

41 

184 

173 

140 

52 

20 

22 

12 

35 

47 

30 

30 

144 

164 

159 

242 

121 

134 

36 

397 

31 

42 

31 

144 

193 

TOTAL 

1  , 

233  1 

,842  9 

,253 

11,649 

16,247 

7,429 

6,782 

2 

,587 

1,626  3 

,736.3 

8,073 

3,171 

MEAN 

39.8 

61.4 

298 

376 

580 

240 

226 

83.5 

54.2 

121 

260 

106 

MAX 

140 

343  3 

,440 

2,360 

5,890 

800 

1,200 

236 

175 

2,780 

2,600 

705 

MIN 

22 

24 

55 

120 

91 

105 

52 

15 

11 

7.1 

31 

17 

CFSM 

.35 

.54 

2.61 

3.30 

5.09 

2.11 

1  .98 

.73 

.48 

1.06 

2.28 

.93 

IN. 

.40 

.60 

3.02 

3.80 

5.30 

2.42 

2.21 

.84 

.53 

1.22 

2.63 

1.03 

CAL  YR 

1974 

TOTAL 

67,081.6 

MEAN 

184  MAX  3,910 

MIN  6.0 

CFSM  1 

.61 

IN 

21.89 

WTR  YR 

1975 

TOTAL 

73,628.3 

MEAN 

202  MA 

X  5,890 

MIN  7.1 

CFSM  1 

.77 

IN 

24.03 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  2,000  CFS) 

NOTE. 

--No 

gage-height  record 

Oct.  4  to 

Nov.  11. 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

LATE 

TIME 

G.HT.  DISCHARGE 

12-24 

2000 

15.38 

4,390 

2-17 

1400 

19.24 

6,870 

1-09 

0300 

13.04 

3,220 

7-31 

2400 

14.08 

3,720 
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024281401  Alabama  River  at  Claiborne  lock  and  dam,  near  Monroeville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°36'40",  long  87°33'10",  in  SE-jj-  sec.  34,  T.  8  B,,  8.  5  E.,  Monroe  County,  at  downstream  end  of  Claiborne  lock 
and  dam,  3-4  mi  (5.5  km)  upstream  from  Flat  Creek,  3-7  nil  (6.0  km)  downstream  from  Silver  Creek,  15  mi  (24  km)  northwest  of 
Monroeville,  and  at  mile  8l.8  (131.6  km). 

DRAINAGE  AREA . - -21 , 500  mi2  (55,800  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1969  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological 
Survey.  December  1969  to  September  1971  in  files  of  the  Corps  of  Engineers. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  8.00  ft  (2.438  m)  below  mean  sea  level. 

EXTREMES . --Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  the  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum  Minimum 


Water 

year 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

1972 

Jan.  18,  1972 

58.3 

17.77 

Nov.  22,  23,  1971 

17.4 

5.30 

1973 

Apr.  6,  7,  1973 

57.2 

17.43 

Nov.  8,  1972 

17.2 

5.24 

1974 

Jan.  6,  1974 

51.2 

15.61 

Oct.  19,  1973 

17.6 

5.36 

1975 

Feb.  22,  23,  1975 

59.0 

17.98 

Oct.  9,  10,  11,  1974 

17.5 

5-33 

Period  of  record:  Maximum,  59*°  it  (17.97  m)  Feb.  22,  23,  1975;  minimum,  17.2  ft  (5-24  m)  Nov.  8,  1972. 
COOPERATION. — Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  EEET , 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

25.40 

18.70 

23.50 

40.60 

46.00 

48.00 

47.00 

30.80 

26.50 

22.10 

45.90 

20.50 

2 

21.30 

22.00 

26.10 

39.80 

43.30 

45.40 

46.50 

33.10 

29.70 

26.40 

47.70 

19.90 

3 

19.30 

19.50 

28.80 

40.00 

33.00 

43.40 

46.60 

31 .70 

28.50 

28.00 

46.20 

21.60 

4 

19.30 

18.30 

28.30 

40.20 

39.20 

41.50 

48.10 

30.40 

29.10 

26.30 

43.50 

23.20 

5 

18.40 

18.00 

27.90 

39.50 

40.80 

39.50 

50.80 

26.50 

28.70 

24.80 

37.70 

25.00 

6 

17.90 

18.40 

27.80 

39.50 

44.50 

37.30 

51.90 

26.70 

28.90 

22.50 

37.10 

25.30 

7 

18.30 

18.80 

28.00 

35.80 

47.20 

36.00 

53.30 

29.10 

25.70 

20.10 

38.30 

27.50 

8 

17.90 

22.20 

27.40 

35.60 

48.90 

34.80 

53.50 

30.90 

24.70 

26.70 

39.50 

23.50 

9 

17.50 

21.90 

27.80 

44.00 

50.20 

33.00 

52.40 

31.90 

24.20 

31.80 

37.40 

21.50 

10 

17.50 

19.10 

27.30 

48.40 

50.60 

32.00 

50.10 

35.70 

24.10 

37.40 

36.00 

23.00 

11 

17.50 

18.10 

26.50 

50.20 

49.90 

32.00 

47.10 

33.90 

28.00 

37.10 

35.20 

27.60 

12 

19.40 

18.70 

27.30 

51.70 

48.40 

30.80 

46.00 

32.30 

30.30 

36.20 

36.30 

27.70 

13 

18.70 

19.10 

27.40 

52.80 

46  #50 

33.40 

44.70 

28.30 

31.70 

33.10 

39.10 

27.70 

14 

18.10 

21.30 

26.90 

53.20 

44.40 

38.40 

42.40 

28.30 

34.70 

30.60 

39.80 

28.00 

15 

17.80 

25.10 

25.60 

53.00 

42.90 

44.00 

45.00 

30.10 

35.40 

28.20 

37.90 

24.50 

16 

17.90 

23.90 

25.80 

52.50 

41.40 

47.20 

48.00 

30.60 

34.20 

26.70 

34.80 

21.20 

17 

18.10 

21.70 

24.60 

50.40 

46.40 

50.20 

51.60 

29.50 

31.80 

24.10 

32.00 

20.20 

18 

21.00 

19.80 

26.40 

47.50 

52.30 

52.20 

53.00 

34.50 

29.80 

24.50 

30.00 

23.50 

19 

18.60 

18.50 

29.20 

44.00 

55.30 

54.10 

53.80 

37.60 

29.40 

24.30 

30.10 

25.70 

20 

18.20 

19.30 

29.40 

38.70 

57.00 

55.20 

53.70 

37.50 

27.90, 

24.20 

29.80 

24.70 

21 

17.90 

22.00 

30.70 

36.10 

58.30 

55.90 

51.80 

35.60 

25.30 

24.90 

28.10 

26.20 

22 

18.30 

24.20 

29.80 

36.30 

59.00 

56.50 

46.00 

33.50 

26.50 

27.00 

26.50 

24.10 

23 

18.50 

25.50 

25.10 

34.70 

59.00 

56.80 

39.00 

32.40 

28.60 

27.60 

25.10 

28.00 

24 

17.80 

25.30 

27.20 

33.20 

58.50 

56.90 

34 . 50 

31.10 

24.50 

29.30 

24.00 

34.00 

25 

18.00 

24.40 

42.40 

34.00 

57.20 

56.90 

34.60 

29.80 

23.20 

28.80 

24.90 

44.00 

26 

18.30 

22.50 

46.80 

39.90 

55.40 

56.40 

34.00 

28.40 

22.20 

28.50 

24.70 

46.30 

27 

18.70 

21.10 

48.50 

43.40 

53.20 

55.40 

30.20 

28.20 

21.70 

32.00 

25.30 

48.30 

28 

18.00 

23.00 

48.90 

46.00 

50.60 

54.10 

28.00 

24.90 

23.00 

31.70 

25.60 

49.50 

29 

18.00 

23.30 

48.40 

47.40 

— 

52.60 

27.60 

25.80 

24.50 

30.40 

24.30 

49.40 

30 

18.00 

20.20 

46.60 

48.20 

— 

51.00 

28.80 

27.70 

22.90 

30.10 

22.20 

47.00 

.  Pfl 

p  l  .  n  n 

MAX 

25.4 

25.5 

48.9 

53.2 

59.0 

56.9 

53.8 

37.6 

35-4 

37-4 

47.7 

'  49.5 

MIN 

17-5 

18.0 

23.5 

33.2 

33.0 

30.8 

27.6 

23.6 

21.7 

20.1 

21.0 

19.9 

CAL  YR  1974  MAX  51.2  MIN  I7.5 
WTR  YR  1975  MAX  59-0  MIN  I7.5 
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02U28U01  Alabama  River  at 

Claiborne 

lock  and  dam, 

,  near  Monroeville, 

Ala . — Cont inued 

GAGE  HEIGHT. 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

20.50 

24.00 

33.30 

43.00 

46.80 

40.90 

35.60 

27.30 

29.30 

18.00 

22.60 

19.70 

2 

20.50 

25.00 

33.00 

44.50 

46.70 

39.90 

33.00 

29.20 

30.00 

18.00 

21.10 

20.30 

3 

27.20 

23.40 

31.30 

46.90 

46.00 

37.80 

41.60 

28.80 

26.20 

18.00 

21.70 

23.50 

4 

26.30 

21.10 

29.10 

48.80 

44.50 

35.40 

43.30 

25.90 

26.00 

18.10 

20.10 

25.20 

5 

23.50 

20.30 

29.80 

50.40 

42.40 

32.30 

45.30 

23.10 

28.30 

18.20 

18.80 

25.60 

6 

23.20 

20.40 

29.60 

51.20 

40.40 

31.50 

46.20 

21.00 

27.30 

18.20 

18.40 

25.60 

7 

22.00 

22.40 

31.20 

50.90 

39.40 

32.10 

47.40 

19.20 

31.80 

18.60 

17.90 

23.50 

8 

20.30 

23.30 

31.00 

49.10 

41.90 

32.30 

48.70 

18.50 

32.00 

19.20 

18.10 

32.30 

9 

19.70 

24.0  0 

30.50 

46.70 

43.80 

31.60 

49.30 

18.30 

30.80 

18.40 

26.40 

42.20 

10 

19.80 

23.50 

30.20 

45.50 

44.80 

30.50 

48.70 

19.60 

29.90 

18.30 

28.90 

41.60 

11 

21.50 

20.50 

27.40 

45.20 

45.10 

28.80 

47.30 

24.20 

27.30 

23.10 

29.90 

39.20 

12 

22.70 

18.60 

26.20 

45.10 

44.80 

27.10 

45.90 

22.70 

28.70 

25.90 

26.10 

37.20 

13 

22.00 

20.30 

27.60 

45.00 

43.20 

28.10 

45.50 

22.60 

27.10 

26.10 

22.10 

35.50 

14 

21.70 

21.30 

28.80 

45.10 

41.90 

29.60 

48.20 

23.10 

26.40 

22.50 

24.70 

32.00 

15 

18.50 

21.10 

26.40 

45.60 

39.70 

28.80 

49.50 

24.10 

27.30 

19.40 

28.00 

30.60 

16 

18.30 

22.80 

27.40 

45.00 

38.60 

27.30 

50.10 

24.40 

26.60 

18.80 

28.70 

27.40 

17 

18.30 

23.40 

22.30 

43.80 

41.80 

24.50 

50.00 

25.10 

22.90 

18.40 

28.60 

25.60 

18 

18.20 

22.50 

23.20 

42.10 

43.90 

20.70 

49.00 

27.00 

22.10 

22.30 

27.70 

24.90 

19 

17.60 

19.80 

25.50 

39.60 

44.90 

21.00 

46.70 

26.80 

24.20 

23.10 

26.00 

24.00 

20 

17.90 

18.90 

28.20 

38.80 

45.30 

23.30 

43.70 

25.10 

22.00 

23.00 

22.00 

23.60 

21 

17.80 

20.00 

27.80 

41.00 

45.50 

28.50 

38.20 

25.10 

25.30 

21.80 

24.40 

20.20 

22 

17.80 

22.50 

29.00 

43.30 

45.10 

31.10 

33.70 

27.40 

25.30 

19.20 

23.70 

19.00 

23 

17.70 

25.40 

29.60 

43.30 

44.50 

33.20 

31.80 

26.40 

24.50 

22.40 

23.10 

21.70 

24 

19.10 

20.60 

25.90 

44.20 

44.90 

37.70 

30.50 

29.90 

23.00 

21.60 

22.80 

20.00 

25 

22.00 

19.10 

22.00 

44.20 

=  46.40 

28.80 

28.30 

30.20 

19.10 

19.50 

22.40 

22.40 

26 

22.30 

18.90 

22.80 

44.00 

46.30 

28.40 

30.00 

28.10 

18.20 

18.20 

21.50 

28.30 

27 

21.30 

18.70 

30.40 

43.40 

45.60 

28.30 

28.80 

26.80 

18.00 

17.90 

21.60 

32.30 

28 

20.50 

22.30 

38.00 

43.40 

43.70 

30.00 

25.80 

26.80 

18.20 

17.90 

23.90 

40.80 

29 

18.70 

27.00 

40.80 

43.30 

30.60 

24.80 

31  .70 

18.20 

17.80 

24.80 

34.80 

30 

31 

18.70 

22.20 

32.00 

42.00 

43.70 

44.  70 
46.20 

32.50 

35.60 

24.90 

30.20 
2°. 00 

18.20 

20.90 

22.40 

22.90 

20.50 

30.20 

MAX 

27.2 

32.0 

43.7 

51.2 

1)6.8 

40.9 

50.1 

31-7 

32.0 

26.1 

29.9 

42.2 

MIN 

17.6 

18.6 

22.0 

38.8 

38.6 

20.7 

24.8 

18.3 

18.0 

17.8 

17.9 

19.0 

CAL  YE 

1973  MAX 

57.2 

MIN  17.6 

WTR 

YE 

1974  MAX 

51-2 

MIN  17.6 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

22.10 

19.50 

23.60 

40.50 

36.90 

28.60 

52.00 

56.00 

47.50 

23.60 

25.60 

25.40 

2 

19.10 

18.20 

23.70 

43.40 

37.30 

28.80 

53.40 

56.20 

48.90 

25.00 

28.10 

21 .70 

3 

18.20 

19.00 

23.60 

45.70 

41.10 

29.10 

54.90 

56.60 

49.20 

22.50 

26.60 

19.30 

4 

17.80 

19.10 

22.80 

47.00 

43.00 

27.50 

55.90 

54.00 

48.50 

23.00 

25.00 

18.60 

5 

17.80 

18.60 

20.70 

46.40 

43.70 

26.70 

56  *70 

50.70 

45.50 

24.70 

21.00 

18.60 

6 

17.40 

17.90 

21.90 

45.50 

42.20 

30.00 

57.20 

4C-  •  80 

45.50 

24.70 

19.60 

22.20 

7 

17.60 

17.40 

30.20 

44.30 

39.50 

30.60 

57.20 

39.00 

39.50 

24.10 

19.00 

22.80 

8 

17.40 

17.20 

31.30 

44.00 

38.00 

37.20 

57.10 

33.90 

41.10 

24.50 

20.40 

23.40 

9 

17.70 

18.30 

31.40 

46.90 

37.80 

37.80 

56.40 

41  .40 

42.40 

25.60 

23.90 

22.80 

10 

17.50 

18.70 

30.40 

49.30 

40.10 

35.90 

55.70 

45.70 

42. R0 

25.90 

24.40 

22.60 

1  1 

17.70 

22.00 

26.50 

50.70 

40.00 

34.10 

55.20 

48.00 

43.00 

28.50 

22.90 

24.30 

12 

17.50 

19.50 

27.00 

51.50 

40.00 

37.90 

54.90 

49.1  0 

42.10 

28.40 

19.20 

22.10 

13 

17.40 

20.90 

28.00 

51.70 

39.30 

41.20 

54.50 

49.50 

40.00 

29.50 

21 .00 

21.50 

14 

17.60 

19.30 

28.70 

51.00 

39.30 

43.40 

53.50 

48.50 

40.00 

29.30 

21.00 

21.40 

15 

17.80 

25.80 

28.90 

49.00 

41.80 

44.70 

51.10 

45.00 

41.30 

29.30 

24.00 

19.90 

16 

17.80 

26.40 

35.20 

45.60 

42.50 

45.30 

47.10 

42.70 

40.00 

27.20 

26.70 

18.80 

17 

17.90 

26.90 

40.60 

42.20 

42.20 

46.80 

42.60 

37.10 

38.40 

28.10 

26.00 

18.90 

18 

17.70 

25.00 

43.00 

37.50 

41.90 

48.90 

37.90 

33.30 

36.70 

28.90 

22.40 

20.40 

19 

17.50 

22.30 

44.10 

33.30 

40.70 

50.40 

38.20 

31.30 

33.60 

28.90 

20.40 

19.20 

20 

17.70 

20.90 

43.40 

33.10 

36.30 

51.30 

39.20 

31  .00 

33.00 

28.90 

20.90 

18.40 

21 

17.60 

20.70 

41.80 

35.50 

34.40 

51.90 

39.10 

31.70 

34.10 

30.10 

24.30 

17.90 

22 

17.70 

26.70 

43.90 

38.80 

34.0  0 

51.80 

36.20 

36.20 

34.90 

29.70 

23.50 

17.90 

23 

17.80 

25.50 

45.90 

41.70 

32.80 

51.00 

29.80 

38.60 

34.80 

28.80 

20.30 

18.30 

24 

17.80 

25.10 

46.50 

43.40 

32.70 

50.10 

28.50 

40.20 

33.80 

28.20 

18.40 

19.80 

25 

17.70 

24.20 

47.20 

44.70 

31.40 

49.60 

30.00 

40.70 

31.00 

29.80 

18.30 

21.00 

26 

17.50 

22.60 

47.30 

45.10 

30.50 

50.20 

42.90 

40.40 

30.20 

29.60 

18.20 

22. 3U 

27 

17.70 

23.60 

46.20 

44.20 

27.90 

50.70 

49.30 

41.00 

29.90 

27.40 

18.60 

18.90 

28 

17.60 

26.40 

43.70 

43.10 

28.80 

50.80 

52.00 

40.00 

29.70 

26.20 

20.60 

19.30 

29 

17.70 

25.70 

40.50 

42.00 

50.30 

53.80 

42.20 

29.60 

24.80 

24.80 

19.10 

30 

31 

19.20 

20.30 

24.40 

36.70 

37.30 

41.20 

39.70 

— 

49.00 

55.20 

44.50 

46.30 

26.80 

25.80 

25.20 

^5.30 

26.00 

22.10 

MAX 

22.1 

26.9 

47.3 

51.7 

43.7 

51.9 

57.2 

56.2 

49.2 

30.1 

28.1 

25.4 

MIN 

17. 4 

17.2 

20.7 

33-1 

27.9 

26.7 

28.5 

31.0 

26.8 

22.5 

18.2 

17.9 

CAL 

YR 

1972  MAX 

58.3 

MIN  17.2 

WTR 

YR 

1973  MAX 

57.2 

MIN  17.2 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02428401  Alabama  River  at  Claiborne  lock  and  dam,  near  Monroeville,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT* 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

25.50 

19.00 

20.80 

28.60 

41.60 

30.60 

34.00 

19.40 

22.90 

23.70 

19.00 

20.00 

2 

26.20 

18.20 

24.10 

27.10 

42.60 

43.50 

33.60 

19.30 

23.20 

23.40 

19.50 

19.10 

3 

23.50 

19.00 

28.80 

28.10 

42.90 

50.40 

32.10 

21 .60 

22.00 

24.40 

21.20 

18.50 

4 

24.80 

22.30 

34.20 

29.00 

45.70 

52.60 

30.90 

23.20 

21.90 

23.80 

21.60 

17.90 

5 

23.30 

22.00 

37.60 

37.10 

46.40 

54.60 

30.00 

23.00 

20.70 

22.40 

22.70 

17.90 

6 

22.20 

21.80 

36.20 

44.10 

45.40 

55.00 

29.70 

20.90 

25.10 

21.70 

22.80 

17.90 

7 

23.10 

19.00 

35.80 

47.10 

45.40 

55.40 

29.30 

21  .60 

25.00 

20.10 

22.70 

17.90 

8 

23.00 

18.70 

42.80 

49.10 

46.70 

55.00 

29.50 

20.80 

27.20 

19.80 

24.70 

17.80 

9 

23.10 

18.00 

45.80 

50.30 

47.50 

53.20 

29.00 

23.30 

25.00 

24.10 

26.50 

19.30 

10 

20.40 

23.20 

46.90 

50.30 

47.60 

50.30 

27.30 

24.20 

23.40 

27.00 

24.90 

21.00 

11 

18.10 

25.30 

46.30 

49.80 

46.60 

47.70 

27.70 

25.90 

21.60 

24. eo 

23.60 

21.10 

12 

18.30 

19.10 

45.60 

51.40 

44.60 

45.30 

29.80 

26.20 

21.40 

23.30 

21  .40 

21.50 

13 

17.60 

19.00 

41.20 

53.30 

42.00 

42.00 

29.10 

26.40 

20.50 

21.70 

19.40 

20.00 

14 

17.60 

19.90 

34.40 

55.10 

39.80 

36.90 

29.00 

31 .20 

19.50 

24.20 

18.70 

20.40 

15 

17.50 

19.20 

31.10 

56.50 

37.10 

34.10 

29.00 

35.60 

24.00 

24.40 

19.00 

21.10 

16 

17.50 

19.50 

32.00 

57.60 

37.40 

35.50 

29.00 

38.50 

23.10 

22.90 

20.80 

23.30 

17 

18.70 

21.10 

31.50 

58.20 

38.50 

35.60 

29.10 

38.90 

21 .20 

23.40 

21.50 

22.40 

16 

19.00 

20.60 

31.50 

58.30 

38.10 

34.60 

27.00 

38.90 

20.80 

21.60 

21.50 

22.20 

19 

18.30 

21.80  ' 

34.40 

57.70 

36.70 

35.00 

25.90 

38.00 

20.60 

23.20 

20.70 

19.70 

20 

18.30 

19.90 

33.30 

56.20 

38.40 

35.10 

27.90 

37.90 

20.40 

25.20 

20.40 

22.30 

21 

18.20 

18.90 

39.20 

54.30 

36.80 

31.90 

29.20 

36.90 

20.10 

25.00 

20.90 

25.40 

22 

19.10 

17.40 

38.00 

53.00 

35.90 

30.80 

29.30 

33.90 

19.20 

24.20 

20.30 

24.40 

23 

19.40 

17.40 

37.40 

52.10 

34.80 

30.70 

30.50 

28.10 

19.00 

23.10 

20.00 

21.40 

24 

21  .40 

18.10 

36.80 

51.10 

35.60 

32.50 

25.20 

25.30 

19.20 

21.00 

20.20 

19.10 

25 

19.70 

22.10 

36.00 

49.70 

34.20 

33.20 

27.90 

25.70 

19.40 

22.70 

19.50 

19.60 

26 

20.00 

21.20 

33.00 

47.70 

33.50 

33.10 

24.10 

27.20 

18.90 

23.90 

18.80 

20.50 

27 

18.60 

21.90 

31.00 

44.80 

32.40 

33.80 

22.10 

27.90 

25.00 

20.90 

19.90 

23.10 

28 

19.10 

19.50 

30.00 

43.20 

32.90 

31.80 

23.80 

24.80 

27.40 

22.00 

21.10 

24.40 

29 

18.90 

19.00 

27.30 

40.40 

30.70 

31.50 

21.70 

21  .90 

28.10 

21.50 

20.20 

26.00 

30 

31 

20.40 

20.80 

19.00 

26.10 

28.10 

37.50 

38.60 

— 

33.00 

32.40 

20.20 

21.60 

20.30 

28.80 

20.30 

19.20 

20.00 

20.00 

24.50 

MAX 

26.2 

25.3 

46.9 

58.3 

47.6 

55.4 

34.0 

38.9 

28.8 

27.O 

26.5 

26.0 

MIN 

17.5 

17.4 

20.8 

27.1 

30.7 

30.6 

20.2 

19.3 

18.9 

19.2 

18.7 

17.8 

WTR  YR  1972  MAX  58.3  MIN  17.4 


MOBILE  RIVER  BASIE 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 


02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala. 

IOCATION. — Lat  31°32'48",  long  87°30'45",  in  sec.  25,  T.  7  N.,  R.  5  E.,  Monroe  County,  near  left  bank  on  downstream  side  of  bridge 
on  U.S.  Highway  84  at  Claiborne,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Limestone  Creek,  12  mi  (19  km)  west  of  Monroeville  and  at 
mile  76.I  (122.4  km). 

DRAINAGE  AREA .- -22 , 000  mi^,  approximately  (57jOOO  km^,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1930  to  current  year. 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  0.4  ft  (0.12  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 45  years,  32,540  ft3/s  (921. 5  m3/s),  20.08  in/yr  (510  mm/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  170,000  ft3/s  (4,8lO  m3/s)  Feb.  22  (gage  height,  47.95  ft  or  14.615  m) ;  minimum, 
7,080  ft3/ s  (201  m3/s)  Oct.  9. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  267,000  ft3/s  (7,560  m3/s)  Mar.  7,  196 1;  maximum  gage  height,  55. 15  ft  (16.810  m) 
Mar.  7,  I96I;  minimum  daily  discharge,  2,850  ft3/s  (80.7  m3/s)  July  13,  1970. 


REMARKS . --Records  fair.  Flow  regulated  by  reservoirs  on  Etowah,  Coosa,  Tallapoosa,  and  Alabama  Rivers.  (See  Reservoirs  in 
Mobile  River  basin.) 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR . OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13,300 

13,700 

23,300 

61,500 

76,800 

85,700 

87,800 

34,800 

25,200 

17,300 

98,600 

14,100 

2 

11,000 

11,500 

22,300 

59,600 

67,700 

76,100 

89,200 

41,300 

30,000 

23,300 

93,100 

13,700 

3 

9,960 

9,390 

28,400 

61,600 

59,700 

69,600 

96,000 

31,300 

24,200 

27,400 

77,100 

13,400 

4 

9,480 

8,510 

26 , 500 

59,600 

60,000 

6l,800 

108,000 

24,300 

27,800 

20,200 

59,000 

15,000 

5 

8,360 

8,160 

25,800 

59,800 

78,400 

54,300 

118,000 

22,900 

25,700 

16,600 

46,600 

18,800 

6 

8,980 

9,210 

24,500 

53,100 

92,700 

48,4oo 

124,000 

22,400 

21,700 

14,800 

56,100 

21,800 

7 

8,340 

10,300 

28,100 

39,200 

99,ioo 

45,700 

124,000 

31,700 

17,600 

14,300 

60,000 

24,4oo 

8 

7,820 

14,700 

21,100 

78,100 

106,000 

4i,ioo 

124,000 

37,600 

18,000 

30,700 

56,400 

l4,8oo 

9 

7,320 

12,100 

8,850 

20,300 

100,000 

110,000 

108,000 

35,600 

108,000 

44,700 

17,500 

54,000 

48,700 

14,600 

10 

7,300 

25,800 

107,000 

36,700 

95,100 

47,600 

17,400 

52,200 

45,800 

19,100 

11 

7,810 

8,220 

22,900 

116,000 

99,300 

33,400 

86,300 

39,700 

32,600 

51,500 

46,900 

25,500 

12 

10,100 

9,390 

22,700 

122,000 

90,700 

37,700 

82,100 

32,400 

33,300 

43,200 

56,100 

25,100 

13 

8,600 

12,300 

26,400 

122,000 

124,000 

80,000 

49,600 

82,000 

21,800 

42,800 

33,900 

62,900 

26,900 

14 

8,030 

16,000 

20,100 

73,900 

75,400 

82,000 

30,600 

46,000 

31,400 

57,800 

24,900 

15 

7,790 

18,600 

21,800 

123,000 

70,700 

89,700 

93,000 

31,600 

46,800 

21,800 

46,000 

14,900 

16 

8,b70 

14,900 

21,200 

112,000 

72,600 

107,000 

112,000 

32,700 

38,500 

19,800 

37,900 

14,000 

17 

13,300 

11,900 

19,700 

95,400 

124,000 

115,000 

123,000 

33,700 

31,200 

17,100 

32,300 

13,900 

18 

9,860 

9,250 

25,800 

78,900 

135,000 

128,000 

128,000 

55,100 

29,500 

17,900 

31,800 

19,600 

19 

8,4oo 

8,720 

30,200 

61, 4oo 

152,000 

139,000 

127,000 

55,200 

29,800 

17,400 

3l,4oo 

20,800 

20 

8,130 

10,700 

33,500 

45,300 

162,000 

i44,ooo 

120,000 

48,800 

21,700 

19,200 

30,700 

19,300 

21 

8,270 

17,900 

32,800 

49,200 

169,000 

145,000 

89,800 

42,800 

17,4oo 

20,600 

22,200 

39,800 

22 

9,160 

17,800 

.  27,700 

46,100 

169,000 

i48,ooo 

62,900 

•  36,100 

27,200 

20,500 

21,800 

33,ioo 

23 

8,330 

22,200 

'18,200 

41,800 

169,000 

151,000 

40,500 

36,100 

25,200 

26,500 

17,600 

44,ioo 

24 

8,030 

18,300 

56,400 

41,200 

159,000 

152,000 

43,000 

31,600 

16,000 

27,800 

20,300 

69,600 

25 

8,44o 

16,600 

93,400 

54,4oo 

i44,ooo 

152,000 

43,900 

27,300 

16,000 

27,600 

18,100 

79,700 

26 

9,640 

13,600 

98,500 

75,100 

127,000 

143,000 

35,400 

26,400 

17,400 

31,900 

18,600 

70,000 

27 

8,250 

12,500 

102,000 

86,400 

111,000 

133,000 

28,600 

22,900 

17,400 

38,900 

19,400 

64,ooo 

28 

8,000 

18 , 100 

99,800 

93,800 

97,200 

122,000 

24,300 

18,300 

14,500 

32,300 

20,000 

15,800 

54,000 

29 

8,o4o 

13,700 

92,100 

97,400 

111,000 

24,700 

20,800 

14,200 

32,200 

45,000 

30 

31 

7,970 

8,580 

12,500 

76,500 

62,600 

97,200 

90,300 

101,000 

92,200 

31,000 

16,600 

22,300 

16,500 

34,400 

86,900 

15,000 

14,500 

4o,ooo 

TOTAL 

274,660 

389,600  1 

,250,400 

2,452,400 

3,063,800 

2,924,000 

2,533,600 

1,021,400 

759,100 

923,600 

1,278,500 

913,900 

MEAN 

8,860 

12,990 

40,340 

79,H0 

109,400 

94,320 

84,450 

32,950 

25,300 

29,790 

4i,24o 

30,46o 

MAX 

13,300 

18,600 

102,000 

124,000 

169,000 

152,000 

128,000 

55,200 

46,8oo 

86,900 

98,600 

79,700 

MIN 

7,300 

8,160 

18,200 

41,200 

59,700 

33,400 

24,300 

16,600 

14,200 

14,300 

14,500 

13,400 

CAL  YR  1974  TOTAL  12,674,150 
WTR  YR  1975  TOTAL  17,784,960 


MEAN  34,700  MAX  111,000 
MEAN  48,730  MAX  169,000 


MIN  7,300  CFSM  I.58 
MIN  7,300  CFSM  2.22 


IN  21.43 
IN  30.06 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02429595  Little  River  ne^ir  Uriah,  Ala. 

LOCATION. — Lat  3lS.4'31",  long  87°36'50",  in  NW^  sec.  7,  T.  3  N.,  R.  5  E.,  Escambia  County,  on  left  bank  150  ft  (46  m)  upstream 
from  bridge  on  county  road,  7  mi  (11  km)  northwest  of  McCullough. 

DRAINAGE  AREA.— 99.2  mi2  (256.9  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. --October  1968  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  130  ft  (40  m)  from  topographic  map. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 7  years,  174  ft3/s  (4.927  m3/s),  23.82  in/yr  (605  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  8,270  ft3/s  (234  m3/s)  Apr.  10  (gage  height,  14.15  ft  or  4.313  m);  minimum,  91  ft3/s 
(2.58  m3/s)  Oct.  25,  30,  31,  Nov.  1,  2,  5. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  12,500  ft3/s  (354  m3/s)  Sept.  8,  1974  (gage  height,  16.14  ft  or  4.919  m) ;  minimum, 

43  ft3/s  41-22  m3/s)  Oct.  4,  1970. 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE ,  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATEP  YEAR  OCTOBFR  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

Jl  IN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

130 

91 

306 

118 

124 

137 

289 

406 

500 

150 

2,010 

176 

2 

122 

100 

158 

109 

124 

133 

235 

253 

280 

130 

890 

150 

3 

120 

99 

131 

107 

122 

124 

263 

237 

200 

210 

648 

139 

4 

116 

99 

121 

133 

219 

233 

226 

421 

160 

150 

471 

132 

5 

113 

117 

107 

131 

808 

287 

196 

287 

150 

14  0 

392 

160 

6 

105 

127 

113 

1  14 

416 

178 

180 

308 

140 

130 

476 

285 

7 

1  12 

112 

138 

114 

207 

148 

176 

348 

130 

130 

461 

478 

8 

109 

107 

155 

578 

176 

182 

199 

1  .230 

150 

120 

344 

380 

9 

108 

107 

122 

644 

166 

152 

432 

600 

200 

150 

337 

250 

10 

107 

107 

1  10 

327 

166 

137 

4,630 

350 

400 

120 

461 

251 

11 

105 

129 

no 

476 

161 

136 

2,530 

230 

60  0 

120 

333 

268 

12 

105 

173 

1 10 

325 

182 

134 

872 

200 

400 

1  1  0 

316 

250 

13 

105 

125 

110 

329 

179 

133 

598 

190 

250 

120 

239 

191 

14 

104 

110 

109 

211 

144 

204 

658 

190 

190 

130 

217 

155 

15 

121 

118 

312 

181 

133 

164 

1,150 

200 

240 

120 

199 

145 

16 

207 

114 

396 

166 

445 

508 

652 

210 

180 

no 

191 

137 

17 

147 

129 

178 

155 

438 

531 

483 

350 

150 

1 10 

181 

158 

18 

122 

231 

143 

151 

284 

932 

425 

250 

130 

no 

170 

210 

19 

113 

155 

147 

148 

366 

1,580 

396 

180 

170 

1 10 

176 

160 

20 

108 

272 

233 

150 

245 

480 

374 

■  170 

140 

no 

244 

137 

21 

105 

267 

230 

144 

186 

31,8 

354 

160 

130 

190 

241 

129 

22 

114 

151 

161 

133 

167 

278 

333 

150 

120 

250 

187 

255 

23 

103 

127 

140 

167 

180 

230 

322 

150 

120 

180 

187 

1,350 

24 

103 

120 

261 

224 

269 

247 

316 

140 

110 

140 

196 

960 

25 

92 

107 

209 

209 

185 

258 

316 

140 

1  10 

1  1  0 

172 

368 

26 

100 

108 

164 

180 

152 

207 

302 

140 

100 

140 

374 

278 

27 

99 

107 

141 

145 

145 

192 

287 

210 

110  . 

120 

235 

237 

28 

99 

107 

133 

136 

140 

188 

278 

1  70 

130 

no 

184 

212 

29 

99 

105 

131 

130 

198 

259 

160 

300 

112 

223 

198 

30 

94 

251 

124 

125 

563 

233 

150 

210 

360 

181 

224 

31 

121 

126 

569 

150 

205 

TOTAL 

3,478  4 

,072 

5,124 

6,386 

6,529 

9.761 

17,964 

8.330 

6,200 

8,402 

11,141 

8.423 

MEAN 

112 

136 

165 

206 

233 

315 

599 

269 

207 

271 

359 

281 

MAX 

207 

272 

396 

644 

808 

1,580 

4,630 

1.230 

600 

H  ,  11  O 

2,010 

1.350 

MIN 

91 

91 

107 

107 

122 

124 

176 

140 

100 

1  10 

170 

129 

CFSM 

1.13 

1.37 

1.66 

2.08 

2.35 

3.18 

6.04 

2.71 

2.09 

2.73 

3.62 

2.83 

IN. 

1.30 

1.53 

1.92 

2.39 

2.45 

3.66 

6.74 

3.12 

2.33 

3.1c 

4.18 

3.16 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

75,691 

MEAN 

207  MAX 

6,890 

MIN  69 

CFSM  2.09 

IN  24. 

38 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

95,810 

MEAN 

262  MAX 

4,630 

MIN  91 

CFSM  2.64 

IN  35. 

93 

DATE 

TIME 

PEAK 

G.HT. 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

(BASE,  1,200  CFS) 

DATE  TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

NOTE. — No  gage-height  record  May  8  to  July  28 

3-19 

0500 

8.53 

2,320 

5-08  Unknown  Unknown 

Unknown 

4-io 

1700 

14.15 

8,270 

7-31  1700  12.76 

6,270 

4-15 

1100 

5-93 

1,330 

9-23  2000  8.00 

2,050 
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02441500  Tombigbee  River  at  Columbus,  Miss. 

LOCATION. - -Lat  33°29'21",  long  88°25'57",  in  NW%  sec.  20,  T.  18  S.,  R.  18  W. ,  Huntsville  meridian,  Lowndes 
County,  on  left  bank  at  Columbus,  1,200  ft  (370  m)  downstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  45E  and  82, 
1,800  ft  (550  m)  upstream  from  Gulf,  Mobile,  and  Ohio  Railroad  bridge,  2.3  mi  (3.7  km)  upstream  from 
Luxapallila  Creek,  6.7  mi  (10.8  km)  downstream  from  Tibbee  Creek,  and  at  mile  319.7  (514.4  km). 

DRAINAGE  AREA. --4,490  mi2  (11,630  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -October  1899  to  December  1912,  August  1928  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for 
some  periods,  published  in  WSP  1304.  Gage-height  records  collected  in  this  vicinity  since  1890  are 
contained  in  reports  of  National  Weather  Service. 

SEE  WATER  RESOURCES  DATA  FOR  MISSISSIPPI,  1975 
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02443000  Luxapallila  Creek  at  Steens,  Miss. 


LOCATION. -■  Lat  33°33'35",  long  8te°18'55",  in  NE^  sec.  27,  T.  17  S., 
County,  on  left  bank  at  downstream  side  of  highway  bridge,.  0.2  mi 
km)  upstream  from  Yellow  Creek,  and  6.3  mi  (10.5  km)  northeast  of 


R.  17  W. , 
(0.3  km) 
Columbus . 


Huntsville  meridian, 
southeast  of  Steens, 


Lowndes 
1  mi  (1.6 


DRAINAGE  AREA 3 09  mi 2  (800  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -October  1943  to  September  1947,  October  1949  to  current  year.  Prior  to  October  1966 
published  as  Luxapalila  Creek  at  Steens. 

SEE  WATER  RESOURCES  DATA  FOR  MISSISSIPPI,  1975 
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02444000  Coal  Fire  Creek  near  Pickensville,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  33°17'51",  long  88°15'56",  in  NE%  sec.  25,  T.  20  S.,  R.  17  W. ,  Pickens  County,  near  center  of 
channel  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  14,  4.5  mi  (7.2  km)  north  of  Pickensville,  and  at 
mile  4.5  (7.2  km) . 

DRAINAGE  AREA.--131  mi2  (339  km2) 

PERIOD  OF  RECORD .- -October  1954  to  September  1971,  October  1974  to  current  year  (October  1971  to  September 
1974,  low  flow  and  flood-hydrograph  only). 

GAGE . --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  148.50  ft  (45.263  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. - -18  years  (1954-71,  1975),  162  ft3/s  (4.588  m3/s)  16.79  in/yr  (426  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  2,500  ft3/s  (70.8  m3/s)  Jan.  12  (gage  height,  8.29  ft  or  2.527 
m) ;  minimum,  26  ft3/s  (0.74  m3/s)  Sept.  16,  17  (gage  height,  0.90  ft  or  0.274  m)  . 

Period  of  record:  Maximum  discharge  9,820  ft3/s  (278  m3/s)  Mar.  20,  1970  (gage  height,  10.45  ft  or  3.185 
m) ;  minimum,  2.0  ft3/s  (0.057  m3/s)  Sept.  25,  1955,  Aug.  12,  1956  (gage  height,  0.42  ft  or  0.128  m) . 

REMARKS. --Records  good. 

REVISIONS  (WATER  YEARS) . --WSP  1704:  1958. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

55 

76 

104 

729 

200 

296 

332 

186 

88 

58 

304 

48 

2 

47 

63 

125 

612 

194 

253 

339 

181 

75 

57 

385 

49 

3 

43 

57 

118 

497 

244 

227 

316 

167 

65 

71 

525 

42 

4 

39 

54 

97 

396 

310 

208 

257 

189 

56 

54 

557 

38 

5 

38 

59 

85 

316 

401 

192 

218 

195 

51 

45 

416 

34 

6 

37 

85 

78 

282 

521 

178 

197 

178 

50 

40 

260 

32 

7 

37 

92 

105 

247 

528 

171 

178 

150 

48 

41 

214 

33 

8 

36 

78 

182 

247 

445 

182 

165 

172 

49 

92 

163 

34 

9 

38 

65 

223 

285 

361 

178 

187 

200 

64 

136 

111 

36 

10 

39 

60 

236 

630 

286 

169 

253 

208 

67 

156 

88 

36 

11 

39 

64 

206 

1  ,500 

238 

182 

271 

180 

104 

179 

96 

34 

12 

38 

93 

138 

2,290 

222 

194 

268 

134 

147 

106 

113 

33 

13 

38 

107 

125 

1  ,440 

232 

432 

237 

110 

150 

85 

91 

32 

14 

38 

96 

114 

936 

236 

1,260 

309 

98 

132 

70 

73 

29 

15 

42 

78 

104 

682 

218 

2,140 

397 

104 

129 

58 

63 

28 

16 

55 

75 

100 

537 

469 

1,230 

515 

135 

164 

50 

58 

26 

17 

94 

82 

99 

432 

751 

800 

495 

141 

133 

45 

73 

27 

18 

100 

100 

96 

352 

1,210 

672 

428 

165 

97 

41 

136 

30 

19 

74 

1  16 

89 

316 

1,340 

640 

326 

201 

67 

39 

171 

38 

20 

55 

123 

95 

332 

1  ,570 

598 

239 

228 

63 

42 

143 

45 

21 

50 

153 

100 

322 

1,060 

624 

198 

150 

82 

47 

118 

40 

22 

47 

178 

93 

332 

725 

556 

175 

104 

86 

65 

85 

38 

23 

45 

185 

88 

313 

584 

449 

156 

89 

105 

84 

68 

72 

24 

44 

149 

273 

269 

542 

438 

143 

79 

1 13 

73 

61 

158 

25 

44 

104 

358 

326 

508 

435 

137 

72 

74 

55 

61 

185 

26 

44 

98 

624 

356 

466 

451 

146 

65 

54 

89 

62 

188 

27 

44 

96 

864 

417 

431 

407 

158 

61 

48 

78 

54 

147 

28 

44 

88 

753 

400 

369 

362 

144 

57 

46 

102 

47 

81 

29 

44 

80 

644 

356 

292 

133 

56 

46 

69 

42 

65 

30 

45 

81 

604 

278 

294 

158 

62 

47 

59 

40 

57 

641 

223 

90 

40 

J  1 

JUD 

TOTAL 

1  ,499 

2,835 

7,561 

16,650 

14,661 

14,815 

7,475 

4,203 

2,500 

2,296 

4,718 

1,735 

MEAN 

48.4 

94.5 

244 

537 

524 

478 

249 

136 

83.3 

74.1 

152 

57.8 

MAX 

100 

185 

864 

2,290 

1  ,570 

2,140 

515 

228 

164 

179 

557 

188 

MIN 

36 

54 

78 

223 

194 

169 

133 

56 

46 

39 

40 

26 

CESM 

.37 

.72 

1.86 

4.10 

4.00 

3.65 

1.90 

1 .04 

.64 

.57 

1 .16 

.44 

IN. 

.43 

.81 

2.15 

4.73 

4.16 

4.21 

2.1? 

1 .19 

.71 

.65 

1 .34 

.49 

WTR  YR 

1975  TOTAL  80,948 

MEAN 

222  1 

MAX  2,290 

MIN  26 

CFSM  1.69 

IN  22. 

99 

PEAK  DISCHARGE  i 

(BASE,  1, 

.000  CFS ) 

BATE 

TIME 

G.  H.  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

1-12 

0800 

8.29  2. 

,  500 

3-15 

0600 

8  .  26 

2 ,460 

2-20 

0600 

7.69  1. 

,700 
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02444500  Tombigbee  River  near  Cochrane,  Ala. 

LOCATION. --Lat  33°04'45",  long  88°14'18",  in  sec.  7,  T.  24  N. ,  R.  2  W. ,  Pickens  County,  near  left  bank  on 

downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  17,  200  ft  (61  m)  upstream  from  Alabama,  Tennessee  and  Northern 
Railroad  bridge,  1.2  mi  (1.9  km)  northeast  of  Cochrane,  2.2  mi  (3.5  km)  downstream  from  Boguechitto  Creek, 

7  mi  (11  km)  southwest  of  Aliceville,  and  at  mile  271.4  (436.7  km). 

DRAINAGE  AREA. --5,990  mi2  (15,500  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD . - -October  1938  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  period  October  to  December  1938, 
published  in  WSP  1304.  Gage-height  records  collected  at  same  site  from  November  1909  to  September  1924 
are  contained  in  reports  of  the  National  Weather  Service. 

GAGE. - -Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  89.85  ft  (27.386  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  10, 
1939,  nonrecording  gage  at  site  200  ft  (61  m)  downstream  at  same  datum.  Since  Jan.  30,  1940,  auxiliary 
water-stage  recorder  or  nonrecording  gage  14  mi  (23  km)  downstream  from  base  gage  at  datum  7.76  ft  (2.365 
m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. - -37  years,  8,631  ft3/s  (244.4  m3/s),  19.57  in/yr  (497  mm/yr) . 

EXTREMES .-- Current  year.  Maximum  discharge,  109,000  ft3/s  (3,090  m3/s)  Mar.  19;  maximum  gage  height,  43.10  ft 
or  13.137  m  Mar.  20;  minimum  discharge,  1,230  ft3/s  (34.8  m3/s)  Oct.  14,  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  166,000  ft3/s  (4,700  m3/s)  Mar.  21,  1973;  maximum  gage  height, 
47.37  ft  or  14.438  m  Mar.  21,  1973;  minimum  discharge,  165  ft3/s  (4.67  m3/s)  Sept.  21,  1954  (gage  height, 
2.34  ft  or  0.713  m) . 

Flood  in  April  1892  reached  a  stage  of  50.2  ft  (15.30  m)  present  datum  (discharge  not  determined),  from 
reports  of  National  Weather  Service. 

REMARKS. - -Records  good  except  those  for  period  of  missing  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

1,910 

1 

,440 

3 

,940 

44,000 

9,290 

12,300 

26,900 

7,150 

6 , 450 

2.200 

8,340 

1,870 

2 

1,790 

1 

.510 

5 

,940 

45.000 

8,780 

1 1,000 

28,800 

7,090 

5,700 

2,230 

8.010 

1,950 

3 

1,630 

1 

,540 

5 

,670 

44,000 

1 1,300 

9,790 

32,400 

6,890 

4,990 

2,170 

1 1 ,400 

1,890 

4 

1  ,520 

1 

,510 

4 

,500 

43,000 

19,600 

8,670 

36,700 

7,740 

4,270 

2,050 

13,700 

1.740 

5 

1  .440 

1 

,540 

3 

,720 

42',  000 

22,700 

7,800 

39,600 

8,930 

3,750 

1,980 

13,600 

1,610 

6 

1,380 

1 

,710 

3 

.230 

38,000 

25,000 

7,350 

39,400 

8,690 

3,300 

1,910 

13,600 

1  ,480 

7 

1,340 

3 

.700 

3 

,900 

35,000 

26,500 

6,740 

35,400 

7.690 

2,950 

1,820 

12,800 

1  .500 

8 

1,310 

3 

,910 

9 

,  760 

32,000 

26,900 

6,380 

27,400 

9,250 

2.750 

1 .860 

9,930 

2,850 

9 

1  ,290 

3 

,480 

13 

,600 

31,500 

25,200 

6,110 

17,300 

13,600 

3,110 

3,160 

7,720 

3,770 

10 

1,270 

2 

,820 

14 

,600 

29,500 

19,700 

5,920 

12,500 

14,600 

3.660 

5,720 

6,400 

3.490 

1  1 

1,260 

2 

,390 

14 

.  100 

36,300 

13,400 

6,160 

13,100 

13.500 

3,970 

6,360 

5,600 

3,000 

12 

1,260 

2 

,270 

12 

,100 

41 ,600 

10,300 

8,390 

12,500 

1 1 .400 

10,400 

6,490 

5,000 

2,610 

13 

1.260 

2 

,230 

10 

,500 

44,800 

10,300 

15,000 

10,900 

8.900 

12,700 

7,130 

4,700 

2,430 

14 

1,250 

2 

,320 

8 

,840 

45,800 

11,500 

35,100 

13,200 

7,250 

14,300 

6,370 

4,100 

2.620 

15 

1,250 

2 

,360 

7 

.  180 

46 ♦ 50  0 

10,800 

47,100 

18,000 

5.970 

15,200 

5,340 

3.600 

2,960 

16 

1,280 

2 

.250 

6 

,170 

45 ,600 

17,100 

59,000 

19,000 

9,000 

13,900 

4,120 

3.100 

2,760 

1  7 

1 .390 

2 

,180 

7 

,  040 

44,400 

26,000 

71,400 

19,200 

13.000 

10,500 

3,190 

3,400 

2,530 

18 

1,870 

2 

,270 

6 

,800 

41,200 

31.300 

94,100 

17,400 

17.000 

8,570 

2,670 

4,370 

2,290 

19 

2,260 

2 

,770 

5 

,670 

36,000 

37,900 

106,000 

13,600 

16,000 

7,160 

2,380 

6  *450 

3,300 

20 

2,140 

3 

,260 

4 

,970 

30,200 

43,600 

99,500 

10,300 

15,000 

5,520 

2.220 

6,850 

4,960 

21 

1 ,820 

8 

,540 

4 

,480 

24,300 

48,100 

88,300 

11,400 

13.000 

5,160 

2,350 

6,620 

4,760 

22 

1.600 

1  1 

.400 

4 

,030 

20,700 

49,500 

73,000 

1 1,600 

10.000 

5,250 

2,340 

5,500 

4,870 

23 

1  .490 

10 

,700 

3 

,750 

18,800 

47,000 

64,000 

10,300 

8.000 

5,040 

2,490 

4,660 

4,820 

24 

1  .430 

8 

,900 

10 

.000 

18,100 

41 ,700 

56,000 

8,730 

6.600 

4,120 

3.330 

3,880 

4,700 

25 

1,400 

6 

,900 

22 

,000 

18,500 

34,500 

49,000 

7,670 

5,800 

3,550 

3.100 

3,390 

5,230 

26 

1,380 

4 

,900 

27 

,000 

19,400 

28,600 

40,600 

7,220 

4.650 

3,150 

3.510 

3,050 

6,240 

27 

i  ,3eo 

4 

.830 

31 

,000 

19,200 

23,000 

36,800 

6,710 

3.930 

2,720 

6,230 

2,690 

6.220 

28 

1,380 

4 

,440 

35 

.000 

16,800 

16,500 

35,200 

7,270 

3.960 

2,440 

7,200 

2,380 

5,640 

29 

1,370 

3 

,880 

40 

,000 

13,300 

33.400 

7,280 

4,360 

2,260 

6,450 

2.040 

4,760 

30 

1,370 

3 

,500 

42 

.000 

11,300 

30,500 

7,360 

4,100 

2, 180 

5,350 

1,970 

3,970 

31 

1  ,  17  () 

43 

,000 

10,200 

26,800 

4,920 

1  »bf  u 

TOTAL 

46,090 

115 

,450 

414 

.490 

987,000 

696,070  1 

,157 . 4M 

529,140 

278.660 

179,020 

118,640 

190,720 

102.820 

MEAN 

1  .487 

3 

,848 

13 

,370 

31 ,840 

24,860 

37,340 

17,640 

8.989 

5,967 

3,827 

6, 152 

3,427 

MAX 

2,260 

1  1 

,400 

43 

,000 

46,500 

49,500- 

106.000 

39,600 

17.000 

15,200 

7,20  0 

13,700 

6,240 

MIN 

1  ,250 

1 

,440 

3 

,230 

10,200 

8,780 

5,920 

6,710 

3.930 

2,180 

1.820 

1,870 

1  .480 

CFSM 

.25 

.64 

2.23 

5.32 

4.15 

6.23 

2.94 

1  .50 

1.00 

.64 

1 .03 

.57 

IN. 

.29 

.  72 

2.57 

6.13 

4.32 

7.19 

3.29 

1 .73 

1.11 

.74 

1.18 

•  64 

CAL  YP 

1974  TOTAL 

4,966 

,540 

MEAN  13*610 

MAX  51 

.300 

MIN  1,250 

CESM  2. 

27  IN  30 

.84 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

4,815 

.510 

MEAN  13.190 

MAX  106 

,000 

MIN  1,250 

CE^M  2. 

20  IN  29 

.91 

NOTE. --No  gage-height  record  Aug.  10  to  Sept.  30. 
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02448S00  Noxubee  River  near  Geiger,  Ala. 

LOCATION Lat  32°55'06",  long  88°17'45",  in  SE^  sec.  33,  T.  23  N. ,  R.  3  W. ,  Sumter  County,  near  left  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  17,  0.5  mile  (0.8  km)  upstream  from  Woodards  Creek,  1  mile  (1.6 
km)  upstream  from  Alabama,  Tennessee  and  Northern  Railroad  bridge,  4  miles  (6.4  km)  north  of  Geiger,  and  at 
mile  16.9  (27.2  km) . 

DRAINAGE  AREA. --1,140  mi2  (2,950  km2);  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD .- -March  1939  to  September  1940,  July  1944  to  September  1965,  October  1965  to  September  1966 
(gage  heights  only),  October  1966  to  current  year.  (Monthly  discharge  only  for  period  October  to  December 

1966) . 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  86.08  ft  (26.237  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  30. 
1940,  nonrecording  gage  at  site  of  old  highway  bridge  1  mile  (1.6  km)  downstream  at  datum  84.64  ft  (25.798 
m)  above  mean  sea  level.  July  26,  1944,  to  June  5,  1949,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum. 
Water-stage  recorder  for  Tombigbee  River  at  Gainesville  is  used  as  an  auxiliary  gage  for  this  station. 

AVERAGE  DISCHARGE. --31  years  (1939-40,  1944-65,  1966-75),  1,494  ft3/s  (42.31  m3/s),  17.78  in/yr  (452  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  23,100  ft3/s  (654  m3/s)  Mar.  18;  (gage  height  39.63  ft  or  12.079 
m) ;  minimum  discharge,  90  ft3/s  (2.55  m3/s)  Nov.  1. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  37,600  ft3/s  (1,060  m3/s)  Mar.  31,  1951  (gage  height,  42.7  ft  or 
13.01  m) ;  minimum  discharge,  13  ft3/s  (0.37  m3/s)  July  7,  1954. 

REMARKS .- -Records  fair.  Discharge  includes  flow  of  Noxubee  cutoff  channel  at  bridge  on  State  Highway  17, 

1  mile  north  of  gage. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

576 

91 

746 

4,930 

1,130 

983 

2,000 

2.690 

946 

185 

2,400 

224 

2 

395 

93 

898 

4,330 

1,330 

810 

1,410 

1 .820 

724 

180 

3,840 

234 

3 

276 

92 

985 

3,830 

2,400 

736 

1,210 

1 .270 

606 

178 

3.510 

208 

4 

242 

93 

684 

3,400 

6,000 

682 

1,120 

2.560 

502 

200 

3,020 

226 

5 

226 

97 

525 

3,150 

6,960 

634 

899 

2.590 

410 

2  40 

2.710 

209 

6 

201 

100 

426 

2,730 

6,210 

597 

658 

2.040 

349 

270 

2,880 

195 

7 

183 

110 

1,130 

1,790 

4,780 

576 

543 

1.780 

308 

254 

2,370 

185 

8 

169 

133 

3,190 

1,830 

3,360 

627 

489 

1.610 

289 

351 

1 .670 

185 

9 

160 

123 

2,790 

3,660 

2,810 

585 

1,760 

1.510 

299 

639 

1,010 

205 

10 

155 

116 

1,650 

4,670 

2,700 

585 

5,390 

1  *080 

759 

1,040 

684 

205 

11 

152 

124 

977 

11,000 

2,400 

701 

4,590 

926 

1,140 

1,280 

562 

186 

12 

146 

134 

773 

12,600 

1  ,520 

710 

2,760 

818 

2,890 

2,610 

548 

195 

13 

141 

128 

695 

12,600 

1,120 

1,450 

1,800 

724 

2,780 

1  .500 

489 

241 

14 

137 

135 

641 

11,700 

876 

5,980 

4,790 

720 

1,300 

656 

518 

233 

15 

135 

135 

568 

10,900 

733 

7,180 

8,120 

625 

1,610 

443 

500 

197 

16 

138 

128 

537 

9,820 

4,030 

8,020 

8,050 

737 

1,390 

341 

536 

183 

17 

139 

137 

504 

8,370 

7,500 

14,300 

6,830 

3.400 

965 

308 

679 

177 

18 

186 

211 

450 

6,740 

7,930 

22,700 

5 ,480 

3.240 

619 

302 

706 

175 

19 

188 

310 

434 

4,870 

8,140 

20,900 

3,580 

1 .570 

454 

289 

644 

174 

20 

155 

352 

441 

2,770 

7,670 

16,000 

2,500 

1.350 

413 

350 

91  1 

181 

21 

150 

358 

419 

2,410 

7,190 

12,200 

2,100 

1.520 

875 

441 

898 

178 

22 

137 

382 

390 

2,080 

7,190 

9,870 

1,360 

1.560 

1 ,090 

335 

751 

185 

23 

126 

356 

609 

1  ,590 

7,590 

8,160 

927 

1,140 

1  ,490 

335 

582 

259 

24 

117 

298 

6,950 

1  ,400 

8,440 

6,420 

742 

695 

595 

322 

463 

368 

25 

109 

249 

9,630 

4,730 

8,090 

5,430 

667 

502 

352 

400 

372 

54  2 

26 

106 

230 

9,780 

5,440 

6,920 

4,970 

817 

438 

282 

903 

307 

393 

27 

103 

213 

8,460 

3,510 

4,420 

4,350 

664 

403 

230 

1.220 

270 

284 

28 

99 

223 

7,220 

2,140 

1,790 

2,970 

580 

359 

215 

818 

248 

259 

29 

94 

218 

6,660 

1,770 

2,160 

615 

346 

200 

555 

236 

241 

30 

95 

260 

6,280 

1,770 

2,860 

2,020 

855 

195 

549 

225 

222 

216 

J  1 

TOTAL 

5,329 

5,629 

81,062 

154,080 

131,229 

166,876 

74,471 

42,228 

24,277 

18,300 

34,755 

6.949 

MEAN 

172 

188 

2,615 

4,970 

4,687 

5,383 

2,482 

1 .362 

809 

590 

1.121 

232 

MAX 

576 

382 

9,780 

12,600 

8,440 

22,700 

8,120 

3.400 

2,890 

2,610 

3,840 

54? 

MIN 

93 

91 

390 

1  ,400 

733 

576 

489 

346 

195 

178 

216 

174 

CESM 

.15 

.16 

2.29 

4.36 

4.  1  1 

4.72 

2.18 

1 .19 

.71 

.52 

.98 

.20 

IN. 

.17 

.18 

2.65 

5.03 

4.28 

5.45 

2.43 

1 .38 

.79 

.60 

1.13 

.23 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

933,267 

MEAN 

2,557 

MAX  18,100 

MIN  91 

CFSM 

2.24  IN 

30.45 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

745,185 

MEAN 

2,042 

MAX  22,700 

MIN  91 

CFSM 

1.79  IN 

24.32 

132 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  32°49'30",  long  88°09'24",  in  SE5*  sec.  2,  T.  21  N. ,  R.  2  W. ,  Sumter  County,  near  right  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  39  at  Gainesville,  2  miles  (3.2  km)  downstream  from  Noxubee 
River,  and  at  mile  234.4  (377.1  km). 

DRAINAGE  AREA. --8,700  mi2  (22,500  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -October  1938  to  September  1955,  October  1955  to  September  1960  (fragmentary),  October  1960 
to  current  year.  Gage-height  records  collected  at  same  site  from  1937  to  December  1971  are  contained  in 
reports  of  National  Weather  Service. 

GAGE .- -Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  63.29  ft  (19.291  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  2, 

1939,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum.  Water-stage  recorder  1.5  miles  (2.4  km)  downstream  from 
base  gage  used  as  base  for  low-water  periods  during  1963  water  year.  Since  Oct.  15,  1939,  auxiliary  water- 
stage  recorder  19.2  miles  (30.9  km)  downstream  from  base  gage  at  datum  10.14  ft  (3.091  m)  lower.  Prior  to 
Oct.  15,  1939,  auxiliary  nonrecording  gage  700  ft  (213  m)  upstream  from  site  of  auxiliary  water-stage 
recorder . 

AVERAGE  DISCHARGE. --32  years  (1938-  55,  1960-  75),  12,160  ft3/s  (344.4  m3/s)  ,  18.98  in/yr  (482  mm/yr)  . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  108,000  ft3/s  (3,060  m3/s)  Mar.  21;  maximum  gage  height,  50.43  ft 
or  15.371  m  Mar.  22;  minimum  daily  discharge,  1,840  ft3/s  (52.1  m3/s)  Oct.  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  172,000  ft3/s  (4,870  m3/s)  Mar.  23,  1973;  maximum  gage  height, 
54.21  ft  or  16.523  m  Mar.  23,  1973;  minimum  daily  discharge,  250  ft3/s  (7.08  m3/s)  Sept.  21,  22,  1954. 

REMARKS .- -Records  good  above  4,000  ft3/s  (113  m3/s) ,  fair  between  2,000  (56.6)  and  4,000  ft3/s  (113  m3/s),  and 
poor  below  2,000  ft3/-s  (56.6  m3/s).  Discharge  below  2,500  ft3/s  (70.8  m3/s)  is  adversely  affected  by  vary¬ 
ing  backwater  from  Demopolis  lock  and  dam  downstream. 

DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3510 

1980 

5340 

42600 

14900 

25800 

39800 

1  7900 

6210 

2720 

11700 

2470 

2 

3060 

2040 

6830 

44100 

14500 

18900 

36800 

11600 

7700 

2850 

15700 

2500 

3 

2640 

2100 

7690 

45700 

16200 

15500 

37000 

9990 

6740 

2910 

16400 

2380 

.4 

2470 

2150 

6660 

46900 

31100 

13500 

37900 

1  1  700 

5780 

2840 

19400 

2250 

5 

2230 

2080 

5440 

47800 

38300 

1 1900' 

39300 

1  740  0 

5050 

2670 

20900 

2200 

6 

2130 

2140 

4780 

48400 

390  0  0 

10700 

40100 

13300 

4430 

2520 

19900 

2100 

7 

2020 

3210 

5720 

47900 

37900 

9830 

39700 

12000 

4120 

2590 

20000 

2040 

8 

1930 

4480 

11100 

47200 

36000 

9210 

37300 

1  1  300 

3880 

2390 

18500 

2750 

9 

1910 

4290 

16300 

47300 

34400 

8810 

32500 

1^400 

3860 

3890 

14700 

4090 

10 

1920 

3820 

17100 

45500 

31900 

8670 

32300 

17900 

4850 

6680 

10900 

4030 

1 1 

1890 

3260 

16600 

51200 

26300 

8670 

29000 

17400 

5490 

8180 

8800 

3550 

12 

1£50 

3000 

14900 

55700 

19500 

9920 

24000 

1 c  2  0  0 

10900 

9440 

7950 

3010 

13 

1850 

3190 

12900 

58800 

16400 

15500 

19000 

12000 

16000 

9720 

7310 

2840 

14 

1850 

3110 

11200 

59300 

16100 

37100 

24500 

Q630 

16800 

8640 

6590 

3010 

15 

1840 

3200 

9440 

59300 

15600 

45500 

37700 

8100 

21100 

7630 

5610 

3390 

16 

1850 

3130 

8310 

59600 

23300 

50000 

38600 

8300 

20800 

6470 

4980 

3150 

17 

1880 

3040 

8080 

59500 

36800 

55000 

36000 

17100 

16300 

5110 

5090 

3010 

18 

2220 

3240 

8540 

58100 

40800 

64000 

32600 

23500 

12100 

4240 

6010 

2690 

19 

2770 

3720 

7700 

54800 

43600 

78600 

29000 

22800 

9660 

3710 

8030 

3060 

20 

3010 

4130 

7010 

49400 

46200 

98100 

21400 

21300 

7880 

-  3320 

9280 

5200 

21 

2730 

6430 

6400 

43000 

48300 

106000 

17600 

19000 

7200 

3380 

9420 

5290 

22 

2440 

10600 

5920 

3b000 

50300 

103000 

17500 

1  4800 

7230 

3320 

7950 

5270 

23 

2220 

11700 

4930 

29700 

52700 

93600 

15600 

14700 

8090 

3330 

6560 

5620 

24 

2090 

10400 

21300 

25900 

54600 

84000 

13800 

12400 

6400 

3830 

5440 

5690 

25 

2020 

8790 

36000 

31600 

53800 

75500 

11000 

9360 

5100 

4320 

4690 

6230 

26 

1960 

6740 

39300 

35000 

50400 

67100 

10000 

7270 

4510 

4280 

4150 

7200 

27 

1940 

5900 

39100 

33100 

44700 

60700 

8580 

5840 

3970 

6280 

3670 

7550 

28 

1980 

5730 

36400 

29600 

36000 

55200 

8970 

5350 

3490 

8140 

3250 

7060 

29 

1990 

5220 

39100 

24900 

— 

50000 

9800 

9630 

3400 

7870 

2690 

6040 

30 

1910 

4920 

40600 

20300 

— 

48000 

11200 

8940 

2980 

7120 

2680 

4970 

31 

1980 

— 

41500 

17100 

— 

44400 

— 

7180 

— 

6860 

2460 

— 

TOTAL 

68090 

137740 

504190 

1355300 

969800 

1382910 

788550 

398290 

244020 

157450 

290930 

120640 

MEAN 

2196 

4591 

16260 

43720 

34640 

44610 

26290 

12750 

8134 

5079 

9385 

4021 

MAX 

3510 

11700 

41500 

59600 

54600 

106000 

40100 

23500 

21100 

9720 

20900 

7550 

MIN 

1840 

1980 

4760 

1710  0 

14500 

8670 

8580 

8350 

2980 

2390 

2480 

2040 

CESM 

.25 

.53 

1.87 

5.03 

3.98 

5.13 

3.02 

1  .47 

.93 

.58 

1.08 

.46 

IN. 

.29 

.59 

2.16 

5.80 

4.15 

5.91 

3.37 

1 .69 

1.04 

.67 

1.24 

.52 
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GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11.76 

10.72 

12.33 

34.29 

19.08 

26.57 

34.27 

17.84 

14.25 

11.43 

16.87 

11.13 

2 

11.42 

10.75 

13.19 

35.07 

18.59 

21.74 

32.25 

16.54 

13.83 

11.54 

19.13 

11.01 

3 

11.40 

10.79 

13.93 

35.86 

19.56 

19.42 

32.19 

15.53 

13.32 

11.58 

19.37 

11.13 

4 

1  1.22 

10.81 

13.31 

36.45 

27.94 

18.09 

32.29 

16.32 

12.88 

11.62 

21.03 

11.23 

5 

11.20 

10.75 

12.76 

36.90 

32.31 

17.11 

32.70 

17.22 

12.54 

11.38 

21.83 

11.20 

6 

11.07 

10.76 

12.39 

37.19 

32.95 

16.36 

32.98 

17.38 

12.26 

11.29 

21.16 

11.06 

7 

10.86 

11.14 

13.06 

37.08 

32.49 

15.73 

32.80 

16.69 

12.18 

11.31 

21.27 

11.17 

8 

10.75 

11.79 

15.75 

37.37 

31  .62 

15.37 

31.62 

16.35 

11.71 

11.81 

20.55 

11.16 

9 

10.80 

11.83 

18.61 

37.59 

30.63 

15.13 

29.76 

18.78 

11.76 

13.13 

18.46 

11.68 

10 

10.82 

11.58 

19.22 

37.00 

29.11 

14.88 

29.84 

20.26 

12.58 

14.23 

16.23 

11.98 

1  1 

10.79 

11.41 

19.08 

39.52 

26.01 

14.84 

27.56 

20.01 

12.99 

14.72 

14.88 

1 1.66 

12 

10.73 

11.57 

18.16 

41.22 

22.46 

15.65 

24.67 

18.87 

15.66 

15.15 

14.50 

11.51 

13 

10.72 

11.54 

16.93 

42.52 

20.22 

18.84 

21.68 

17.02 

18.61 

15.33 

14.26 

11.41 

14 

10.71 

11.44 

15.94 

42.79 

19.67 

30.89 

25.52 

15.50 

19.19 

14.58 

13.73 

11.26 

15 

10.67 

11.52 

14.95 

42.85 

19.37 

35.36 

32.,  55 

14.49 

21.74 

13.94 

13.11 

11.35 

16 

10.66 

11.49 

14.34 

42.97 

24.22 

38.05 

32.92 

14.77 

21.62 

13.25 

12.70 

11.47 

17 

10.89 

11.31 

14.14 

42.96 

31.27 

40,49 

31.64 

19.99 

19.15 

12.52 

12.67 

11.44 

18 

10.88 

11.35 

14.53 

42.53 

33.48 

43.56 

29.66 

23.41 

16.75 

12.07 

13.09 

11.29 

19 

11.08 

11.55 

14.09 

41.42 

35.02 

46.80 

27.20 

23.29 

15.27 

11.80 

14.21 

11.26 

20 

11.22 

11.82 

13.63 

39.29 

36.32 

48.95 

22.90 

22.31 

14.17 

11.71 

14.95 

12.35 

21 

11.11 

13.18 

13.23 

36.05 

37.46 

50.30 

20.10 

20.96 

13.65 

1  1.87 

15.00 

12.49 

22 

11.03 

15.55 

12.76 

31.99 

38.51 

50.34 

19.80 

19.64 

13.81 

12.11 

14.22 

12.42 

23 

10.88 

16.20 

12.58 

28.03 

39.63 

49.88 

18.80 

18.34 

14.22 

12.02 

13.38 

12.93 

24 

10.80 

15.44 

24.13 

25.46 

40.72 

49.17 

17.70 

16.93 

13.24 

12.08 

12.72 

13.35 

25 

10.77 

14.50 

30.92 

29.17 

40.64 

48.23 

16.20 

15.19 

12.51 

12.33 

12.18 

13.51 

26 

10.73 

13.31 

32.77 

31.00 

39.44 

46.98 

15.60 

13.80 

12.18 

12.24 

12.00 

14.00 

27 

10.73 

12.87 

32.85 

30.15 

37.00 

45.46 

14.90 

12.97 

11.94 

13.33 

11.81 

14.31 

28 

10.74 

12.81 

32.47 

28.39 

32.60 

43,54 

14.90 

12.74 

11.73 

14.41 

11.62 

13.66 

29 

10.74 

12.45 

32.75 

25.93 

- - - 

41.08 

15.30 

12.89 

11.68 

14.26 

11.51 

12.92 

30 

31 

10.77 

12.17 

33.20 

33.68 

23.07 

20.69 

39.33 

37.16 

16.50 

13.11 

13.70 

11.32 

13.77 

13.90 

11.36 

11.31 

12.37 

MAX 

11.76 

16.20 

33.68 

42.97 

40.72 

50.34 

34.27 

23.41 

21.74 

15.33 

21.83 

14.31 

MIN 

10.66 

10.72 

12.33 

20.69 

18.59 

14.84 

14.90 

12.74 

11.32 

11.29 

11.31 

11.01 

CAL 

YR 

1974  MAX 

45.75 

MIN  10. 

66 

WTR 

YR 

1975  MAX 

50.34 

MIN  10. 

66 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

12.06 

10.69 

29.38 

44,24 

45.04 

26.40 

28.15 

14.45 

22.52 

11.62 

11.48 

12.64 

2 

12.45 

10.74 

30.24 

44.33 

45.62 

22.20 

28.66 

13.90 

22.51 

1  1.45 

11.28 

15.19 

3 

12.06 

10.76 

30.83 

43.78 

45.75 

19.52 

28.96 

13.43 

22.25 

11.43 

11.18 

17.45 

4 

1 1.61 

10.84 

31.46 

42.77 

45.41 

18.14 

30.66 

13.00 

21.05 

11.41 

11.31 

17.53 

5 

11.34 

10.92 

32.40 

40.99 

44.55 

17.21 

33.62 

13.15 

21 .58 

11.21 

1  1.22 

16.79 

6 

11.02 

10.93 

32.56 

38.61 

43.09 

16.58 

35.11 

13.22 

27.05 

11.17 

11.16 

15.35 

7 

11.01 

11.13 

31.75 

37.49 

41.50 

16.05 

35.63 

13.35 

?8.86 

1  1.46 

11.07 

13.79 

8 

10.96 

11.32 

29.69 

37.23 

39.89 

15.64 

35.27 

13.47 

27.76 

12.08 

1  1  .48 

17.15 

9 

10.78 

12.13 

25.49 

37.83 

38.51 

15.30 

33.28 

13.25 

26.52 

12.09 

11.65 

21.30 

10 

10.96 

14.68 

19.54 

38.30 

37.21 

14.96 

28.82 

13.09 

26.22 

12.43 

11.64 

21.09 

11 

1  1.32 

15.47 

15.91 

39.38 

35.63 

14.65 

24.16 

'13.23 

26.00 

12.53 

1 1.56 

20.29 

12 

11.38 

14.50 

14.67 

40.92 

33.27 

14.79 

21.24 

14.13 

25.64 

12.37 

11.35 

18.80 

13 

11.23 

13.65 

14.07 

41.65 

29.58 

16.06 

38.37 

18.82 

24.98 

12.23 

1  1.46 

16.99 

14 

11.05 

12.59 

13.56 

42.18 

24.33 

16.90 

42.88 

17.77 

23.41 

11.97 

12.72 

15.46 

15 

10.87 

1 1.86 

13.37 

43.02 

27.04 

16.24 

43.80 

17.86 

21.54 

11.75 

13.65 

14.67 

16 

10.86 

1 1.48 

13.20 

43.69 

32.28 

15.28 

43.92 

1«.28 

20.22 

11.79 

13.47 

14.01 

17 

11.01 

11.27 

12.86 

44.15 

34.04 

14.38 

43.74 

20.50 

18.70 

11.63 

12.91 

14.03 

18 

11.10 

11.12 

12.87 

44,54 

34.32 

13.85 

43.24 

21.39 

16.44 

11.60 

12.31 

13.64 

19 

11.07 

11.03 

12.80 

44.79 

34.83 

13.83 

42.33 

22.00 

14.72 

1  1.56 

11.83 

13.00 

20 

10.99 

11.02 

14.56 

45.10 

34.98 

19.70 

40.75 

22.77 

14.61 

11.45 

11.38 

12.55 

21 

10.88 

11.95 

17.34 

45.41 

34.08 

25.00 

37.64 

23.47 

14.73 

1 1 .38 

11.30 

12.11 

22 

10.75 

14.17 

18.43 

44.93 

33.67 

26.16 

32.03 

23.49 

14.21 

11.39 

11.20 

11.89 

23 

10.69 

16.91 

17.77 

43.80 

33.63 

25.87 

26.76 

22.29 

13.42 

11.20 

11.08 

1  1.49 

24 

10.72 

18.19 

16.63 

42.33 

33.63 

25.26 

24.90 

20.52 

12.98 

11.28 

10.98 

11.23 

25 

10.65 

17.83 

19.46 

41.16 

33.53 

24.63 

23.53 

19.87 

14.10 

11.28 

10.95 

11.19 

26 

10.58 

16.99 

34.80 

40.73 

33.00 

23.82 

21.47 

20.60 

14.67 

11.46 

10.75 

11.77 

27 

10.57 

16.02 

40.50 

40.82 

31.91 

22.56 

19.38 

24.27 

14.34 

11.59 

10.68 

12.04 

28 

10.54 

20.43 

41.65 

41.18 

29.94 

21.03 

17.35 

27.47 

13.47 

11.51 

10.86 

1  1.87 

29 

10.52 

26.55 

41.95 

42.23 

— 

21.39 

16.00 

28.87 

12.70 

1  1.58 

10.90 

12.16 

30 

31 

10.54 

10.61 

28.39 

42.11 

43.05 

43.15 

44.14 

25.59 

27.71 

15.12 

28.59 

26.51 

12.13 

11.84 

11.75 

10.93 

11.47 

12.13 

MAX 

12.45 

28.39 

43.05 

45.41 

45.75 

27.71 

43.92 

28.87 

28.86 

12.53 

13*  65 

21.30 

MIN 

10.52 

10.69 

12.80 

37.23 

24.33 

13.83 

15.12 

13.00 

12.13 

11.17 

10.68 

11.19 

CAL 

YR 

1973  MAX 

54.00 

MIN  10 

.52 

WTR 

YR 

1974  MAX 

45.75 

MIN  10- 

.52 
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DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala. --Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

10.89 

11.60 

16.57 

24.72 

26.60 

11.15 

11.34 

16.58 

25.58 

29.60 

11.20 

11.23 

15.81 

25.57 

30.73 

11.11 

11.67 

14.55 

26.78 

30.41 

11.10 

12.07 

13.64 

28.04 

29.53 

11.08 

11.82 

13.63 

29.73 

27.97 

10.80 

11.56 

13.56 

31.98 

25.44 

10.63 

11.45 

13.45 

36.00 

23.55 

10.57 

11.80 

13.55 

38.28 

21.05 

10.57 

12.48 

13.24 

39.74 

21.45 

10.56 

12.37 

16.74 

41.00 

22.18 

10.52 

11.90 

20.84 

42.16 

22.64 

10.45 

11.78 

22.15 

43.19 

22.56 

10.42 

12.07 

22.82 

43.83 

25.64 

10.39 

12.18 

26.55 

43.98 

29.87 

10.42 

12.43 

30.00 

43.44 

31.71 

10.41 

12.39 

31.37 

41.65 

32.50 

10.43 

11.98 

32.04 

38.89 

33.02 

10.42 

12.04 

32.42 

30.16 

33.22 

10.45 

12.12 

32.47 

23.71 

33.25 

10.47 

13.57 

33.55 

22.72 

33.12 

10.47 

14.30 

33.99 

29.13 

32.35 

10.56 

13.51 

32.83 

31.24 

29.95 

10.49 

12.77 

30.20 

32.19 

25.48 

10.63 

12.91 

26.10 

32.20 

20.10 

11.10 

14.04 

20.76 

31.69 

17.15 

11.24 

15.46 

17.73 

30.93 

16.05 

11.10 

16.12 

16.15 

30.16 

15.33 

11.19 

15.94 

15.26 

29.36 

11.93 

16.07 

14.77 

28.48 

11.96 

16.12 

33.99 

43.98 

33.25 

10.39 

11.23 

13.24 

22.72 

15.33 

1972  MAX 

48.62 

MIN  10. 

33 

1973  MAX 

54.00 

MIN  10. 

39 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1  1.97 

10.77 

10.71 

14.43 

22.68 

1  1.62 

10.81 

10.79 

16.40 

20.59 

11.33 

10.84 

12.65 

22.31 

19.50 

10.95 

10.82 

15.39 

*■  28.95 

18.87 

10.85 

10.90 

16.09 

35.26 

17.52 

1  1.24 

10.89 

17.72 

37.34 

17.07 

1  1  .63 

10.90 

28.06 

38.38 

24.21 

11.19 

10.95 

31.94 

39.25 

24.91 

10.82 

10.87 

32.84 

40.32 

23.03 

10.76 

10.77 

32.07 

43.01 

20.33 

10.83 

10.93 

30.28 

46.10 

17.84 

10.73 

11.06 

27.89 

47.76 

16.79 

10.72 

10.82 

24.93 

48.49 

17.81 

10.62 

10.80 

23.83 

48.62 

17.44 

10.58 

10.78 

24.16 

48.29 

16.81 

10.55 

10.72 

24.28 

47.55 

16.29 

10.54 

10.73 

24.66 

46.42 

16.08 

10.55 

10.73 

26.32 

44.65 

17.37 

10.54 

10.67 

27.86 

41.76 

18.63 

10.53 

10.63 

28.65 

36.36 

17.59 

10.51 

10.56 

[28.32 

27.46 

16.33 

10.50 

10.59 

25.81 

19.99 

15.33 

10.49 

10.62 

22.79 

17.54 

14.68 

10.61 

10.69 

20.45 

16.66 

14.36 

10.75 

11.06 

18.48 

16.01 

14.25 

11.04 

10.97 

16.67 

15.49 

14.05 

11.10 

10.87 

15.31 

15.07 

14.25 

11.03 

10.89 

14.64 

14.69 

13.90 

10.99 

10.76 

14.44 

14.68 

13.76 

10.89 

10.70 

14.00 

18.71 

11.97 

11.06 

32.84 

48.62 

24.91 

10.49 

10.56 

10.71 

14.43 

13.76 

1971  MAX 

48.14 

MIN  10. 

49 

1972  MAX 

48.62 

MIN  10. 

33 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AOG 

14.82 

46.15 

37.06 

18.83 

11.67 

12.13 

14.87 

45.58 

36.98 

20.96 

11.36 

1 1 .96 

15.62 

44.75 

36.33 

20.35 

11.57 

11.65 

16.58 

43.54 

34.76 

17.35 

11.76 

11.85 

18.40 

41.73 

31.76 

15.76 

12.07 

11.72 

19.70 

38.88 

26.92 

15.48 

12.31 

11.41 

21.88 

36.15 

21.76 

15.13 

15.04 

11.29 

23.13 

34.85 

21.77 

18.78 

15.69 

11.37 

23.72 

32.70 

24.04 

17.58 

15.48 

11.36 

23.90 

30.50 

24.59 

16.02 

15.63 

11.25 

26.20 

28.44 

23.59 

14.87 

15.71 

11.19 

29.67 

26.34 

21.43 

13.87 

16.89 

11.19 

30.42 

23.60 

19.22 

13.62 

17.27 

11.06 

30.27 

20.77 

18.87 

14.34 

15.96 

11.69 

29.77 

18.80 

18.61 

14.91 

14.76 

12.04 

30.92 

18.26 

17.24 

15.02 

14.28 

12.32 

35.62 

21.42 

15.77 

14.74 

14.18 

12.48 

37.63 

24.00 

14.67 

14.48 

14.26 

13.25 

39.55 

27.40 

13.91 

15.57 

15.19 

12.48 

41.54 

27.38 

13.55 

18.45 

15.09 

11.66 

47.28 

26.24 

13.79 

20.37 

14.67 

11.47 

52.10 

25.38 

14.60 

19.86 

14.21 

11.32 

54.00 

25.13 

15.16 

18.54 

13.33 

11.18 

53.97 

24.37 

14.85 

16.51 

12.88 

11.11 

53.46 

27.01 

14.24 

14.77 

12.48 

11.13 

52.38 

32.08 

14.87 

13.43 

12.34 

10.92 

51.02 

35.17 

15.17 

12.93 

12.15 

10.65 

49.61 

36.44 

20.76 

12.59 

11.89 

10.85 

48.27 

36.83 

21.72 

12.40 

11.73 

11.06 

46.89 

37.00 

20.75 

12.14 

11.47 

11.33 

46.37 

19.70 

11.63 

11.31 

54.00 

46.15 

37.06 

20.96 

17.27 

13.25 

14.82 

18.26 

13.55 

12.14 

11.36 

10.65 

YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

13.81 

17.96 

12.40 

11.10 

12.42 

11.53 

16.41 

17.16 

12.48 

11.32 

12.49 

11.44 

22.05 

16.28 

12.56 

11.33 

12.01 

11.57 

24.93 

15.67 

12.45 

11.19 

11.69 

11.33 

25.64 

16.39 

12.68 

11.03 

11.68 

11.15 

25.88 

17.28 

12.87 

10.90 

12.08 

10.92 

25.65 

17.98 

12.67 

10.93 

12.11 

10.84 

26.74 

17.27 

12.11 

11.03 

11.83 

10.92 

28.90 

16.13 

13.72 

10.82 

11.58 

10.81 

29.61 

15.28 

16.77 

10.73 

1  1.4? 

10.84 

29.46 

14.83 

18.81 

10.68 

11.12 

10.86 

28.80 

14.55 

20.26 

10.65 

10.90 

10.77 

26.86 

14.19 

21.26 

10.61 

10.79 

10.61 

22.81 

13.64 

21.37 

10.61 

10.99 

10.73 

19.05 

13.11 

19.10 

10.61 

11.01 

10.76 

17.21 

13.11 

17.35 

10.73 

10.88 

10.65 

16.51 

13.01 

15.97 

10.69 

10.78 

10.70 

16.60 

13.61 

14.48 

10.76 

10.75 

10.69 

17.47 

14.35 

13.52 

10.94 

10.92 

10.92 

17.10 

13.95 

13.05 

11.04 

11.07 

10.91 

15.87 

13.62 

12.67 

10.98 

10.99 

10.67 

15.09 

13.36 

12.19 

10.85 

11.00 

10.54 

14.66 

13.97 

11.98 

10.73 

10.71 

10.49 

14.21 

16.54 

1  1  .63 

10.65 

10.58 

10.44 

14.03 

17.84 

11.35 

10.72 

10.64 

10.44 

14.20 

18.49 

1  1  .45 

10.76 

11.00 

10.48 

14.43 

18.78 

1  1  .41 

10.93 

11.00 

10.56 

14.86 

16.88 

11.57 

11.75 

11.06 

10.54 

15.40 

14.44 

1  1  .56 

12.17 

10.89 

10.50 

16.81 

13.01 

11.37 

12.14 

11.11 

10.44 

17.96 

11.18 

11.85 

1C. 48 

29.61 

18.78 

21  .37 

12.1  7 

12.49 

11.57 

13.81 

13.01 

11.18 

10.61 

10.58 

10.44 

SEP 

11.41 

11.24 

11.08 

10.96 

11.43 

11.46 

11.28 

11.10 

10.84 

10.77 

10.77 

10.92 

11.02 

10.89 

10.83 

10.68 

10.66 

10.72 

10.76 

10.74 

10.90 
10.95 

10.84 
10.70 
10.58 

10.53 

10.62 

10.65 

10.63 

11.00 


11.46 

10.62 


SEP 

10.49 

10.45 

10.38 

10.34 

10.33 

10.69 

10.60 

10.68 

10.75 

10.49 

10.52 

10.50 
10.38 

10.33 
10.56 

10.85 

10.73 

10.68 

10.85 

11.11 

11.74 

11.50 
11.23 
11.05 
10.81 

10.67 

10.62 

10.61 

10.78 

10.98 


11.74 

10.33 


YR  1971 
YR  1972 
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02450000  Mulberry  Pork  near  Garden  City,  Ala. 

LOCATION. — Lat  33°59'42",  long  86°44'56",  in  NE  1/4  sec.16,  T.12  S.,  R.2  W.,  .Blount  County,  on  left  bank  near 
downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  31  (Old),  1,000  ft  (305  m)  downstream  from  Louisville  &  Nashville 
Railroad  bridge,  1  mi  (1.6  km)  southwest  of  Garden  City,  5-5  mi  (8.8  km)  downstream  from  Mud  Creek,  and  at 

mile  79.2  (127-4  km). 

DRAINAGE  AREA.— 368  mi2  (953  km2). 

PERIOD  OP  RECORD. — June  1928  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  period  April  to  June  1932  published 
in  WSP  1304.  Prior  to  1941,  published  as  "Mulberry  Fork  of  Black  Warrior  River." 

GAGE. — Water-stage  recorder:  Datum  of  gage  is  380.54  ft  (115-989  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Dec.  5, 

1939  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 47  years,  671  ft3/s  (19.00  m3/s )  24.50  in/yr  (622  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  29,700  ft3/s  (841  m3/s)  Mar.  13  (gage  height,  17-96  ft  or  5-474  m); 
minimum  daily,  18  ft3/s  (0.51  m3/s)  Oct.  9-  ,  _ 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  46,600  ft -Vs  (1,320  m^/s)  Feb.  4,  1936  (gage  height,  24.0  ft  or 
7.32  m)  from  f loodmarks ;  minimum  observed,  3  ft3/s  (0.085  m3/s)  Sept.  28-30,  Oct.  1,  3-6,  1931  (gage  height, 

1.88  ft  or  0.573  m) . 

REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS. — WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

35 

27 

224 

2500 

838 

1000 

2030 

240 

261 

151 

251 

82 

2 

30 

29 

214 

2000 

789 

998 

1590 

218 

223 

137 

428 

74 

3 

28 

27 

177 

1600 

1670 

802 

2190 

210 

187 

332 

284 

69 

4 

25 

27 

158 

2000 

2350 

707 

1430 

268 

162 

160 

220 

66 

5 

27 

153 

143 

1600 

2900 

645 

1150 

236 

144 

113 

550 

64 

6 

25 

196 

136 

1300 

2210 

584 

978 

201 

134 

278 

478 

63 

7 

23 

105 

160 

1000 

1680 

556 

848 

2860 

139 

9190 

303 

67 

e 

20 

75 

361 

1030 

1360 

581 

741 

2140 

142 

2910 

243 

80 

9 

18 

62 

286 

1240 

1190 

462 

1330 

1660 

134 

1400 

666 

71 

10 

20 

57 

242 

2640 

1020 

680 

1990 

1110 

125 

879 

3740 

65 

11 

20 

56 

222 

5900 

897 

1490 

1150 

802 

253 

855 

2170 

116 

12 

19 

70 

212 

5210 

1650 

2700 

904 

613 

832 

615 

968 

119 

13 

19 

79 

194 

3860 

1180 

11900 

757 

479 

372 

437 

655 

86 

14 

19 

70 

172 

2320 

985 

13500 

1300 

392 

239 

345 

466 

69 

15 

22 

66 

168 

1770 

856 

4000 

1440 

763 

560 

288 

371 

60 

16 

142 

66 

182 

1400 

5850 

3150 

1100 

1400 

455 

248 

384 

53 

17 

155 

64 

173 

1140 

4380 

2510 

956 

975 

266 

216 

367 

53 

16 

82 

66 

155 

976 

14800 

2590 

826 

1990 

206 

195 

287 

63 

19 

58 

72 

147 

915 

6240 

5390 

710 

1230 

213 

453 

317 

71 

20 

43 

240 

147 

1000 

3420 

2940 

605 

906 

563 

239 

343 

70 

21 

36 

346 

143 

752 

2530 

2270 

504 

698 

436 

548 

246 

65 

22 

30 

220 

135 

644 

2000 

1850 

438 

551 

244 

261 

202 

78 

23 

28 

170 

125 

582 

2140 

1670 

391 

446 

180 

209 

177 

1670 

24 

29 

142 

323 

601 

2560 

4060 

360 

369 

144 

418 

157 

2350 

25 

30 

129 

3200 

8100 

1730 

2700 

347 

310 

123 

645 

139 

883 

26 

29 

121 

2200 

3270 

1380 

1800 

363 

274 

116 

579 

126 

600 

27 

28 

111 

1500 

2110 

1250 

1420 

307 

950 

149 

304 

117 

458 

28 

27 

101 

1300 

1610 

1 140 

1180 

273 

518 

145 

231 

106 

367 

29 

25 

94 

3500 

1330 

— 

1750 

254 

326 

348 

192 

98 

302 

30 

24 

101 

5000 

1170 

— 

5560 

244 

355 

206 

167 

94 

263 

31 

27 

— 

4000 

977 

— 

2850 

— 

335 

— 

166 

89 

— 

TOTAL 

1143 

3142 

25300 

62550 

71000 

84300 

27510 

23830 

7701 

23160 

15040 

8497 

MEAN 

36.9 

105 

816 

2018 

2536 

2719 

917 

769 

257 

747 

485 

283 

MAX 

155 

346 

5000 

8100 

14800 

13500 

2190 

2860 

832 

9190 

3740 

2350 

MIN 

18 

27 

125 

582 

789 

462 

244 

201 

116 

113 

89 

53 

CFSM 

.10 

.29 

2.22 

5.48 

6.89 

7.39 

2.49 

2.09 

.70 

2.03 

1.32 

.77 

IN. 

.12 

.32 

2.56 

6.32 

7.18 

8.52 

2.78 

2.41 

.78 

2.34 

1.52 

.86 

CAL 

YR 

1974 

TOTAL 

268455 

MEAN 

735 

MAX 

9570 

MIN 

18 

CFSM 

2.00 

IN 

27.14 

WTR 

YR 

1975 

TOTAL 

353173 

MEAN 

968 

MAX 

14800 

MIN 

18 

CFSM 

2.63 

IN 

35.70 

DATE 

TIME 

PEAK 

G.H. 

DISCHARGE  (BASE,  13,000  CPS) 

DISCHARGE  DATE  TIME  G.H. 

DISCHARGE 

2-18 

1600 

17.18 

27,200  7-07  1400  14.87 

20,400 

3-13 

2400 

19.96 

29,700 
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02450250  Slpsey  Fork  near  Grayson,  Ala. 

(hydrologic  bench-mark  station) 

LOCATION. — Lat  34°17'07",  long  87°23'56",  in  N  1/2  sec. 8,  T.9  S.,  R.8  W. ,  Winston  County,  0.1  mi  (0.2  km) 
downstream  from  bridge  on  Cranal  Road,  0 . 5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Borden  Creek,  4.5  mi  (7.2  km)  west 
of  Grayson,  and  14  mi  (22.5  km)  northeast  of  Hayleville,  Ala. 

DRAINAGE  AREA.— 91.3  mi2  (236  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1966  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  540  ft  (165  m)  from  topographic  map. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 9  years,  174  ft3/s  (4.928  m3/s),  25.88  in/yr  (657  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  2,680  ft3/s  (75-9  m3/s)  Jan.  10  (gage  height,  14.50  ft  or  4.420  m); 
minimum  daily  7-6  ft3/s  (0.22  m3/s)  Oct.  13,  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  20,300  ft3/s  (575  m3/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  44.27  ft  or 
13.493  m);  minimum,  1.8  ft3/s  (0.051  m3/s)  Aug.  19-21,  1972. 

REMARKS . --Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1  3 

24  46 

633 

148 

196 

600 

83 

35 

19 

41 

13 

2 

12 

25  46 

394 

240 

186 

400 

68 

30 

17 

88 

12 

3 

10 

26  42 

324 

482 

168 

250 

66 

26 

16 

68 

1  1 

4 

10 

28  39 

448 

644 

141 

210 

67 

24 

16 

68 

9.8 

5 

10 

80  38 

370 

553 

127 

180 

58 

19 

15 

117 

9.4 

6 

10 

47  36 

289 

417 

117 

150 

53 

20 

15 

117 

19 

7 

9.8 

34  271 

218 

308 

107 

130 

874 

22 

32 

73 

43 

8 

9.0 

29  328 

198 

244 

104 

118 

475 

22 

52 

59 

21 

9 

8.8 

27  184 

196 

203 

89 

146 

242 

21 

32 

84 

15 

10 

8.8 

26  130 

1,750 

170 

84 

195 

173 

184 

47 

57 

22 

1  1 

8.5 

27  105 

1,570 

161 

133 

154 

127 

250 

74 

57 

28 

12 

7.9 

32  88 

801 

166 

1,530 

132 

103 

228 

34 

44 

26 

13 

7.6 

29  69 

499 

138 

1  ,460 

119 

82 

105 

26 

35 

24 

14 

7.6 

29  59 

351 

132 

2,050 

155 

67 

64 

23 

30 

19 

15 

14 

28  55 

279 

120 

1.470 

167 

97 

118 

20 

26 

16 

16 

44 

28  54 

247 

1,230 

822 

154 

191 

112 

18 

25 

15 

17 

24 

28  48 

221 

1,670 

552 

146 

237 

70 

17 

49 

16 

18 

18 

30  43 

212 

1,310 

399 

133 

324 

52 

16 

44 

21 

19 

15 

218  41 

349 

1,340 

588 

164 

197 

43 

19 

49 

19 

20 

13 

343  40 

684 

797 

1,050 

203 

135 

37 

24 

81 

17 

21 

12 

180  38 

506 

491 

610 

161 

99 

34 

42 

51 

16 

22 

13 

108  36 

366 

337 

430 

139 

74 

29 

29 

37 

32 

23 

14 

75  35 

284 

255 

329 

123 

59 

25 

24 

31 

185 

24 

16 

59  553 

243 

251 

255 

112 

51 

22 

36 

27 

1  10 

25 

18 

54  1,570 

660 

237 

1,550 

105 

45 

20 

100 

23 

123 

26 

19 

47  646 

530 

189 

765 

177 

40 

23 

442 

21 

125 

27 

20 

42  450 

384 

156 

484 

283 

38 

200 

442 

19 

105 

28 

21 

39  652 

290 

196 

362 

134 

36 

120 

442 

17 

76 

29 

21 

36  1,460 

234 

278 

106 

34 

50 

442 

16 

58 

30 

23 

36  1,940 

195 

1,600 

99 

38 

28 

261 

13 

47 

31 

167 

900 

37 

27 

14 

TOTAL 

462.0 

1,814  10,512 

13,892 

12,585 

18,936 

5,345 

4 

.270 

2,033 

2,819 

1,481 

1 ,253.2 

MEAN 

14.9 

60.5  339 

448 

449 

611 

178 

138 

67.8 

90.9 

47.8 

41.8 

MAX 

44 

343  1,940 

1,750 

1,670 

2,050 

600 

874 

250 

442 

117 

185 

MIN 

7.6 

24  35 

167 

120 

84 

99 

34 

19 

15 

13 

9.4 

CFSM 

.16 

.66  3.71 

4.91 

4.92 

6.69 

1.95 

1  .51 

.74 

1.00 

.52 

.46 

IN. 

.19 

.74  4.28 

5.66 

5.13 

7.72 

2.18 

1.74 

.83 

1.15 

.60 

.51 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

79,983.2  MEAN 

219  MAX 

2,150 

MIN  4.5 

CFSM  2. 

40 

IN 

32.59 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

75,402.2  MEAN 

207  MAX 

2,050 

MIN  7.6 

CFSM  2. 

27 

IN 

30.72 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000 


CFS).— No  peak  above  base. 
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02453500  Mulberry  Fork  near  Cordova,  Ala. 

LOCATION.— Lat  33°45'27",  long  87°10'13",  in  NW  1/4  sec. 9,  T.15  S.,  R.6  W.,  Walker  County,  near  right  bank 
on  downstream  side  of  pier  of  bridge  on  St.  Louis  and  San  Francisco  Railroad,  just  downstream  from  Cane 
Creek,  0.1  mi  (0.2  km)  east  of  Cordova,  and  at  mile  30.8  (49.6  km). 

DRAINAGE  AREA.— 1927  mi2  (4,999  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1890  to  June  1897  fragmentary  gage-height  records  collected  by  National  Weather 
Service.  June  1900  to  December  1913  monthly  discharge  published  in  WSP  1304.  January  1914  to  December 
1923  and  August  1937  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers.  1972  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  243.60  ft  (74.249  m)  above  mean  sea  level.  August  1937  to 
September  1961,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum.  Prior  to  August  1937,  nonrecording  gage  at 
8.2  ft  (2.499  m)  lower  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 12  years  (1900-12)  3,279  ft3/s  (92.86  mVs),  23.11  in/yr  (587  mm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Water 

year 

Maximum 

Minimum 

Date 

Gage 
(feet ) 

height 

(metres ) 

Date 

Gage 
(feet ) 

height 

(metres ) 

1972 

Jan. 

5,  1972 

14.74 

4.493 

Oct.  18,  19,  1971 

10.28 

3.133 

1973 

Mar . 

31,  1973 

18.15 

5-532 

May  23,  1973 

9-85 

3-002 

1974 

Dec . 

26,  1973 

22.80 

6.949 

June  16,  1974 

10.17 

3.100 

1975 

Mar . 

14,  1975 

17-73 

5.404 

Sept. 23,  1975 

10.36 

3.158 

Period  of  record:  Maximum,  39-80  ft(i2.131  m)  March  30,  1951;  minimum,  -  9-35  ft  (-2.850  m)  several  days 
in  October  1909. 

Maximum  stage  known,  46.5  ft  (14.17  m)  (present  datum)  April  1892  (information  by  National  Weather 
Service ) . 

COOPERATION. — Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11.32 

11.01 

11.05 

11.84 

11.36 

12.10 

13.90 

11.08 

11.07 

11.18 

11.13 

11.25 

2 

11.31 

11.04 

11.03 

11.72 

10.97 

11.87 

12.75 

11.04 

11.20 

11.17 

11.47 

11*30 

3 

11.32 

11.01 

11.02 

11.85 

12.24 

11.82 

12.48 

11.10 

11.16 

11.16 

11.14 

11*  32 

4 

11.35 

11.01 

11.12 

11.64 

13.34 

11.73 

12.46 

11.33 

11.17 

11.12 

11.28 

11.10 

5 

11.23 

11.03 

11.05 

11.41 

13.32 

11.98 

11.90 

11.27 

11.06 

11.26 

11.25 

10.96 

6 

11.20 

11.12 

10.87 

11.51 

12.44 

11.90 

11.84 

11.00 

10.88 

11.20 

11.40 

11.20 

7 

11.20 

11.18 

10.82 

11.67 

12.01 

11.62 

11.85 

11.02 

10.97 

11.81 

11.42 

10.90 

8 

11.12 

11.27 

10.85 

11.59 

11.90 

11.05 

11.84 

11.48 

11.06 

12.74 

11.34 

11.05 

9 

11.05 

11.31 

11.12 

11.77 

11.62 

10.83 

11.84 

11.37 

11.18 

11.56 

11.20 

11.12 

10 

11.01 

11.31 

11.10 

12.22 

11.84 

11.25 

12.32 

11.60 

11.10 

11.27 

11.20 

11.21 

1 1 

10.98 

11.29 

10.96 

13.70 

12.11 

11.30 

12.33 

11.40 

11.20 

11.17 

11.85 

11.14 

12 

10.98 

11.32 

11.13 

13.36 

11.81 

11.33 

12.08 

11.23 

11.32 

11.38 

11,45 

11.05 

13 

10.96 

11.24 

11.16 

14.03 

11.86 

12.20 

11.78 

11.12 

11.24 

11.22 

11.42 

11.10 

14 

11.00 

11.22 

11.19 

12.91 

11.67 

17.37 

12.08 

11.02 

11.26 

11.23 

11.27 

11.10 

15 

11.13 

11.08 

11.13 

11.87 

11.63 

16.82 

12.20 

11.25 

11.08 

11.17 

11.22 

11.12 

16 

11.29 

11.04 

11.17 

11.59 

12.70 

15.26 

11.72 

11.98 

11.37 

11.10 

11.25 

10.71 

17 

11.30 

11.09 

11.04 

11.48 

14.00 

14.70 

11.76 

12.07 

11.46 

11.06 

11. 30 

11.05 

18 

11.34 

11.14 

11.03 

11.75 

14.56 

14.27 

11.45 

11.25 

11.32 

11.06 

11.10 

11.22 

19 

11.36 

11.13 

10.94 

11.29 

16.09 

14.97 

11.04 

11.48 

11.14 

11.04 

11.17 

11*21 

20 

11.39 

11.33 

10.84 

11.53 

15.80 

14.75 

11.10 

11.32 

11.25 

11.24 

i  1 .23 

11.23 

21 

11.37 

11.26 

10.90 

12.07 

14.22 

14.18 

11.35 

11.30 

11.46 

11.36 

11.23 

11.20 

22 

11.29 

11.07 

11.02 

11.74 

13.95 

13.80 

11.07 

11.22 

11.36 

11.34 

11.22 

11*13 

23 

11.30 

11.05 

11.13 

11.71 

13.72 

13.63 

10.90 

11.18 

11.48 

11.27 

1  1.25 

10.62 

24 

11.29 

11.22 

11.71 

11.81 

14.27 

13.95 

11.05 

11.20 

11.34 

11.10 

11.25 

11.20 

25 

11.25 

11.36 

11.93 

13.32 

13.91 

13.95 

11.15 

11.23 

11.26 

11.18 

11.20 

11.56 

26 

11.07 

11.20 

11.85 

13.22 

13.04 

13.27 

11.23 

11.35 

11.18 

11.52 

11.13 

11.06 

27 

11.03 

11.01 

11.60 

12.21 

12.77 

13.63 

11.15 

11.32 

11.13 

11.33 

11.14 

10.83 

28 

11.02 

10.73 

11.43 

11.69 

12.30 

13.40 

11.08 

11.34 

11.08 

11.20 

11.10 

10.97 

29 

11.01 

10.83 

11.70 

11.87 

12.23 

11.12 

11.18 

11.15 

11.25 

11.10 

11.17 

30 

10.99 

10.91 

12.94 

11.72 

13.30 

11.07 

11.15 

11.24 

11.26 

11.40 

11.12 

11.17 

11.20 

31 

10.97 

12.65 

11.65 

1  J»  7** 

MAX 

11.39 

11.36 

12.94 

14.03 

16.09 

17.37 

13.90 

12.07 

11.48 

12.74 

11.85 

11.56 

MIN 

10.96 

10.73 

10.82 

11.29 

10.97 

10.83 

10.90 

11.00 

10.88 

11.04 

11.10 

10.62 

CAL 

YR 

1974 

MAX  14  15 

MIN_  ID 

. 

WTR 

YR 

1975 

MAX  17.37 

MIN  10. 

.  62 

138 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02453500  Mulberry  Fork  near  Cordova,  Ala. - -Continued 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET 

•,  WATFP 

YEAR  OCTOBER  1973. 

TO  SEPTEMBER  1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

t 

i 

11.25 

10.03 

11.21 

11.68 

13.46 

12.05 

1  1.33 

10.63 

11.34 

11.24 

11.17 

11.12 

2 

11.20 

10.02 

11.14 

12.1? 

13.14 

12.00 

12.30 

10.54 

10.96 

11.17 

11.14 

11.17 

3 

11.29 

10.78 

1  1 .20 

11.99 

12.95- 

11.63 

11.85 

10.75 

11.73 

11.17 

11.14 

11.21 

A 

11.38 

10.76 

11.11 

12.05 

12.02 

11.71 

12.37 

10.88 

1  1  .42 

11.25 

11.22 

11.30 

5 

1  1.4? 

10.74 

11.09 

11.77 

12.31 

12.01 

11.98 

1  1  .20 

11.46 

11.18 

1-1.22 

11.21 

6 

1  1  .45 

10.73 

11.19 

11.64 

12.54 

11.77 

11.65 

11.35 

11.77 

11.20 

11.15 

11.18 

7 

11.33 

10.73 

11.07 

13.10 

12.24 

11.71 

11.36 

11.37 

12.54 

11.15 

11.18 

10.85 

8 

11.38 

10.82 

11.12 

12.85 

13.55 

11.56 

11.83 

1  1  .40 

12.65 

11.24 

11.16 

11.05 

9 

11.30 

11.00 

11.05 

12.36 

12.02 

11.61 

11.76 

11.26 

12.44 

11.27 

11.15 

11.17 

10 

11.15 

11.07 

11.15 

12.74 

12.48 

11.36 

11.33 

10.83 

11.65 

11.35 

11.24 

11.32 

1 1 

11.23 

11.12 

11.07 

13.07 

12.20 

11.21 

1  1.44 

10.56 

11.86 

11.26 

11.32 

11.13 

12 

11.13 

11.16 

10.97 

13.85 

12.16 

11.17 

12.45 

11.21 

11.37 

11.16 

11.22 

11.02 

13 

11.15 

11.18 

11.02 

13.25 

11.46 

11.13 

14.30 

1  1.41 

11.13 

11.32 

11.21 

11.19 

14 

11.19 

11.21 

10.92 

12.68 

11.57 

10.93 

13.43 

11.66 

1  1.74 

11.34 

10.98 

11.09 

15 

11.24 

11.20 

11.03 

12.47 

12.07 

11.00 

13.35 

11.73 

10.96 

11.18 

10.93 

11.10 

16 

1 1.24 

11.22 

11.17 

12.2? 

13.77 

11.06 

12.62 

11.26 

10.47 

11.20 

11.05 

11.71 

17 

11.25 

11.22 

11.27 

12.35 

14.4? 

11.09 

12.41 

11.21 

11.68 

11.07 

11.00 

11.30 

18 

11.16 

11.18 

11.16 

11.84 

13.16 

11.42 

12.16 

10.72 

11.05 

11.12 

11.25 

11.26 

19 

11.15 

11.18 

11.05 

11.54 

12.9? 

10.99 

11.97 

10.85 

11.36 

11.35 

11.21 

11.20 

20 

11.13 

11.20 

11.02 

11.52 

12.69 

11.05 

11.96 

11.25 

11.30 

11.37 

10.89 

11.22 

21 

11.13 

'  11.29 

10.93 

12.26 

12.37 

11.05 

11.36 

11.13 

11.14 

11.34 

10.99 

10.97 

22 

11.11 

11.37 

11.23 

12.27 

14.00 

10.87 

11.36 

10.82 

11.11 

11.37 

10.91 

10.89 

23 

11.06 

11.46 

11.37 

12.42 

14.15 

10.56 

11.04 

11.08 

11.30 

11.44 

10.72 

10.98 

24 

10.99 

11.45 

11.41 

12.77 

13.07 

10.61 

10.85 

11.47 

11.28 

11.33 

10.73 

11.08 

25 

10.95 

11.30 

11.73 

12.99 

12.57 

10.97 

11.42 

11.14 

11.14 

11.35 

10.78 

11.07 

26 

10.98 

11.31 

19.94 

13.12 

12.36 

11.03 

11.03 

11.66 

11.06 

11.26 

10.81 

11.26 

27 

11.05 

11.27 

10.26 

13.84 

12.27 

11.16 

11.06 

13.23 

11.07 

11.05 

10.88 

11.25 

28 

11.06 

11.45 

16.66 

14.20 

12.23 

11.44 

11.35 

13.05 

11.02 

11.03 

11.00 

11.27 

29 

11.02 

11.35 

13.24 

14.26 

12.33 

11.32 

11.86 

11.03 

11.12 

11.07 

11.31 

30 

10.91 

11.32 

11.86 

14.35 

11.66 

10.95 

11.47 

11.17 

11.22 

11.19 

11.33 

31 

10.04 

11.87 

13.93 

— 

11.45 

11.65 

11.14 

11.21 

MAX 

1  1.45 

1  1.46 

19.94 

14.35 

14.42 

12.33 

14.30 

13.23 

12.65 

11.44 

11.32 

11.71 

MIN 

1  0  •  BA 

10.73 

10.92 

11.52 

11.46 

10.56 

10.85 

10.54 

10.47 

11.03 

10.72 

10.85 

CAL 

YP 

1973 

MAX  19 

.94 

MIN 

10.16 

WTR 

YP 

1974 

MAX  19 

•  94 

MIN 

10.47 

GAGE  HEIGHT,  IN  EEET 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

11.34 

11.36 

11.06 

12.74 

12.70 

10.82 

15.65 

12.30 

11.44 

11.42 

11.26 

11.15 

2 

11.33 

11.29 

11.06 

12.36 

13.73 

11.01 

14.35 

12.02 

11.19 

11.50 

11.46 

11.15 

3 

11.35 

11.26 

11.20 

12.09 

13.04 

11.15 

13.92 

11  .96 

11.21 

11.43 

11.36 

11.17 

A 

11.23 

11.23 

11.35 

12.46 

11.63 

11.03 

13.30 

11.84 

11.24 

11.24 

11.38 

11.18 

5 

11.00 

11.24 

11.30 

12.02 

12.04 

11.30 

13.18 

11.73 

11.30 

11.35 

11.36 

11.10 

6 

11.17 

11.21 

11.25 

14.22 

11.85 

10.68 

13.07 

1  1  .71 

1  1.44 

11.39 

11.36 

10.96 

7 

11.18 

11.16 

11.24 

13.53 

11.66 

10.68 

13.06 

11.67 

1  1.55 

11.32 

11.16 

10.90 

e 

11.20 

11.26 

11.15 

14.50 

11.76 

10.57 

13.37 

12.08 

12.33 

11.25 

11.05 

10.85 

9 

11.00 

11.36 

11.09 

14.04 

12.01 

10.83 

13.39 

12.47 

11.36 

11.26 

11.24 

10.80 

10 

11.10 

11.23 

11.36 

12.7? 

12.13 

11.14 

13.11 

1  1  .83 

1  1  .23 

11.26 

11.26 

10.83 

1 1 

10.96 

11.07 

11.55 

11.96 

11.51 

11.59 

12.88 

11.17 

11.30 

11.35 

11.28 

10.81 

12 

10.93 

11.08 

11.35 

11.98 

11.23 

12.26 

12.16 

10.75 

11.84 

11.29 

11.37 

10.84 

13 

10.97 

11.07 

11.15 

11.92 

11.47 

12.44 

1  1.81 

10.86 

11.65 

11.46 

11.60 

10.90 

14 

11.00 

10.94 

1 1.47 

11.70 

13.76 

11.96 

11.82 

10.73 

1  1  .54 

11.52 

1 1.26 

11.05 

15 

10.96 

10.94 

12.90 

11.51 

14.05 

12.04 

11.81 

10.67 

11.64 

11.41 

11.20 

11.10 

16 

11.13 

11.04 

12.91 

11.77 

15.21 

13.97 

11.74 

10.65 

11.26 

11.43 

1 1.05 

11.11 

17 

11.24 

11.03 

1  1.89 

11.91 

12.84 

15.92 

11.59 

10.60 

11.27 

11.93 

10.82 

11.15 

16 

11.17 

11.06 

11.51 

11.99 

12.55 

16.  14 

11.48 

10.64 

11.50 

11.76 

10.93 

11.12 

19 

11.11 

11.36 

11.23 

11.85 

12.05 

14.95 

11.52 

10.72 

11.66 

11.74 

11.05 

11.26 

20 

11.22 

1  1  .33 

11.23 

11.74 

12.23 

14.54 

11.50 

10.88 

11.45 

1 1.65 

11.18 

11.28 

21 

11.19 

11.25 

11.12 

12.06 

12.07 

13.70 

10.98 

11.10 

11.69 

11.46 

11.14 

11.11 

22 

11.13 

11.32 

11.65 

14.05 

11.09 

13.24 

11.05 

10.24 

11.86 

11.38 

11.19 

10.96 

23 

11.13 

11.27 

11.58 

13.54 

11.95 

12.96 

11.45 

10.16 

11.65 

11.47 

11.12 

10.95 

24 

11.09 

11.30 

11.28 

12.38 

11.55 

12.95 

12.29 

10.23 

11.23 

1  1.54 

11.02 

10.95 

25 

10.91 

11.06 

11.06 

11.85 

11.05 

14.16 

15.77 

10.37 

11.36 

11.45 

10.98 

10.90 

26 

10.73 

11.00 

11.14 

12.07 

11.04 

14.04 

14.78 

10.77 

11.56 

11.26 

10.97 

11.13 

27 

10.80 

11.27 

10.95 

12.66 

11.17 

13.39 

14.13 

11.34 

11.72 

11.24 

11.13 

11.14 

28 

11.05 

11.21 

11.07 

11.95 

11.33 

13.25 

13.60 

12.93 

1  1.45 

11.17 

11.21 

11.22 

29 

11.30 

11.22 

11.14 

12.05 

13.05 

13.48 

13.66 

11.11 

11.12 

11.18 

11.23 

30 

11.36 

11.06 

11.03 

11.84 

13.04 

12.62 

12.42 

11.22 

11.32 

11.14 

11.35 

31 

MAX 

11.36 

11.36 

12.91 

14.50 

15.21 

16.99 

15.77 

13.66 

12.33 

11.93 

11.60 

11.35 

MIN 

10.73 

10.94 

10.95 

11.51 

11.04 

10.57 

10.98 

10.16 

11.11 

11.12 

10.82 

10.80 

CAL 

YP 

1972 

MAX  14. 

62 

MIN 

10.55 

WTR 

YP 

1973 

MAX  16. 

99 

MIN 

10.16 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

WTR 
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02453500  Mulberry  Fork  near  Cordova,  Ala . - -Continued 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 1.25 

10.96 

10.90 

10.87 

11.25 

10.94 

11.05 

11.21 

11.35 

11.36 

11.24 

10.95 

10.91 

11.19 

10.94 

12.15 

11.26 

11.16 

11.05 

11.17 

11.15 

1 1.33 

11.22 

11.06 

10.87 

11.25 

10.93 

12.22 

11.55 

12.11 

10.95 

11.23 

11.09 

1 1  .24 

11.07 

11.09 

11.01 

11.21 

11.24 

13.86 

11.54 

11.70 

10.95 

11.24 

10.98 

11.25 

11.07 

11.09 

11.13 

11.23 

11.36 

14.62 

11.24 

11.44 

11.05 

11.28 

11.10 

11.34 

11.13 

11.04 

11.12 

11.21 

11.54 

14.09 

11.16 

11.31 

11.25 

11.19 

11.23 

11.31 

11.10 

11.06 

11.00 

1 1.20 

12.84 

12.44 

11.54 

11.54 

11.15 

11.22 

11.08 

11.13 

11.33 

11.23 

10.94 

11.19 

12.43 

11.79 

11.56 

12.13 

11.15 

11.33 

11.05 

11.07 

1 1.30 

11.26 

10.93 

1 1.29 

11.58 

11.63 

11.32 

12.25 

11.05 

11.20 

11.10 

11.04 

11.32 

11.23 

10.90 

11.24 

11.33 

12.72 

11.36 

11.84 

11.15 

11.23 

11.20 

11.05 

11.26 

11.16 

10.94 

10.93 

11.24 

13.35 

11.61 

11.60 

10.85 

1 1.29 

11.15 

11.06 

1  1.25 

11.10 

11.01 

10.60 

11.33 

12.53 

11.45 

11.23 

10.75 

11.06 

11.07 

11.05 

1 1  .26 

11.14 

11.05 

10.61 

11.47 

11.83 

11.04 

11.22 

10.55 

11.13 

11.05 

’  11.14 

11.36 

11.14 

11.03 

10.56 

1 1.44 

12.24 

11.37 

11.14 

10.95 

11.05 

11.17 

11.26 

11.29 

11.16 

10.97 

10.76 

11.25 

1 1.55 

11.43 

11.24 

11.05 

11.45 

11.16 

11.24 

11.25 

11.17 

10.78 

10.66 

11.85 

11.54 

11.48 

11.05 

10.75 

11.16 

11.23 

11.25 

11.26 

11.00 

10.70 

10.73 

12.34 

11.52 

11.66 

11.15 

11.15 

11.12 

11.13 

11.26 

11.25 

11.00 

10.52 

10.77 

11.93 

1  1.56 

11.61 

11.45 

11.15 

11.18 

11.13 

11.22 

11.28 

11.23 

10.52 

10.74 

11.56 

11.41 

11.62 

11.15 

1 1.35 

10.93 

11.13 

11.04 

11.34 

11.44 

10.57 

10.74 

11.64 

11.55 

11.14 

11.25 

11.35 

10.77 

11.11 

11.06 

11.26 

1 1 . 36 

10.76 

10.66 

11.66 

11.51 

11.13 

11.25 

11.35 

10.95 

1 1.20 

11.07 

11.24 

11.26 

10.95 

10.74 

1 1  .43 

11.45 

11.35 

11.45 

11.35 

11.13 

1 1 .06 

11.36 

11.34 

11.26 

10.88 

10.83 

11.32 

11.14 

11.43 

11.25 

11.35 

11.13 

11.05 

11.30 

11.27 

11.17 

10.93 

10.95 

11.26 

11.36 

11.36 

11.15 

11.15 

11.23 

11.04 

11.35 

11.19 

11.18 

11.04 

10.96 

11.16 

11.35 

10.94 

10.95 

11.45 

11.22 

11.04 

11.30 

11.16 

11.25 

11.02 

10.96 

11.24 

11.50 

10.85 

10.75 

1 1.35 

11.16 

11.23 

11.38 

11.06 

11.27 

11.04 

10.96 

11.06 

1 1.69 

11.13 

11.35 

11.13 

11.24 

11.33 

1 1  .22 

11.05 

11.25 

10.98 

11.00 

11.10 

11.43 

11.26 

11.15 

10.86 

11.30 

11.34 

11.34 

11.00 

11.45 

10.95 

11.03 

11.38 

11.16 

11.15 

11.05 

11.07 

11.36 

11.26 

11.30 

11.07 

11.41 

10.97 

11.02 

11.16 

11.25 

11.45 

1 1 .22 

11.33 

11.24 

11.32 

11.07 

11.33 

1  i  •  Ju 

L  1  •  JO 

11.25 

11.29 

12.84 

14.62 

11.66 

12.25 

11.45 

11.45 

11.35 

11.38 

11.36 

11.45 

10.52 

10.56 

10.87 

10.87 

10.85 

10.75 

10.55 

10.77 

10.98 

11.04 

10.94 

10.95 

MAX  14.62  MIN  10.52 
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02455000  Locust  Fork  near  Cleveland,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°01'28",  long  86°34'27",  in  NE  1/4  sec. 6,  T.12  S.,  R.l  E.,  Blount  County,  on  downstream  side 
of  pier  near  center  of  bridge  on  U.S.  Highway  231,  2  mi  (3-2  km)  north  of  Cleveland,  and  2.5  mi  (4.0  kml 
downstream  from  Graves  Creek,  and  at  mile  98.6  ( 1 5 8 . 6  km). 

DRAINAGE  AREA. — 309  mi2  (800  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1936  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  536-94  ft  (163-659  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers 
bench  mark).  Prior  to  Apr.  20,  1940,  nonrecording  gage  at  site  200  ft  (61  m)  upstream  at  same  datum.  Apr. 
20,  1940,  to  Apr.  11,  1945,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 38  years,  522  ft3/s  (14.78  m3/s )  22.94  in/yr  (583  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  10,500  ft3/s  (297  m^/s )  Mar.  14  (gage  height,  1*0. 36  ft  or  3-158  m); 
minimum  daily,  12  ft  3/s  (0.3^  itw/s  )  Oct.  14,  15 . 

Period  of  record:  Maximum  discharge  observed,  47,000  ft3/s  (1,330  m3/s )  Dec.  28,  1942  (gage  height,  19.2 
ft  or  5-85  m);  minimum  since  Oct.  1,1943,  2.3  ft3/s  (0.065  m-Vs)  Sept.  14,  15,  16,  1954;  minimum  prior  to 
Oct.  1,  1943,  not  determined. 

REMARKS. — Records  good. 


REVISIONS 

(WATER 

YEAR) .- 

-WSP  1112: 

1943  (M) 

.  WSP 

1304:  1939 

(M),  1941 

(M)  . 

WSP  1384: 

Drainage 

area. 

DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

orT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

30 

18 

78 

1,900 

664 

561 

1,510 

170 

140 

144 

229 

76 

2 

26 

18 

139 

1,310 

612 

582 

1,050 

160 

120 

140 

253 

69 

3 

24 

17 

121 

994 

1,110 

497 

857 

180 

110 

224 

205 

69 

4 

21 

16 

99 

1  .420 

2.380 

436 

661 

170 

100 

141 

401 

56 

5 

19 

47 

87 

1,070 

3,830 

404 

'581 

150 

90 

100 

601 

52 

6 

1  8 

79 

833 

2,980 

375 

510 

160 

90 

106 

1,490 

55 

7 

17 

43 

87 

692 

1 .880 

353 

452 

180 

95 

2,070 

622 

55 

8 

17 

33 

120 

699 

1,320 

369 

409  1 

,000 

90 

938 

433 

164 

9 

1  7 

29 

179 

1,010 

1 ,040 

329 

532 

800 

140 

418 

427 

125 

10 

14 

27 

149. 

1,160 

890 

348 

1,230 

780 

200 

273 

883 

91 

1  1 

17 

27 

131 

3,960 

755 

449 

692 

500 

160 

221 

1,750 

82 

12 

1  5 

30 

120 

3,000 

1  ,540 

768 

530 

350 

240 

189 

1,090 

70 

13 

14 

38 

111 

2,820 

1 ,190 

3,650 

452 

260 

160 

184 

635 

60 

14 

1? 

51 

102 

1,860 

881 

7,280 

550 

240 

160 

156 

430 

57 

15 

1  2 

44 

97 

1,330 

736 

3,010 

761 

300 

330 

139 

335 

55 

16 

21 

37 

100 

973 

2,610 

2,230 

604 

500 

260 

126 

330 

47 

1  7 

34 

36 

1  10 

776 

3,160 

1  ,820 

526 

600 

210 

111 

322 

46 

18 

31 

36 

104 

668 

5,120 

1,710 

467 

500 

160 

99 

328 

50 

1  9 

27 

38 

95 

635 

5,350 

2,890 

423 

540 

130 

122 

263 

50 

20 

24 

49 

92 

794 

2,680 

1,960 

388 

450 

450 

250 

359 

59 

21 

21 

161 

92 

645 

1,790 

1  ,450 

341 

400 

260 

1,020 

253 

51 

22 

1« 

122 

89 

552 

1,300 

1,130 

316 

340 

300 

293 

199 

49 

23 

16 

85 

84 

501 

1.100 

1.060 

280 

303 

200  • 

192 

192 

585 

24 

15 

67 

321 

489 

1,410 

2.060 

260 

250 

140 

322 

201 

5,970 

25 

16 

59 

2,060 

6,630 

968 

1,880 

240 

220 

110 

2,430 

155 

2,050 

26 

17 

55 

1,570 

3,890 

766 

1 ,140 

260 

200 

95 

969 

133 

981 

27 

17 

51 

941 

2,120 

673 

849 

240 

220 

88 

661 

116 

621 

28 

1  6 

50 

792 

1 ,420 

617 

706 

210 

200 

157 

427 

102 

474 

29 

16 

47 

2,240 

1,060 

886 

180 

170 

682 

296 

88 

375 

30 

16 

54 

3,710 

916 

3,300 

170 

150 

198 

242 

82 

307 

31 

1  H 

2,980 

771 

2,330 

140 

210 

76 

TOTAL 

598 

1  . 

451 

17. 

079 

MF  AN 

1 

9.3 

4 

8.4 

551 

MAX 

34 

161 

3. 

710 

MIN 

1? 

16 

76 

CFSM 

.OF 

.16 

1 

.76 

IN. 

.07 

.17 

2 

.06 

CAL  YR 

1974 

TOTAL 

191  • 

.888 

WTR  YR 

1975 

TOTAL 

233  : 

,287 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 
DATE  TIME  G.H.  DISCHARGE 
1-25  1415  9.8O  9,120 


46  1 

1  896 

49,352 

46,812 

15, 

702 

1  , 

.513 

1 ,763 

1,510 

523 

6 , 

,630 

5,350 

7.280 

1, 

510 

489 

612 

329 

170 

L 

>.90 

5.71 

4.89 

1 

-69 

c 

>.65 

5.94 

5.64 

1 

.89 

MEAN 

526 

MAX 

5.160 

MIN 

in 

MEAN 

639 

MAX 

7,280 

MIN 

12 

8,500  CFS ) 

DATE  TIME  G.H.  DISCHARGE 

3-14  0500  10.36  10,500 


10,583 

5 

,665 

13,213 

12,983 

341 

189 

426 

419 

1,000 

682 

2,430 

1,750 

140 

88 

99 

76 

1.10 

.61 

1.38 

1.36 

1.27 

68 

1  .59 

1.56 

CFSM 

1.70 

IN 

23.10 

CFSM 

2.07 

IN 

28.08 

12,951 

432 

5,970 

46 

1.40 

1.56 
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02456000  Turkey  Creek  at  Morris,  Ala. 


LOCATION. — Lat  33°44'25", 
side  of  bridge  on  U.S. 
at  mile  4.0  (6.4  km). 


long  86°48'45", 

Highway  31  (old) 


sec-12,  T.15  S.,  R.3  W.,  Jefferson  County,  on  downstream 
,  at  Morris,  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  from  Cunningham  Creek,  and 


DRAINAGE  AREA.— 81.5  mi2  (211.1  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. — January  1944  to  current  year. 


GAGE,— Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  Is  345-18  ft  (105.211  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Feb  9 
1968,  non-recording  gage  80  ft  (24  m)  upstream  at  present  datum.  ' 

AVERAGE  DISCHARGE.— 31  years,  130  ft3/s  (3.682  m3/s ) ,  21.66  in/yr  (550  mm/yr). 

EXTREMES.— Current  year:  Maximum  discharge,  5,990  ft3/s  (170  m3/s)  jan.  25  (gage  height,  14.81  ft  or  4.514  m) • 
minimum  daily,  18  ft8/s  (0.51  m3/s)  Oct.  13,  14.  3 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  15,600  ft3/s  (442  m3/s)-Mar.  19,  1970  (gage  height,  23  12  ft  or 
7.047  m);  minimum  observed,  8.5  ft3/s  (0.24  m3/s )  Sept.  21,  1969. 

Flood  of  December  1942  reached  a  stage  of  22.6  ft  (6.89  m)  from  information  by  local  residents. 

REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS. — WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE, 

IN  CUBIC 

EEET  PER 

SECOND  , 

WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

MEAN 

VALUES 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

26 

21 

81 

253 

177 

170 

396 

69 

33 

35 

86 

35 

2 

24 

21 

68 

198 

291 

150 

305 

60 

31 

31 

114 

33 

3 

23 

20 

57 

220 

1160 

140 

262 

77 

32 

30 

110 

31 

4 

23 

20 

52 

254 

1540 

130 

211 

70 

32 

28 

65 

30 

5 

23 

55 

49 

209 

1020 

120 

186 

56 

31 

25 

241 

29 

6 

22 

33 

43 

179 

556 

1 10 

167 

53 

35 

28 

188 

28 

7 

21 

25 

52 

140 

383 

100 

153 

152 

36 

586 

117 

65 

8 

21 

25 

90 

247 

299 

100 

142 

1 14 

33 

201 

87 

57 

9 

20 

24 

76 

280 

258 

100 

264 

80 

38 

167 

86 

46 

10 

19 

23 

72 

574 

221 

95 

268 

66 

62 

60 

276 

59 

11 

19 

53 

64 

1160 

204 

120 

204 

56 

104 

73 

193 

55 

12 

19 

69 

59 

659 

289 

208 

170 

47 

72 

52 

1 10 

46 

13 

18 

38 

52 

594 

218 

1710 

150 

44 

46 

39 

80 

40 

14 

18 

31 

47 

383 

203 

1720 

359 

39 

42 

32 

64 

35 

15 

39 

31 

56 

291 

198 

498 

376 

123 

97 

29 

56 

30 

16 

92 

29 

64 

235 

695 

650 

258 

96 

53 

27 

88 

28 

17 

42 

28 

57 

199 

661 

466 

215 

86 

44 

25 

170 

30 

18 

30 

27 

52 

176 

1250 

645 

186 

73 

38 

27 

90 

32 

19 

27 

27 

53 

165 

749 

932 

163 

60 

38 

28 

87 

29 

20 

26 

216 

53 

196 

444 

491 

140 

51 

45 

68 

64 

28 

21 

25 

122 

50 

152 

323 

450 

122  ' 

45 

40 

77 

53 

32 

22 

25 

77 

46 

142 

262 

350 

109 

43 

37 

37 

50 

52 

23 

25 

59 

44 

138 

264 

290 

102 

40 

36 

29 

50 

642 

24 

24 

47 

844 

135 

249 

602 

97 

37 

33 

28 

40 

326 

25 

24 

46 

778 

2700 

227 

381 

97 

35 

27 

87 

35 

162 

26 

24 

42 

413 

1020 

210 

280 

109 

32 

29 

123 

55 

112 

27 

23 

37 

256 

473 

190 

212 

88 

37 

38 

51 

45 

88 

28 

23 

34 

225 

335 

180 

198 

79 

33 

31 

38 

45 

73 

29 

22 

31 

496 

262 

— 

650 

73 

40 

31 

31 

40 

60 

30 

22 

46 

521 

221 

— 

2110 

76 

36 

32 

27 

38 

52 

31 

22 

— 

347 

191 

— 

596 

— 

33 

— 

62 

35 

— 

TOTAL 

81 1 

1357 

5217 

12380 

12720 

14770 

5527 

1883 

1276 

2201 

2858 

2365 

MEAN 

26.2 

45.2 

168 

399 

454 

477 

184 

80.7 

42.6 

71.0 

92.2 

78.8 

MAX 

92 

216 

844 

2700 

1540 

2110 

396 

152 

104 

586 

276 

642 

MIN 

18 

20 

43 

135 

177 

95 

73 

32 

27 

25 

35 

28 

CESM 

.32 

.55 

2.06 

4.90 

5.57 

5.85 

2.26 

.74 

.52 

.87 

1.13 

.97 

IN. 

.37 

.62 

2.38 

5.65 

5.81 

6.74 

2.52 

.86 

.58 

1.00 

1.30 

1.08 

CAL 

YR 

1974 

TOTAL 

59105 

MEAN 

162 

MAX 

2280 

MIN 

15 

CFSM 

1.99 

IN 

26.96 

WTR 

YR 

1975 

TOTAL 

63367 

MEAN 

174 

MAX 

2700 

MIN 

18 

CFSM 

2.14 

IN 

28.92 

PEAK  DISCHARGE 

(BASE, 

2,000 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

1-10 

2400 

9-51 

.2,810 

3-13 

2345 

13.83 

5,280 

1-25 

1800 

14.81 

5,990 

3-30 

0645 

11.15 

3,600 
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O24565OO  Locust  Fork  at  Sayre,  Ala. 

LOCATION. — Lat  33042'35",  long  86°59'0O",  in  NW  1/4  sec. 29,  T.15  S-,  R.4  W. ,  Jefferson  County,  on  right  bank  at 
downstream  side  of  bridge  on  county  road  at  Sayre,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream  from  Camp  Creek,  and  at  mile 
33.9  (54.5  km). 

DRAINAGE  AREA. — 887  mi2  (2,297  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1928  to  March  1932  (published  as  "near  Warrior").  October  1941  to  current  year. 

Monthly  discharge  only  for  July  1928  and  low-water  periods  October  1941  to  September  1945,  published  in 
WSP  1304. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  258.64  ft  (78.833  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of 
Engineers).  Prior  to  March  1932,  nonrecording  gage  at  site  9  mi  (14.5  km)  upstream,  at  different  datum. 

May  11,  1942,  to  June  30,  1949,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.  — 37  years  (1928-31,  1941-75),  1,4  11  ft3/s  (39-96  m3/s ) ,  21.60  In/yr  (549  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  21,100  ft3/s  (598  m3/s)  Mar.  15  (gage  height,  27-69  ft  or  8.440  m) ; 
minimum  daily,  67  ft 3/s  (1.90  m3/s)  Oct.  27. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  55,300  ft3/s  (1,570  nP/s )  Jan.  7,  1949  (gage  height,  47-9  ft  or 
14.60  m);  maximum  gage  height,  48.60  ft  (14.813  m)  Feb.  23,  1961;  minimum  discharge,  17  ft  3/s  (0.48  m3/s ) 
Sept.  28,  Oct.  2,  1931. 

REMARKS. — Records  good.  Diversion  above  station,  subsequent  to  1938  from  Inland  Reservoir,  usable  capacity 
60,000  acre-ft  (74.0  hm3)  on  Blackburn  Fork  for  industrial  water  supply  for  city  of  Birmingham. 

REVISIONS  (WATER  YEARS)’.— WSP  1142:.  1943(M).  WSP  1304:  1929(M).  WSP  1384:  Drainage  area.  WSP  1434:-  1943. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

160 

82 

283 

5,200 

2.180 

1,790 

6.080 

586 

373 

568 

622 

217 

2 

139 

82 

332 

3,490 

2,060 

1,680 

4,090 

543 

349 

408 

1.130 

199 

3 

125 

82 

343 

2,660 

3,100 

1  ,620 

3,210 

522 

326 

366 

1,170 

187 

4 

122 

92 

360 

2,880 

7,750 

1,400 

2,570 

560 

298 

349 

927 

178 

5 

1  1  1 

114 

319 

3,030 

10,900 

1,310 

2,120 

552 

277 

363 

1,350 

163 

6 

1  1  1 

148 

280 

2,390 

10,700 

1.200 

1,760 

548 

280 

301 

2,580 

157 

7 

103 

131 

316 

1,970 

6,900 

1 ,090 

1,560 

633 

289 

1.550 

2.600 

217 

8 

105 

172 

401  ’ 

1,830 

4,580 

1,050 

1,380 

3.080 

268 

4,930 

1  ,260 

259 

9 

97 

154 

435 

2,390 

3,570 

1,050 

1.380 

2,380 

387 

2,210 

1,110 

262 

10 

95 

134 

451 

2.810 

3,010 

1.000 

2,390 

2,480 

539 

1,280 

4,690 

307 

11 

inn 

136 

439 

7,290 

2,580 

1,100 

2,650 

1 .670 

543 

956 

3,920 

304 

12 

ion 

193 

391 

7,980 

3,110 

1.290 

1 ,830 

1 ,220 

658 

849 

2,280 

238 

13 

95 

187 

356 

7,990 

4,070 

4,940 

1  ,440 

960 

447 

675 

1.590 

223 

14 

95 

166 

336 

5,580 

3.150 

19,000 

1,690 

617 

398 

560 

1 ,150 

211 

15 

105 

160 

326 

3,890 

2.480 

18,700 

2,740 

1.100 

913 

478 

937 

1  72 

16 

163 

157 

360 

2,940 

4,060 

8,660 

2,560 

1.790 

759 

416 

1,240 

151 

17 

199 

166 

356 

2.320 

9,320 

6.280 

1,940 

1.920 

680 

370 

1.050 

145 

18 

157 

151 

343 

1,940 

9,260 

5,280 

1,650 

1  >54  0 

482 

346 

890 

148 

19 

151 

154 

326 

1,740 

14,500 

7.650 

1,460 

1.730 

370 

366 

867 

145 

20 

122 

223 

316 

1,810 

12,300 

7 ,470 

1,270 

1.330 

1  ,290 

799 

759 

148 

21 

105 

474 

313 

1.840 

6,090 

5,030 

1,110 

1,050 

790 

1 .760 

680 

151 

22 

89 

366 

298 

1,570 

4,260 

3,960 

996 

881 

840 

1,770 

543 

175 

23 

79 

398 

289 

1,390 

3.460 

3,360 

918 

759 

632 

904 

462 

816 

24 

77 

313 

1,780 

1,330 

3,360 

4,070 

863 

662 

398 

649 

431 

4,660 

25 

77 

265 

3,370 

9,530 

3,200 

6,270 

845 

581 

313 

1  ,620 

412 

6,460 

26 

72 

238 

4,690 

16,900 

2,540 

4,560 

900 

523 

280 

3.020 

370 

2,650 

27 

67 

223 

3,010 

10,300 

2,160 

3.410 

765 

531 

260 

1.700 

332 

1  .600 

28 

72 

202 

2,210 

5,040 

1,930 

2,850 

693 

46? 

274 

1.300 

292 

1.190 

29 

69 

190 

2,640 

3,690 

2,670 

633 

462 

298 

927 

268 

955 

30 

74 

205 

7.430 

2,960 

10,000 

607 

443 

804 

702 

247 

781 

31 

7? 

7,440 

2 , 5SQ 

394 

64b 

235 

TOTAL 

3,308 

5.758 

40,539 

129,230 

146,580 

150,840 

54,120 

32,709 

14,835 

33,137 

36.594 

23.469 

MEAN 

107 

192 

1,308 

4,169 

5,235 

4,866 

1 .804 

1.055 

495 

1 ,069 

1,180 

782 

MAX 

199 

474 

7 

16,900 

1  4  «  5  0  0 

19,000 

6,080 

3.080 

1.290 

4.930 

4,690 

6.460 

MIN 

67 

82 

280 

1  .  130 

1,930 

1.000 

607 

394 

266 

301 

235 

145 

CFSM 

.12 

.22 

1  .47 

4.70 

5.90 

5.49 

2.03 

1.19 

.56 

1.21 

1 .33 

.88 

IN. 

.14 

.24 

1.70 

5.42 

6.15 

6.33 

2.27 

1  .37 

.62 

1.39 

1  .53 

.98 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

591 ,292 

MEAN 

1.620 

MAX  14.500 

MIN  67 

CF  SM 

1.83  IN 

24.80 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

671,119 

MEAN 

1 ,839 

MAX  19,000 

MIN  67 

CFSM 

2.07  IN 

28. 15 

PEAD  DISCHARGE  (BASE,  17,000  CFS) 

DATE  TIME  G.H.  DISCHARGE  DATE  TIME  G.H.  DISCHARGE 

1-26  1300  24.64  17,200  3-15  0100  27.69  21,100 
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02457000  Fivemile  Creek  at  Ketona,  Ala. 

LOCATION.— Lat  33°36'05",  long  86°45'20",  in  NW  1/4  sec. 33,  T.16  S.,  R.2  W.  ,  Jefferson  County,  at  foot  bridge 
at  Ketona,  0.6  mi  (1.0  km)  downstream  from  Barton  Branch,  0.9  mi  (1.4  km)  downstream  from  Tarrant  Spring 
Branch,  and  2  mi  (3-2  km)  northwest  of  Tarrant  City. 

DRAINAGE  AREA.— 22.8  mi2  (59-1  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1953  to  September  1958.  October  1958  to  November  1974  (annual  maximums  only). 

December  1974  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  546.70  ft  (166.643)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 5  years  (1954-58),  27-4  ft3/s  (0.776  m3/s). 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period  (also  maximum  for  water  year)  December  1974  to  September  1975, 
3,710  ft3/s  (105  m3/s)  Jan.  25  (gage  height,  10.14  ft  or  3-091  m);  minimum  daily,  14  ft3/s  (0.40  m3/s) 

Sept.  5,  21. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  4,970  ft -Vs  (l4l  mVs)  Mar.  19,  1970  (gage  height,  14.94  ft  or 
4.554  m);  minimum  daily,  4.8  ft 3/s  (0.14  m3/s)  Nov.  2,  1954. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

20 

60 

41 

37 

60 

25 

43 

28 

40 

16 

2 

17 

50 

127 

34 

50 

24 

20 

17 

35 

1  6 

3 

16 

60 

394 

32 

44 

35 

20 

16 

25 

15 

4 

IS 

50 

448 

30 

40 

26 

20 

16 

60 

IS 

5 

15 

45 

179 

30 

35 

24 

19 

15 

35 

14 

6 

15 

35 

113 

29 

32 

23 

27 

38 

26 

]  7 

7 

28 

70 

83 

28 

30 

145 

21 

405 

19 

77 

8 

25 

120 

68 

28 

28 

49 

20 

40 

18 

21 

9 

20 

200 

59 

27 

82 

34 

69 

67 

1  7 

17 

10 

19 

400 

53 

29 

49 

31 

27 

44 

54 

17 

11 

IB 

220 

50 

27 

42 

27 

24 

34 

23 

16 

12 

17 

160 

73 

26 

37 

25 

24 

28 

20 

17 

13 

J7 

110 

-45 

662 

35 

24 

19 

23 

19 

16 

14 

16 

85 

42 

167 

121 

24 

20 

21 

18 

15 

15 

28 

60 

39 

86 

60 

61 

58 

20 

56 

15 

16 

20 

45 

203 

149 

49 

44 

21 

20 

84 

15 

1  7 

19 

42 

86 

76 

45 

34 

19 

18 

42 

15 

18 

18 

40 

201 

309 

41 

29 

18 

17 

44 

15 

19 

20 

48 

84 

159 

40 

27 

18 

17 

31 

15 

20 

19 

46 

65 

93 

35 

26 

18 

38 

23 

15 

21 

18 

36 

57 

72 

33 

25 

17 

20 

21 

14 

22 

18 

33 

53 

63 

29 

25 

16 

17 

20 

30 

23 

20 

32 

65 

58 

28 

23 

16 

16 

19 

293 

24 

485 

96 

52 

90 

28 

23 

16 

16 

18 

J  -J 

L\  7 

25 

261 

1060 

45 

120 

29 

23 

16 

51 

17 

28 

26 

92 

135 

41 

54 

42 

22 

40 

30 

29 

23 

27 

67 

87 

38 

48 

28 

24 

21 

22 

18 

20 

28 

75 

68 

36 

45 

26 

25 

19 

19 

17 

1  9 

29 

116 

57 

— 

127 

25 

23 

16 

16 

1  7 

1  7 

30 

103 

50 

— 

246 

28 

21 

16 

19 

19 

16 

3 1 

1 14 

45 

— 

77 

— 

21 

— 

29 

17 

TOTAL 

1751 

3645 

2840 

3058 

1251 

992 

718 

117  7 

901 

886 

MEAN 

56.5 

lie 

101 

98.6 

41.7 

32.0 

23.9 

38.0 

29.1 

29 . 5 

MAX 

485 

1060 

448 

662 

121 

145 

69 

405 

84 

293 

MIN 

15 

32 

36 

26 

25 

21 

16 

15 

17 

14 

CFSM 

2.48 

5.18 

4.43 

4.32 

1.83 

1  .40 

1.05 

1.67 

1.28 

1.29 

IN. 

2.86 

5.95 

4.63 

4.99 

2.04 

1  .62 

1.17 

1.92 

1  .47 

1~.  45 

PEAK  DISCHARGE 

(BASE, 

950  CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

12-24 

1020 

4.80 

1,400 

03-13 

1820 

8.06 

2,870 

01-10 

Unknown 

6.41 

2,210 

03-18 

2100 

4.87 

1,440 

01-25 

0525 

10.14 

3,710 

03-30 

0405 

4.04 

970 

02-03 

2330 

4.10 

1,000 

07-07 

1035 

7-58 

2,680 

02-18 

0810 

4.03 

964 

09-23 

1055 

4.99 

1,520 
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02460500  Village  Creek  near  Adamsville,  Ala. 

LOCATION.— Lat  33°36'20",  long  87°00'25",  in  E  1/2  sec. 36,  T.16  S.,  R.5  W. ,  Jefferson  County,  on  left  bank  at 
county  road  bridge,  0.2  mi  (0.3  km)  upstream  from  Canoe  Creek,  3-5  mi  (5-6  km)  west  of  Adamsville,  and  at 

mile  8.0  (12.9  km) . 

DRAINAGE  AREA.— 84.1  mi2  (217-8  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1953  to  September  1958,  October  1964  to  September  1965,  February  1973  to  current 
year.  Annual  maximum  onl^  water  years  1959-64,  1966-71. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  340  ft  (104  m)(by  barometer). 

AVERAGE  DISCHARGE.  — 8  years,  (1954-58,  196*5,  1974-75),  156  ft3/s  (4.418  m3/s )  ,  25-19  in/yr  (640  mm/yr). 

EXTREMES. — February  to  September  1973:  Maximum  discharge  6,180  ft3/s  (175  m3/s )  Mar.  31  (gage  height,  13-03 
ft  or  3-972  m);  minimum  daily,  27  ft3/s  (0.76  m3/s )  Sept.  11,  12. 

Water  year  1974:  Maximum  discharge  ,  5,700  ft3/s  (161  m3/s )  Dec.  26  (gage  height,  12.50  ft  or  3-810  m); 
minimum  daily,  41  ft3/s  (1.16  m3/s )  July  7,  8. 

Water  year  1975:  Maximum  discharge,  6,530  ft3/s  (185  m3/s)  Jan.  25  (gage  height,  13-40  ft  or  4.084  m); 
minimum  daily,  69  ft  3/s  (1.95  m3/s )  Oct.  7- 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  19,700  ft3/s  (558  m3/s )  Mar.  19,  1970;  (gage  height,  23-15  ft  or 
7.056  m);  minimum,  no  flow  for  many  days  during  water  years  1954-58. 

A  stage  of  about  21  ft  or  6.4  m  has  been  reached  on  several  occasions,  from  information  by  local 
residents . 

REMARKS. — Records  poor  prior  to  October  1974  and  good  thereafter.  Considerable  regulation  by  Tennessee  Coal 
and  Iron  Railroad  Company  reservoir  (usable  capacity,  1.7  billion  gallons  or  6.4  m3)  about  8  miles  upstream. 
Diversion  for  industrial  use  in  the  Birmingham  area  affect  low  flows. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC 

FEET 

PER  SECONO 

»  WATER 

YEAR  OCTOBER  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

383 

116 

406 

206 

181 

74 

271 

49 

2 

472 

314 

494 

184 

152 

175 

210 

51 

3 

299 

409 

377 

177 

124 

163 

191 

49 

4 

250 

606 

317 

167 

119 

179 

191 

49 

5 

229 

554 

248 

137 

no 

270 

190 

49 

6 

226 

310 

23] 

117 

123 

235 

190 

49 

7 

208 

359 

1.360 

136 

106 

292 

163 

49 

8 

299 

252 

637 

2.760 

283 

206 

112 

49 

9 

248 

250 

387 

673 

179 

229 

141 

46 

10 

223 

219 

289 

351 

139 

154 

165 

31 

11 

212 

920 

253 

262 

138 

188 

377 

27 

12 

195 

546 

214 

639 

176 

131 

255 

27 

13 

208 

354 

199 

294 

165 

124 

196 

52 

14 

926 

293  _ 

174 

231 

110 

688 

736 

92 

15 

464 

280 

159 

200 

132 

472 

223 

67 

16 

338 

1,690 

157 

190 

152 

209 

188 

62 

17 

276 

1,380 

160 

180 

98 

1  ,270 

252 

56 

18 

250 

496 

233 

170 

102 

523 

310 

57 

19 

227 

370 

327 

160 

331 

499 

191 

54 

20 

21  1 

394 

166 

300 

209  ’ 

805 

188 

62 

21 

170 

474 

142 

250 

301 

248 

186 

64 

22 

156 

287 

131 

220 

199 

182 

186 

64 

23 

145 

243 

129 

220 

131 

154 

186 

58 

24 

135 

208 

196 

141 

103 

154 

170 

64 

25 

130 

1 , 540 

1,020 

191 

117 

211 

140 

60 

26 

123 

516 

722 

409 

105 

365 

136 

68 

27 

128 

360 

900 

1.640 

94 

186 

105 

72 

28 

129 

296 

404 

345 

377 

181 

50 

79 

29 

257 

290 

231 

137 

177 

49 

75 

30 

252 

236 

231 

96 

177 

49 

162 

31 

187 

177 

49 

TOTAL 

7,260 

18,085 

10,960 

11,599 

4,769 

9,098 

6,046 

1,793 

MEAN 

259 

583 

365 

374 

160 

293 

195 

59.8 

MAX 

926 

3,540 

1,360 

2.760 

377 

1.270 

736 

162 

MIN 

123 

116 

129 

117 

94 

74 

49 

27 

CFSM 

3.18 

7.16 

4.48 

4.59 

1.97 

3.60 

2.40 

.73 

IN. 

3.32 

8.26 

5.01 

5.30 

2.19 

4.16 

2.76 

.82 

DATE 

TIME 

PEAK  DISCHARGE  (BASE 
G.H.  DISCHARGE 

,  3  - 

DATE 

,000  CFS ) 

TIME  G.H. 

DISCHARGE 

3-16 

2145 

11.13 

4,550 

5-08 

1430  11.54 

4,880 

3-31 

1100 

13-03 

6,180 

5-28 

0330  9.64 

3,450 

4-07 

1615 

9-11 

3,100 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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DISCHARGE,  IN  CUBIC  EEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

446 

77 

147 

746 

293 

186 

190 

164 

165 

82 

71 

370 

2 

178 

74 

140 

414 

390 

177 

892 

166 

214 

75 

73 

659 

3 

194 

74 

139 

330 

273 

172 

287 

167 

155 

4? 

83 

469 

4 

158 

74 

175 

376 

229 

168 

655 

141 

144 

42 

64 

219 

5, 

158 

75 

322 

301 

204 

168 

500 

71 

144 

44 

75 

142 

6 

158 

74 

168 

610 

315 

166 

350 

83 

145 

45 

63 

131 

7 

158 

74 

146 

1  ,450 

861 

163 

250 

84 

143 

41 

392 

117 

8 

158 

107 

139 

573 

655 

159 

200 

85 

142 

41 

374 

467 

9 

136 

123 

139 

686 

394 

157 

160 

92 

141 

43 

171 

255 

10 

71 

117 

137 

1,250 

301 

154 

140 

91 

141 

75 

93 

809 

n 

71 

121 

136 

1  ,370 

252 

120 

130 

92 

137 

101 

90 

286 

12 

71 

165 

136 

791 

226 

77 

350 

112 

138 

88 

124 

197 

13 

72 

164 

136 

476 

204 

72 

2,000 

96 

140 

78 

197 

172 

14 

72 

164 

136 

390 

200 

70 

1,000 

151 

139 

68 

111 

433 

15 

71 

164 

144 

392 

974 

66 

500 

1'65 

139 

149 

357 

225 

16 

70 

164 

138 

307 

1,160 

65 

335 

162 

115 

116 

386 

157 

17 

73 

163 

137 

260 

622 

63 

281 

154 

77 

247 

131 

141 

18 

73 

163 

136 

242 

428 

66 

235 

151 

77 

109 

103 

124 

19 

73 

133 

136 

221 

752 

90 

201 

151 

77 

82 

90 

114 

20 

73 

84 

157 

342 

389 

132 

185 

151 

77 

74 

89 

112 

21 

73 

62 

158 

451 

420 

196 

176 

151 

77 

72 

83 

104 

22 

73 

87 

150 

292 

1,810 

150 

250 

159 

77 

49 

65 

§9 

23 

73 

85 

147 

628 

533 

118 

324 

352 

83 

60 

77 

78 

24 

73 

107 

144 

622 

369 

104 

190 

176 

82 

68 

63 

84 

25 

73 

149 

193 

396 

282 

94 

175 

150 

80 

49 

73 

89 

26 

73 

149 

3,370 

496 

244 

92 

172 

1 ,500 

80 

84 

71 

124 

27 

73 

178 

887 

491 

212 

118 

170 

861 

80 

358 

68 

199 

28 

76 

878 

439 

916 

192 

134 

168 

320 

80 

94 

377 

159 

29 

74 

245 

328 

714 

174 

168 

224 

81 

59 

127 

101 

30 

74 

170 

330 

440 

334 

165 

182 

82 

66 

720 

90 

31 

7  f,  _ 

337 

151 

164 

66 

TOTAL 

3,345 

4,464 

10,660 

17,510 

13,184 

4,156 

10,799 

6,768 

3,452 

2,667 

5,353 

6,716 

MEAN 

108 

149 

344 

565 

471 

134 

360 

218 

115 

86.0 

173 

224 

MAX 

446 

878 

3,370 

1,570 

1,810 

334 

2,000 

1 ,500 

214 

358 

720 

809 

MIN 

70 

62 

136 

221 

192 

63 

130 

71 

77 

41 

63 

78 

CESM 

1.33 

1.83 

4.23 

6.94 

5.79 

1.65 

4.42 

2.68 

1.41 

1.06 

2.13 

2.75 

IN. 

1.53 

2.04 

4.87 

8.00 

6.03 

1.90 

4.94 

3.09 

1.58 

1.22 

2.45 

3.07 

WTR  YR 

1974  TOTAL 

89,074 

MEAN 

244  MAX 

3,370 

MIN  41 

CFSM  3.00 

IN  40. 

71 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,000  CFS ) 


DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

12-26 

1530 

12.50 

5,700 

4-13 

Unknown 

Unknown 

Unknown 

2-22 

0530 

9-70 

3,^90 

5-26 

1930 

9.54 

3,380 
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02460500  Village 

Creek 

near  Adamsville,  Ala. 

- -Continued 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO 

SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

97 

82 

193 

331 

206 

152 

366 

152 

104 

151 

288 

-83 

2 

90 

81 

127 

272 

252 

154 

319 

122 

95 

106 

288 

76 

3 

89 

76 

111 

323 

1,010 

131 

352 

149 

74 

145 

181 

78 

4 

86 

76 

90 

383 

2,050 

132 

237 

168 

91 

95 

137 

80 

5 

81 

206 

87 

272 

1,130 

123 

223 

119 

79 

78 

168 

72 

6 

74 

109 

98 

244 

608 

129 

195 

119 

91 

102 

301 

71 

7 

69 

78 

185 

227 

428 

131 

183 

406 

99 

1,080 

152 

363 

8 

83 

85 

244 

662 

316 

131 

181 

352 

89 

526 

122 

144 

9 

89 

86 

140 

594 

266 

116 

406 

180 

87 

513 

122 

108 

10 

83 

86 

125 

737 

239 

136 

389 

174 

112 

195 

122 

131 

1  1 

77 

326 

112 

1,370 

220 

128 

225 

137 

144 

246 

137 

128 

12 

86 

223 

113 

908 

284 

116 

183 

124 

363 

168 

122 

77 

13 

81 

99 

105 

633 

204 

2,150 

163 

128 

122 

130 

104 

74 

14 

77 

99 

99 

416 

185 

1 ,920 

577 

124 

98 

115 

97 

78 

15 

151 

109 

168 

324 

172 

526 

506 

637 

341 

109 

131 

73 

16 

487 

94 

149 

264 

935 

768 

311 

734 

130 

104 

176 

74 

17 

127 

109. 

108 

229 

644 

466 

264 

371 

112 

105 

477 

83 

18 

99 

99 

99 

200 

1,160 

1,090 

231 

260 

111 

251 

139 

101 

19 

81 

99 

125 

190 

601 

1 ,300 

210 

193 

101 

20 1 

204 

85 

20 

81 

936 

133 

301 

395 

530 

187 

170 

109 

225 

136 

76 

21 

82 

296 

1  1  1 

198 

309 

392 

167 

151 

105 

269 

116 

70 

22 

78 

176 

102 

181 

250 

319 

149 

144 

97 

144 

109 

97 

23 

76 

140 

98 

166 

294 

266 

142 

136 

80 

122 

101 

1,080 

24 

74 

122 

2,710 

194 

306 

930 

142 

125 

85 

124 

89 

464 

25 

76 

128 

1  ,600 

3,940 

208 

401 

158 

112 

85 

288 

81 

183 

26 

82 

121 

662 

829 

186 

294 

223 

102 

108 

418 

178 

140 

27 

76 

106 

406 

4«1 

175 

244 

161 

313 

131 

145 

105 

118 

28 

29 

71 

85 

89 

80 

452 

523 

357 

299 

166 

218 

484 

134 

134 

127 

124 

140 

229 

122 

118 

85 

81 

105 

97 

30 

152 

556 

250 

1,580 

131 

108 

94 

78 

31 

424 

235 

543 

115 

116 

TOTAL 

3,048 

4,568 

10,255 

16,010 

13,199 

16,000 

7,286 

6,399 

3,849 

6,821 

4,759 

4,499 

MEAN 

98.3 

152 

331 

516 

471 

516 

243 

206 

128 

220 

154 

150 

MAX 

487 

936 

2,710 

3,940 

2,050 

2,150 

577 

734 

363 

1,080 

477 

1,080 

MIN 

69 

76 

87 

166 

166 

116 

134 

102 

74 

78 

81 

70 

CFSM 

1.21 

1.87 

4.07 

6.34 

5.79 

6.34 

2.99 

2.53 

1.57 

2.70 

1.89 

1.84 

IN. 

1.39 

2.09 

4.69 

7.32 

6.03 

7.31 

3.33 

2.92 

1.76 

3.12 

2.17 

2.06 

CAL  YR 

1974  TOTAL  88,476 

MEAN 

242  MAX 

2 

,710 

MIN  41 

CFSM  2.97 

IN  40. 

43 

WTR  YR 

1975  TOTAL  96,693 

MEAN 

265  MAX 

3 

,940 

MIN  69 

CFSM  3.26 

IN  44. 

19 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,000  CFS) 


DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

12-24 

1715 

10.60 

4,150 

1-25 

1100 

13-40 

6,530 

1-11 

0145 

9.14 

3,120 

3-13 

2400 

12.03 

5,280 
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02462S01  Black  Warrior  River  at  Bankhead  Lock  and  Dam  near  Bessemer,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  33°27'25",  long  87°21'18",  SE%  sec.  22,  T.  18  S.,  R.  8  W. ,  Jefferson  County,  on  downstream  side 
of  lock  1.9  mi  (3.1  km)  downstream  from  Big  Yellow  Creek,  23  mi  (37.0  km)  northwest  of  Bessemer,  and  at 
mile  153.6  (247.2  km). 

DRAINAGE  AREA. --3,990  mi2  (10,330  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -December  1911  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports 
of  Geological  Survey.  December  1911  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  173.5  ft  (52.88  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  11, 
1963,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

EXTREMES. --Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following 
table : 


Water 

year 

Maximum 

Minimum 

Date 

Gage  height 
(feet)  (metres) 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

1972 

Jan. 

5,  1972 

14.4 

4.39 

Oct.  14,  1971 

10.9 

3.32 

1973 

Mar. 

31,  1973 

15.2 

4.63 

May  23,  1973 

11.5 

3.51 

1974 

Dec . 

26,  1973 

16.8 

5.12 

May  4,  1974 

12.3 

3.75 

1975 

Mar . 

14,  1975 

16. 5 

5.03 

Feb.  2,  1975 

12.1 

3.69 

Period  of  record:  Maximum,  20.5  ft  (6.25  m)  July  9,  1916;  minimum,  6.1  ft  (1.86  m)  Oct.  15-Nov.  1,  1920. 
REMARKS. --Records  good. 

COOPERATION. - -Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE 

HEIGHT , 

.  IN  EEET • 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

12.90 

12.90' 

13.20 

13.50 

12.50 

13.90 

13.60 

12.40 

13.10 

12.80 

13.20 

13.00 

2 

13.10 

13.00 

13.40 

13.50 

12.10 

13.60 

13.40 

13.00 

13.20 

12.80 

13.10 

13.00 

3 

12.90 

13.20 

13.00 

13.90 

12.50 

13.30 

13.70 

17.20 

13.00 

12.90 

13.10 

12.90 

4 

12.90 

13.10 

13.40 

13.70 

14.30 

13.30 

13.40 

12.90 

13.00 

12.90 

12.90 

13.00 

5 

13.00 

13.30 

13.20 

13.40 

13.50 

12.80 

13.40 

13.00 

13.10 

13.00 

12.70 

13.00 

6 

13.10 

13.40 

13.20 

12.70 

13.80 

13.20 

13.30 

13.10 

13.00 

13.20 

12.90 

13.00 

7 

13.20 

13.10 

13.10 

13.40 

13.40 

13.60 

13.30 

17.20 

12.70 

13.10 

12.80 

12.90 

e 

13.30 

13.50 

13.20 

13.10 

13.40 

12.90 

13.40 

13.70 

13.30 

13.50 

13.10 

13.20 

9 

12.90 

13.50 

13.30 

13.40 

13.60 

12.60 

13.40 

17.40 

13.40 

13.30 

13.00 

13.20 

10 

12.90 

13.30 

13.30 

13.70 

13.60 

13.10 

13.80 

13.40 

13.00 

12.70 

13.10 

13.00 

1 1 

13.10 

13.30 

13.30 

14.80 

13.50 

13.20 

13.60 

13.40 

12.80 

12.90 

13.10 

13.00 

i? 

13.30 

13.00 

12.80 

14.00 

13.30 

12.90 

13.40 

13.40 

12.80 

13.10 

12.50 

12.90 

13 

13.40 

13.10 

13.10 

13.70 

13.50 

12.80 

13.30 

13.30 

13.00 

13.30 

13.00 

12.90 

14 

13.20 

13.00 

13.20 

14.50 

13.30 

16.50 

13.10 

13.10 

12.80 

13.20 

12.80 

12.70 

15 

13.10 

13.10 

13.10 

13.00 

13.50 

16.30 

14.20 

17.10 

12.70 

12.90 

12.90 

12.80 

16 

13.30 

13.10 

13.30 

13.30 

13.80 

15.50 

13.60 

13.70 

12.70 

12.90 

12.80 

12.80 

17 

13.40 

13.10 

13.10 

13.80 

13.60 

13.70 

13.40 

17.60 

13.00 

12.80 

12.90 

12.90 

18 

13.20 

13.30 

12.90 

13.80 

14.50 

13.70 

13.40 

17.40 

12.80 

12.70 

12.80 

13.00 

19 

13.00 

13.  30 

13.00 

13.80 

15.10 

14.90 

13.40 

13.40 

12.90 

12.90 

12.90 

13.20 

20 

13.00 

13.30 

13.00 

13.10 

14.40 

14.80 

13.00 

13.20 

13.00 

13.00 

12.80 

13.10 

21 

13.20 

13.10 

13.40 

13.10 

14.00 

14.10 

13.20 

13.30 

13.00 

13.10 

13.30 

12.90 

22 

13.30 

13.00 

13.40 

13.30 

13.70 

14.00 

12.70 

13.00 

13.00 

12.70 

13.20 

1  3.00 

23 

13.50 

13.10 

13.10 

13.10 

13.60 

13.80 

13.20 

17.30 

12.70 

13.00 

13.10 

13.50 

24 

13.20 

13.10 

13.80 

14.00 

13.70 

13.70 

13.10 

l  3.  in 

13.20 

12.90 

13.10 

12.90 

25 

13.00 

13.10 

13.80 

14.50 

13.50 

14.10 

13.30 

13.80 

13.20 

13.20 

13.10 

13.40 

26 

13.10 

13.20 

13.60 

13.90 

14.00 

13.70 

13.00 

12.60 

13.00 

13.20 

12.50 

1  <.70 

27 

13.30 

13.40 

13.70 

14.00 

14.10 

13.40 

13.10 

13.00 

12.80 

13.30 

13.10 

13.10 

28 

13.30 

13.30 

13.60 

13.70 

13.80 

13.20 

13.00 

12.80 

12.70 

13.20 

13.00 

1  3.00 

29 

13.30 

13.30 

13.50 

13.60 

13.70 

12.70 

13.00 

12.80 

13.30 

1  3.00 

1.7.30 

30 

12.90 

13.10 

13.50 

13.40 

14.40 

12.60 

13.00 

13.20 

13.40 

12.90 

13,20 

31 

11*10 

i  J  *  JU 

MAX 

13.50 

13.50 

13.80 

14.80 

15.10 

16*50 

14.20 

13.80 

13.40 

13.50 

13.30 

1  3. 70 

MJN 

12.90 

12.90 

12.80 

12.70 

12.10 

12.60 

12.60 

12.40 

12.70 

12.70 

12.50 

12.  70 

cal 

YR 

1974  MAX 

15.80 

MIN  12. 

30 

WTR 

YR 

1975  MAX 

1 6  •  SO 

MIN  12. 

10 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN 

l  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13.40 

13.20 

13.20 

13.30 

14.00 

13.80 

13.60 

13.10 

13.20 

13.00 

13.00 

13.30 

2 

13.30 

13.30 

13.20 

13.60 

13.30 

13.60 

15.20 

13.20 

12.90 

13.20 

13.10 

13.10 

3 

13.00 

13.30 

13.50 

13.70 

13.40 

13.60 

14.00 

13.00 

12.90 

13.10 

13.00 

13.40 

4 

13.10 

13.40 

13.00 

13.60 

13.40 

12.60 

14.50 

12.30 

12.90 

13.30 

13.10 

13.40 

5 

13.00 

13.30 

13.10 

13.70 

13.60 

13.00 

13.90 

12.60 

12.90 

13.30 

13.30 

13.10 

6 

13.20 

13.30 

13.20 

13.60 

13.60 

13.20 

13.90 

12.60 

12.70 

13.00 

13.30 

13.00 

7 

13.40 

13.10 

13.00 

14.40 

13.90 

13.20 

13.90 

12.70 

13.30 

13.20 

13.40 

13.00 

8 

13.20 

13.30 

13.20 

14.20 

13.80 

13.00 

13.40 

12.70 

13.40 

13.20 

13.30 

14.00 

9 

13.00 

13.40 

12.40 

13.60 

13.70 

13.40 

14.00 

12.50 

13.20 

13.10 

13.20 

13.70 

10 

13.20 

13.00 

12.80 

15.10 

13.90 

13.10 

13.90 

12.60 

12.60 

13.30 

13.30 

13.40 

1  1 

13.00 

13.20 

12.90 

14.00 

14.00 

13.30 

13.30 

12.80 

13.40 

13.10 

13.30 

13.00 

12 

12.90 

13.40 

13.10 

14.00 

13.70 

13.20 

13.40 

12.80 

13.00 

13.10 

13.20 

13.30 

13 

12.80 

13.20 

13.30 

14.00 

13.90 

12.40 

15.80 

13.30 

13.20 

12.90 

13.20 

12.80 

14 

13.10 

13.20 

13.30 

14.00 

13.30 

13.10 

14.90 

12.70 

13.10 

13.00 

13.40 

12.80 

15 

13.10 

13.50 

13.00 

13.70 

13.90 

13.00 

14.10 

12.70 

13.10 

13.00 

13.20 

13.10 

16 

13.00 

13.30 

13.00 

13.60 

13.90 

13.00 

13.80 

12.70 

12.60 

12.70 

13.20 

13.10 

17 

12.80 

13.20 

13.30 

13.90 

14.60 

13.10 

13.90 

13.10 

12.70 

12.90 

13.20 

12.80 

18 

12.90 

13.20 

13.00 

13.50 

13.70 

13.20 

13.90 

12.80 

12.50 

13.00 

13.30 

13.20 

19 

13.20 

13.30 

13.20 

13.50 

13.70 

13.40 

13.80 

12.80 

12.60 

13.00 

13.20 

13.20 

20 

13.00 

13.10 

13.20 

13.40 

14.00 

13.00 

14.00 

13.30 

12.80 

13.00 

13.50 

13.20 

21 

12.90 

13.30 

13.00 

13.60 

13.20 

13.40 

13.60 

13.30 

13.00 

12.70 

13.10 

13.30 

22 

13.00 

13.20 

13.30 

13.70 

14.40 

13.20 

13.40 

13.00 

13.20 

12.90 

13.00 

13.00 

23 

13.00 

13.10 

13.00 

13.60 

14.70 

13.00 

13.70 

12.90 

12.60 

12.90 

13.10 

13.10 

24 

12.90 

13.10 

13.10 

13.80 

13.50 

13.10 

13.00 

13.00 

12.70 

13.10 

13.00 

13.20 

25 

13.40 

13.70 

13.20 

13.60 

13.70 

13.10 

13.10 

12.90 

12.90 

13.00 

12.90 

13.10 

26 

12.90 

13.10 

16.80 

13.60 

13.50 

13.60 

13.40 

12.80 

13.00 

13.00 

13.30 

12.90 

27 

13.00 

13.10 

15.80 

14.20 

14.00 

13.50 

13.50 

13.80 

12.90 

13.00 

13.30 

13.20 

28 

12.90 

13.10 

14.40 

14.30 

13.80 

13.30 

13.60 

13.70 

13.00 

13.00 

13.00 

13.00 

29 

12.90 

13.10 

13.20 

14.00 

— 

15.30 

13.40 

13.50 

13.00 

12.90 

13.10 

13.00 

30 

13.00 

13.40 

13.10 

14.20 

13.60 

13.30 

13.30 

13.00 

12.80 

13.30 

13.00 

31 

1  JlOU 

MAX 

13.40 

13.70 

16.80 

15.10 

14.70 

15.30 

15.80 

13.80 

13.40 

13. 3( 

13.50 

14.00 

MIN 

12.80 

13.00 

12.40 

13.30 

13.20 

12.40 

13.00 

12.30 

12.50 

12.70 

12.90 

12.80 

CAL 

YR 

1973  MAX 

16.80 

MIN  1 1 . 

50 

WTR 

YR 

1974  MAX 

16.80 

MIN  12. 

30 

GAGE 

HEIGHT, 

,  IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

12.70 

13.00 

13.00 

14.60 

13.60 

13.50 

14.70 

12.00 

12.40 

12.60 

13.40 

13.00 

2 

12.60 

13.30 

12.00 

14.60 

13.70 

13.70 

12.60 

12.70 

12.10 

12.50 

13.50 

13.50 

3 

12.60 

13.20 

12.90 

13.70 

13.80 

12.60 

13.20 

13.30 

12.20 

12.70 

13.00 

13.10 

4 

13.00 

13.20 

12.90 

14.60 

13.60 

12.40 

12.80 

13.30 

12.20 

12.90 

12.90 

13.10 

5 

12.70 

13.20 

12.90 

13.50 

13.60 

13.40 

12.90 

12.90 

12.20 

12.70 

13.30 

12.80 

6 

12.50 

12.90 

13.20 

14.30 

13.70 

13.40 

13.00 

13.30 

12.20 

12.40 

13.30 

13.10 

7 

1 1.90 

13.20 

13.70 

14.10 

13.60 

12.80 

13.00 

13.00 

12.50 

13.50 

13.10 

13.20 

8 

11.70 

13.00 

13.60 

14.50 

13.70 

12.60 

12.90 

14.60 

13.10 

13.10 

13.30 

13.20 

9 

11.70 

12.70 

13.40 

14.30 

13.90 

12.60 

13.00 

12.80 

12.50 

13.00 

13.30 

13.20 

10 

12.50 

12.80 

13.50 

13.90 

13.90 

12.70 

12.80 

13.10 

12.30 

12.90 

13.50 

13.10 

11 

12.40 

12.80 

13.90 

13.20 

13,80 

12.60 

12.60 

12.90 

12.20 

13.30 

13.20 

13.10 

12 

13.00 

12.90 

13.80 

13.50 

13.30 

13.60 

12.80 

12.70 

12.20 

12.70 

13.50 

13.10 

13 

12.70 

12.70 

12.80 

14.00 

13.10 

13.00 

12.80 

13.00 

12.50 

13.00 

13.50 

13.10 

14 

12.60 

13.00 

13.10 

13.60 

14.00 

12.60 

12.50 

12.60 

12.80 

12.80 

13.70 

13.10 

15 

12.50 

12.70 

14.30 

13.60 

13.50 

12.40 

12.50 

12.60 

12.20 

13.80 

13.40 

12.90 

16 

12.90 

12.70 

14.10 

13.40 

13.50 

13.40 

12.90 

12.40 

12.40 

13.80 

13.30 

13.00 

17 

12.60 

12.70 

13.30 

13.30 

14.20 

14.40 

12.30 

12.30 

12.50 

13.50 

13.20 

13.20 

18 

13.10 

13.00 

13.30 

13.20 

13.80 

14.40 

12.90 

12.20 

12.60 

13.30 

13.30 

13.00 

19 

13.10 

12.80 

13.10 

13.90 

13.90 

13.80 

12.90 

12.40 

12.90 

13.90 

13.40 

12.90 

20 

13.00 

13.10 

12.80 

13.30 

13.60 

13.30 

11,90 

11.90 

13.30 

13.70 

13.30 

13.20 

21 

12.80 

13.00 

13.60 

13.60 

13.50 

13.20 

12.00 

12.20 

12.80 

12.90 

13.40 

12.90 

22 

13.00 

13.00 

13.60 

14.10 

13.70 

13.00 

11.80 

12.30 

13.50 

13.30 

12.80 

12.90 

23 

12.90 

12.80 

13.80 

13.90 

13.60 

13.00 

11.90 

11.50 

13.40 

12.40 

13.40 

12.90 

24 

13.20 

12.60 

13.40 

13.60 

13.50 

13.00 

11.70 

12.00 

13.40 

12.70 

13.20 

13.00 

25 

13.50 

12.60 

13.00 

13.50 

13.20 

14.00 

13.90 

11.80 

12.70 

13.00 

13.40 

13.30 

26 

13.60 

13.30 

12.90 

13.80 

13.00 

12.90 

13.90 

11,80 

12.50 

13.20 

13.00 

13.40 

27 

13.40 

13.20 

12.90 

13.50 

12.90 

12.90 

13.70 

12.50 

13.00 

13.10 

13.20 

12.50 

28 

13.80 

12.90 

13.00 

13.20 

13.00 

13.20 

12.80 

13.30 

13.20 

13.00 

12.80 

12,60 

29 

13.90 

12.60 

13.00 

13.90 

— 

13.00 

12.60 

13.20 

12.70 

13.20 

13.00 

13.20 

30 

13.60 

12.70 

13.40 

13.70 

- - - 

13.00 

12.50 

13.10 

12.80 

13.20 

13.30 

13.00 

31 

i  J*  JU 

MAX 

13.90 

13.30 

14.30 

14.60 

14.20 

15.20 

14.70 

14.60 

13.50 

13.90 

13.70 

13.50 

MIN 

11.70 

12.60 

12.00 

13.20 

12.90 

12.40 

11.70 

11.50 

12.10 

12.40 

12.80 

12.50 

CAL 

YR 

1972  MAX 

14.40 

MIN  11. 

60 

WTR 

YR 

1973  MAX 

15.20 

MIN  11. 

50 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13.80 

11.70 

12.00 

11.80 

13.50 

13.60 

12.80 

11.70 

12.90 

12.50 

13.60 

12.40 

2 

12.70 

11.50 

11.80 

12.90 

13.20 

13.30 

12.90 

11.60 

12.80 

12.50 

13.30 

12.30 

3 

12.60 

11.80 

12.80 

12.90 

13.20 

13.60 

12.80 

12.00 

12.90 

12.50 

12.90 

12.60 

4 

12.40 

12.80 

12.60 

14.00 

13.50 

13.30 

12.90 

12.20 

12.80 

13.00 

12.50 

12.30 

5 

12.70 

12.50 

12.70 

14.40 

12.40 

13.00 

13.10 

12.20 

12.70 

13.10 

12.60 

12.30 

6 

12.90 

12.80 

12.70 

13.00 

12.60 

13.50 

12.80 

13.30 

12.80 

12.90 

12.70 

12.90 

7 

12.90 

12.70 

13.00 

13.00 

12.70 

13.00 

12.70 

13.40 

12.60 

13.10 

12.70 

13.30 

8 

12.70 

12.60 

12.60 

13.50 

13.30 

13.50 

12.70 

13.10 

12.60 

13.60 

12.30 

12.50 

9 

12.20 

12.40 

12.90 

13.40 

13.20 

13.50 

12.60 

13.20 

12.70 

13.40 

12.60 

12.30 

10 

12.30 

12.60 

12.20 

14.00 

13.30 

13.10 

12.80 

13.00 

12.80 

13.00 

13.30 

12.50 

11 

12.00 

12.60 

12.20 

14.20 

13.00 

13.20 

12.90 

12.90 

12.50 

12.70 

12.90 

12.50 

12 

12.00 

12.90 

12.60 

14.20 

13.80 

13.00 

13.00 

13.10 

12.50 

13.00 

12.50 

12.70 

13 

12.00 

12.70 

12.50 

13.00 

13.80 

12.80 

12.70 

13.00 

13.00 

12.80 

12.60 

12.80 

14 

10.90 

12.40 

13.10 

13.80 

13.30 

12.70 

12.80 

13.80 

13.30 

12.50 

12.90 

12.80 

15 

11.90 

12.30 

12.90 

13.60 

13.00 

12.50 

12.30 

13.70 

13.40 

12.90 

13.00 

13.00 

16 

12.00 

12.60 

11.70 

13.30 

12.90 

13.10 

12.40 

12.80 

13.60 

12.80 

12.90 

12.70 

17 

12.00 

12.90 

13.00 

13.60 

13.50 

13.20 

12.30 

13.00 

13.80 

12.70 

13.20 

13.00 

18 

12.00 

12.70 

13.00 

13.50 

13.40 

12.80 

11.80 

12.80 

13.00 

13.00 

13.20 

13.00 

19 

11.00 

12.80 

12.70 

13.00 

13.30 

13.30 

12.40 

13.00 

12.80 

12.80 

13.60 

13.00 

20 

12.00 

12.80 

12.60 

13.40 

12.70 

13.00 

12.20 

13.20 

12.90 

12.70 

13.60 

12.50 

21 

11.90 

13.00 

12.40 

13.40 

13.30 

13.00 

12.20 

13.20 

12.70 

13.10 

13.00 

12.20 

22 

11.80 

12.80 

12.50 

12.90 

12.70 

13.10 

12.20 

13.10 

12.90 

12.80 

13.70 

12.00 

23 

12.00 

12.80 

11.70 

12.90 

12.60 

12.70 

12.00 

13.20 

12.90 

13.20 

13.70 

12.60 

24 

12.00 

13.10 

12.10 

13.40 

12.80 

12.80 

12.10 

13.40 

12.70 

13.30 

13.80 

12.60 

25 

12.10 

12.70 

12.20 

12.70 

13.20 

12.80 

12.00 

13.60 

12.70 

13.00 

13.80 

12.50 

26 

11.50 

12.70 

12.00 

13.00 

13.20 

13.10 

12.00 

13.40 

12.80 

13.00 

13.50 

12.00 

27 

11.70 

12.80 

11.90 

12.60 

13.00 

13.00 

12.00 

13.50 

12.30 

13.40 

13.50 

12.60 

28 

11.60 

12.40 

12.00 

12.70 

12.90 

12.70 

12.60 

13.20 

12.40 

13.40 

13.60 

12.60 

29 

11.60 

12.30 

11.70 

12.70 

13.30 

12.60 

12.50 

12.90 

12.80 

13.60 

14.00 

12.60 

30 

31 

11.70 

11.10 

12.00 

12.00 

11.90 

12.60 

13.60 

13.30 

13.30 

11.80 

13.00 

12.90 

13.10 

13.70 

13.30 

12.20 

12.30 

12.60 

MAX 

13.80 

13.10 

13.10 

14.40 

13.80 

13.60 

13.10 

13.80 

13.80 

13.70 

14.00 

13.30 

MIN 

10.90 

11.50 

11.70 

11.80 

12.40 

12.50 

11.80 

1 1  .60 

12.30 

12.50 

12.20 

12.00 

WTR  YR  1972  MAX  14.40  MIN  10.90 


150 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02462952  Black  Warrior  River  at  Holt  Lock  and  Dam  near  Hdlt,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  33°15'14",  long  87°26'27",  in  SEls  sec.  35,  T..  20  S.,  R.  9  W.  ,  Tuscaloosa  County,  on  downstream 
side  of  lock,  0.1  mi  (0.2  km)  downstream  from  Jim  Mack  Branch,  0.7  mi  (1.1  km)  upstream  from  Hurricane 
Creek,  2.0  mi  (3.2  km)  northeast  of  Holt,  3.2  mi  (5.1  km)  upstream  from  North  River,  and  at  mile  135.1 
(217.4  km). 

DRAINAGE  AREA. --4, 230  mi2  (10,960  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -July  1966  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of 
Geological  Survey.  July  1966  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE. - -Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers). 

EXTREMES. - -Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following 
table : 


Water 

year 

Maximum 

Minimum 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

1972 

Jan . 

11,  1972 

138.1 

42.09 

Nov. 

7,  1971 

122.9 

37.46 

1973 

Mar . 

31,  1973 

139.0 

42.37 

Sept . 

.  17,  1973 

122.9 

37.46 

1974 

Dec . 

27,  1973 

144.0 

43.89 

July 

13,  1974 

121.0 

36.88 

1975 

Mar . 

14,  1975 

140.9 

42.95 

Oct . 

15,  1974 

122.9 

37.46 

Period  of  record:  Maximum,  150.8  ft  (45.96  m)  March  20,  1970;  minimum,  121.0  ft  (36.88  m)  July  13,  1974. 
REMARKS .- -Records  good. 

COOPERATION. --Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

123.30 

123.20 

123.50 

128.20 

126.40 

126.60 

130.00 

123.40 

123.90 

123.50 

126.40 

123.60 

2 

123.30 

123.00 

123.30 

126.50 

126.20 

127.00 

129.10 

123.50 

123.50 

123.60 

124.80 

123.70 

3 

123.30 

123.10 

123.40 

126.50 

125.90 

126.50 

128.30 

123.60 

123.50 

123.70 

127.10 

123.70 

4 

123.30 

123.50 

123.30 

126.80 

131 .60 

126.20 

127.60 

123.50 

123.50 

123.60 

124.30 

123.80 

5 

123.30 

123.30 

123.40 

125.90 

133.00 

126.20 

126.70 

123.40 

123.50 

123.50 

124.00 

123.80 

6 

123.20 

123.20 

123.50 

124.60 

131.60 

126.00 

126.50 

123.60 

123.60 

123.50 

124.10 

123.70 

7 

123.10 

123.30 

123.40 

125.90 

128.00 

126.20 

126.20 

123.40 

123.60 

123.60 

124.70 

123.80 

8 

123.10 

123.10 

123.60 

126.00 

128.10 

126.10 

126.00 

126.30 

123.90 

130.30 

124.40 

123.50 

9 

123.20 

123.20 

123.40 

127^ 10 

126.40 

124.00 

126.10 

126.40 

124.30 

126.30 

123.80 

123.80 

10 

123.10 

123.10 

123.60 

126.50 

126.50 

124.70 

126.70 

124.20 

123.70 

124.50 

124.10 

123.70 

11 

123.20 

123.20 

123.40 

133.90 

126.40 

124.50 

127.40 

125.40 

123.60 

123.90 

124.10 

123.80 

12 

123.00 

123.50 

123.50 

131.80 

126.80 

125.10 

126.50 

123.90 

123.70 

123.80 

126.10 

123.90 

13 

123.20 

123.30 

123.30 

131.70 

127.40 

124.40 

126.80 

123.60 

124.00 

123.80 

124.20 

123.70 

14 

123.00 

123.60 

123.40 

129.90 

126.30 

140.90 

126.30 

123.80 

124.00 

123.90 

124.40 

123.80 

15 

122.90 

123.40 

123.40 

127.20 

126.20 

137.10 

131.30 

123.80 

123.90 

123.60 

123.70 

123.50 

16 

123.20 

123.30 

123.30 

127.60 

127.10 

134.40 

127.30 

127.60 

123.90 

123.50 

123.70 

123.70 

17 

123.40 

123.20 

123.60 

127.80 

130.90 

130.90 

126.50 

128.40 

123.70 

123.50 

123.80 

123.70 

18 

123.20 

123.30 

123.40 

126.50 

132.10 

129.70 

126.70 

126.50 

123.70 

123.30 

123.80 

123.80 

19 

123.30 

123.20 

123.30 

126.60 

133.80 

134.80 

126.10 

124.20 

123.60 

123.80 

124.00 

123.80 

20 

123.20 

123.40 

123.40 

126.10 

134.20 

131.60 

124.10 

125.10 

123.70 

123.80 

124.10 

123.60 

21 

123.30 

123.40 

123.30 

123.30 

130.30 

130.20 

123.60 

123.90 

123.50 

123.90 

124.10 

123.80 

22 

123.30 

123.50 

123.50 

126.60 

128.90 

128.10 

123.80 

123.70 

123.90 

123.80 

123.90 

123.50 

23 

123.30 

123.40 

123.30 

126.40 

127.40 

129.60 

123.60 

124.20 

123.70 

123.70 

123.90 

124.10 

24 

123.30 

123.30 

126.80 

126.40 

130.90 

128.40 

123.60 

123.60 

123.80 

123.70 

123.80 

124.30 

25 

123.40 

123.30 

130.70 

136.00 

128.30 

130.80 

123.50 

123.80 

124.10 

123.60 

123.70 

126.30 

26 

123.40 

123.40 

130.40 

132.90 

128.30 

129.10 

123.70 

123.50 

123.60 

124.40 

123.80 

126.40 

27 

123.20 

123.50 

126.50 

131.40 

127.20 

129.00 

123.70 

123.70 

123.50 

124.00 

123.80 

124.00 

28 

123.10 

123.20 

126.30 

128.30 

127.00 

127.40 

123.50 

123.70 

123.50 

123.80 

123.80 

123.80 

29 

123.10 

123.20 

126.40 

126.50 

— 

127.20 

123.50 

123.80 

123.50 

123.80 

123.80 

123.60 

30 

31 

123.00 

123.10 

123.10 

129.80 

130.20 

127.30 

127.00 

131.50 

132.90 

123.60 

123.80 

123.60 

123.50 

123.60 

123.80 

123.80 

123.80 

123.90 

MAX 

123.40 

123.60 

130.70 

136.00 

134.20 

140.90 

131.30 

128.40 

124.30 

130.30 

127.10 

126.40 

MIN 

122.90 

123.00 

123.30 

123.30 

125.90 

124.00 

123.50 

123.40 

123.50 

123.30 

123.70 

123.50 

CAL 

YR 

1974  MAX 

139.80 

MIN  121 

.00 

WTR 

YR 

1975  MAX 

140.90 

MIN  122 

.90 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

124.40 

123.20 

123.70 

131.10 

129.00 

126.60 

126.20 

123.50 

126.00 

123.20 

123.20 

123.60 

2 

123.50 

123.10 

123.60 

128.50 

128.30 

126.10 

129.10 

123.50 

126.20 

123.20 

123.20 

121.70 

3 

123.60 

123.20 

123.40 

128.30 

127.00 

126.40 

128.30 

123.30 

126.80 

123.30 

123.40 

123.60 

4 

123.40 

123.20 

123.70 

127.60 

126.80 

123.80 

127.50 

123.50 

125.90 

123.40 

123. 10 

121.70 

5 

123.30 

123.30 

123.70 

127.80 

129.90 

125.80 

129.50 

123.40 

123.90 

122.10 

123.60 

123.50 

6 

123.30 

123.30 

123.50 

126.60 

126.10 

125.80 

127.00 

123.20 

124.20 

121.40 

123.20 

123.20 

7 

124.30 

123.20 

123.60 

131.50 

129.10 

125.80 

126.60 

123.40 

126.30 

121 .50 

123.30 

123.60 

8 

124.00 

123.10 

123.50 

132.40 

131.00 

125.80 

126.20 

123.40 

127.90 

121.80 

123.50 

126.50 

9 

124.10 

123.50 

124.10 

129.20 

130,60 

125.80 

126.20 

123.20 

126.60 

121.60 

123.50 

1 27T  20 

10 

124.30 

123.50 

123.60 

132.60 

129.10 

123.70 

126.10 

123.30 

123.60 

121.50 

123.30 

126.80 

n 

124.20 

123.40 

123.7Q 

130.60 

128.00 

125.60 

125.90 

123.50 

124.60 

121.60 

123.30 

124.60 

12 

124.10 

123.60 

123.50 

132.40 

126.80 

125.80 

125.80 

124.00 

123.80 

121.70 

123.10 

124.30 

1 3 

123.90 

123.30 

123.30 

129.50 

127.20 

124.70 

139.80 

127.00 

123.60 

121.00 

123.60 

123.80 

14 

124.20 

123.20 

123.20 

129.70 

125.90 

124.10 

134.80 

124.60 

123.60 

121.80 

124.00 

123.70 

15 

124.00 

123.30 

123.20 

128.20 

128.60 

123.60 

132.00 

129.20 

123.40 

121.50 

123.30 

123.70 

16 

124.20 

123.40 

123.40 

128.10 

130.40 

123.40 

129.60 

124.50 

124.40 

121.60 

124.00 

123.50 

17 

124.20 

123.20 

123.30 

127.90 

132.00 

123.50 

129.90 

124.30 

123.30 

121.70 

123.40 

124. lo 

18 

124.40 

123.30 

123.60 

127.10 

130.40 

123.40 

126.60 

123.80 

123.20 

121.60 

123.70 

123.50 

19 

124.10 

123.20 

123.40 

126.40 

129. ?0 

123.70 

126.70 

123.50 

123.30 

123.40 

123.30 

123.40 

20 

123.30 

123.30 

123.30 

124.30 

128.60 

125.20 

126.10 

123.60 

123.20 

123.30 

123.30 

123.70 

21 

123.20 

123.60 

123.90 

126.90 

128.00 

127.00 

125.10 

123.60 

123.40 

123.10 

123.20 

123.40 

22 

123.20 

123.50 

123.50 

128.10 

130.40 

126.20 

125.40 

123.90 

123.60 

123.50 

123.50 

123.30 

23 

123.30 

125.30 

123.60 

127.20 

132.10 

124.80 

126.20 

123.70 

123.40 

123.30 

123.30 

123.40 

24 

123.20 

123.50 

123.50 

129.70 

129.70 

124.30 

124.00 

125.10 

123.40 

123.30 

123.30 

123.30 

25 

123.20 

123.90 

123.50 

130.10 

128.40 

124.30 

124.20 

124.00 

123.40 

123.30 

123.20 

123.30 

26 

123.20 

123.40 

138.80 

130.20 

127.90 

123.70 

124.10 

123.60 

123.20 

123.20 

123.20 

123.30 

27 

123.10 

123.40 

144.00 

130.50 

127.90 

123.90 

123.70 

130.80 

123.30 

123.30 

123.30 

123.30 

28 

123.50 

126.30 

136.80 

130.30 

127.10 

123.60 

123.50 

129.70 

123.70 

123.30 

123.40 

123.30 

29 

123.20 

124.90 

128.70 

133.00 

124.70 

123.40 

126.80 

123.70 

123.30 

123.30 

123.30 

30 

123.20 

124.00 

127.00 

131.70 

- - - 

128.00 

123.70 

126.20 

123.40 

123.40 

123.50 

123.20 

31 

123.10 

1 pft . nn 

1  in , po 

MAX 

124.40 

126.30 

144.00 

133.00 

132.10 

128.00 

139.80 

130.80 

127.90 

123.40 

123.50 

123.30 

124.00 

127.20 

MIN 

123.10 

123.10 

123.20 

124.30 

125.90 

123.40 

123.40 

123.20 

123.20 

121.00 

123.10 

123.20 

CAL 

YR 

1973  MAX 

144.00 

MIN  122 

.90 

WTR 

YR 

1974  MAX 

144.00 

MIN  121 

.00 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

1  OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

123.50 

123.50 

123.60 

129.20 

126.10 

124.40 

137.40 

127.10 

126.60 

123.50 

123.40 

123.50 

2 

123.20 

123.60 

123.40 

128.10 

129.00 

123.50 

132.60 

127.40 

126.40 

123.70 

123.60 

123.40 

3 

123.40 

123.70 

123.40 

126.80 

129.50 

125.90 

129.40 

126.30 

124.30 

123.50 

123.90 

123.30 

4 

123.40 

123.80 

123.30 

125.80 

128.70 

124.20 

128.80 

126.00 

124.10 

123.60 

123.70 

123.30 

5 

123.50 

123.30 

123.40 

128.30 

126.30 

126.70 

128.70 

126.10 

124.00 

124.80 

123.50 

123.70 

6 

123.30 

123.40 

123.50 

133.90 

127.20 

127.90 

128.80 

126.00 

123.70 

123.70 

123.30 

123.30 

7 

123.30 

123.40 

123.50 

132.80 

126.30 

126.60 

127.70 

125.80 

124.60 

125.30 

123.50 

123.50 

8 

123.30 

123.70 

123.80 

136.00 

126.50 

126.20 

129.60 

126.90 

126.60 

123.80 

123.40 

123.30 

9 

123.10 

123.30 

123.50 

133.90 

126.30 

125.90 

129.60 

130.40 

127.90 

123.70 

123.50 

123.20 

10 

123.20 

123.40 

123.60 

131.30 

127.00 

125.90 

128.60 

128.20 

124.20 

123.50 

123.40 

123.40 

11 

123.20 

123.60 

126.10 

128.50 

126.90 

124.00 

127.40 

126.70 

124.20 

123.20 

123.40 

123.30 

12 

123.30 

123.50 

126.00 

127.30 

126.00 

128.00 

127.50 

126.20 

123.90 

124.00 

123.40 

123.10 

13 

123.40 

123.40 

125.30 

127.10 

126.00 

129.70 

126.30 

126.00 

130.70 

123.90 

123.30 

123.00 

14 

123.30 

123.70 

123.80 

126.40 

128.00 

129.90 

126.40 

124.40 

126.50 

123.70 

125.90 

123.20 

15 

123.40 

123.40 

127.60 

126.10 

131.20 

127.60 

125.70 

123.60 

125.60 

127.10 

123.50 

123.10 

16 

123.30 

123.40 

130.40 

126.00 

129.40 

127.60 

125.80 

123.90 

126.20 

126.40 

123.70 

123.00 

17 

123.00 

123.50 

129.10 

126.00 

128.70 

137.40 

126.10 

124.30 

124.00 

128.20 

123.60 

122.90 

18 

123.40 

123.30 

126.90 

126.10 

127.70 

134.90 

125.70 

124.40 

124.00 

128.00 

123.80 

123.00 

19 

123.60 

123.40 

126.10 

127.90 

126.90 

132.40 

126.20 

123.80 

124.30 

126.70 

123.40 

123.10 

20 

123.40 

123.40 

124.00 

126.90 

127.90 

130.00 

126.00 

123.30 

128.70 

126.20 

123.60 

123.30 

21 

123.20 

123.80 

126.10 

127.10 

127.00 

129.20 

124.70 

126.20 

124.40 

126.10 

123.40 

123.20 

22 

123.20 

123.40 

126.20 

133.70 

126.30 

128.10 

123.70 

126.20 

126.60 

124.20 

123.30 

123.10 

23 

123.30 

123.40 

126.20 

132.00 

126.20 

126.20 

123.50 

124.80 

126.30 

124.60 

123.40 

123.20 

24 

123.30 

123.50 

126.60 

129.60 

126.40 

126.80 

124.00 

124.30 

124.30 

124.60 

123.60 

123.00 

25 

123.40 

123.50 

125.90 

128.80 

123.70 

131.90 

133.50 

124.60 

123.80 

123.80 

123.30 

123.10 

26 

124.40 

123.50 

123.80 

126.80 

124.50 

130.90 

133.80 

124.10 

123.90 

123.60 

123.50 

123.10 

27 

123.20 

123.40 

123.70 

128.60 

123.50 

129.40 

133.70 

123.60 

123.80 

123.60 

123.40 

123.20 

28 

123.80 

123.50 

123.70 

129.10 

123.40 

127.70 

131.60 

129.70 

124.80 

123.40 

123.50 

123.50 

29 

123.40 

123.40 

123.50 

126.20 

128.60 

129.50 

130.40 

123.50 

123.50 

123.40 

123.20 

30 

123.40 

123.60 

123.70 

127.20 

127.80 

128.30 

130.40 

123.40 

123.30 

123.40 

123.90 

123.40 

MAX 

124.40 

123.80 

130.40 

136.00 

131.20 

139.00 

137.40 

130.40 

130.70 

128.20 

125.90 

123.90 

MIN 

123.00 

123.30 

123.30 

125.80 

123.40 

123.50 

123.50 

123.30 

123.40 

123.20 

123.30 

122.90 

CAL 

YR 

1972  MAX 

138.10 

MIN  123 

.00 

WTR 

YR 

1973  MAX 

.  139.00 

MIN  122 

.90 

152  MOBILE  RIVE&- BASIN 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

123.40 

123.30 

123.60 

123.50 

126.10 

124.10 

126.10 

124.10 

123.40 

123.40 

123.70 

123.30 

2 

123.50 

123.30 

123.30 

125.30 

125.80 

124.80 

124.30 

123.60 

123.50 

123.40 

123.50 

123.40 

3 

123.30 

123.40 

123.70 

129.00 

125.90 

128.70 

123.40 

123.70 

123.30 

123.30 

123.70 

123.30 

4 

123.40 

123.30 

123.70 

131.00 

126.10 

127.70 

123.70 

123.60 

123.40 

123.60 

123.40 

123.30 

5 

123.40 

123.30 

123.70 

135.80 

126.00 

126.30 

126.00 

123.80 

123.30 

123.30 

123.30 

123.10 

6 

123.30 

123.20 

124.40 

133.60 

126.70 

126.10 

123.50 

123.80 

123.50 

123.50 

123.60 

123.30 

7 

123.50 

122.90 

132.50 

130.90 

126.10 

125.90 

124.40 

123.70 

123.60 

123.30 

123.50 

123.40 

e 

123.30 

123.20 

130.80 

127.20 

127.10 

126.10 

123.70 

123.50 

123.60 

123.50 

123.50 

123.40 

9 

123.40 

123.40 

126.60 

126.80 

126.50 

127.90 

123.60 

123.70 

123.20 

123.30 

123.60 

123.30 

10 

123.00 

123.40 

126.30 

128.40 

126.10 

126.90 

123.50 

123.70 

123.40 

123.40 

124.70 

123.30 

li 

123.20 

123.50 

124.20 

138.10 

126.80 

126.70 

123.50 

123.60 

123.40 

123.30 

123.20 

123.30 

12 

123.30 

123.30 

124.00 

132.80 

125.90 

126.10 

124.20 

123.50 

123.40 

123.30 

123.50 

123.40 

13 

123.50 

123.30 

124.70 

131.40 

126.00 

126.20 

124.70 

124.20 

123.80 

123.40 

123.40 

123.20 

14 

123.30 

123.30 

126.10 

128.40 

125.30 

125.50 

123.90 

126.60 

123.20 

123.30 

123.40 

123.30 

15 

123.20 

123.20 

125.90 

129.40 

125.80 

125.30 

123.60 

126.60 

123.10 

123.30 

123.50 

123.50 

16 

123.20 

123.40 

124.50 

126.20 

125.80 

126.10 

123.60 

126.10 

123.40 

123.40 

123.30 

123.70 

17 

123.10 

123.30 

128.10 

126.10 

125.90 

123.10 

123.70 

123.90 

123.50 

123.30 

123.40 

123.30 

10 

123.40 

123.10 

129.50 

126.00 

125.90 

123.40 

123.70 

123.40 

123.60 

123.40 

123.30 

123.40 

19 

123.30 

123.40 

127.30 

125.90 

125.80 

123.30 

123.70 

124.90 

123.30 

123.40 

123.30 

123.30 

20 

123.40 

123.50 

126.50 

125.90 

124.30 

123.40 

124.40 

123.40 

123.10 

123.30 

123.50 

123.40 

21 

123.30 

123.30 

126.40 

125.90 

124.60 

123.80 

124.00 

123.60 

123.30 

123.40 

123.50 

123.30 

22 

123.20 

123.40 

126.60 

125.80 

123.60 

123.90 

124.40 

123.40 

123.30 

123.20 

123.30 

123.40 

23 

123.30 

123.60 

125.50 

124.20 

124.30 

123.70 

123.90 

123.50 

123.50 

123.50 

123.30 

123.10 

24 

123.30 

123.90 

124.20 

124.40 

123.80 

123.60 

125.60 

123.60 

123.30 

123.20 

123.20 

123.30 

25 

123.40 

123.30 

124.20 

125.80 

123.70 

123.60 

124.30 

123.40 

123.50 

123.40 

123.30 

123.20 

26 

123.30 

123.20 

123.70 

125.90 

123.70 

123.70 

123.80 

123.40 

123.50 

123.30 

123.70 

123.30 

27 

123.20 

123.50 

123.60 

124.60 

123.50 

123.60 

123.90 

123.80 

123.40 

123.50 

123.20 

123.20 

28 

123.20 

123.50 

123.60 

125.20 

123.60 

123.60 

123.70 

123.40 

123.40 

123.40 

123.30 

123.30 

29 

123.20 

123.30 

123.60 

123.70 

123.30 

123.70 

123.60 

123.40 

123.30 

123.40 

123.30 

123.40 

30 

123.30 

123.30 

123.80 

123.70 

123.50 

124.20 

126.20 

— 

123.70 

125.90 

123.80 

123.50 

123.40 

123.40 

123.10 

124.10 

123.20 

123.30 

123.40 

MAX 

123.50 

123.90 

132.50 

138.10 

127.10 

128.70 

126.10 

126.60 

123.80 

124.10 

124.70 

123.70 

MIN 

123.00 

122.90 

123.30 

123.50 

123.30 

123.10 

123.40 

123.40 

123.10 

123.10 

123.20 

123.10 

WTR  YR  1972  MAX  138.10  MIN  122.90 
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02464000  North  River  near  Samantha,  Ala. 

LOCATION. --Lat  33°28'4S",  long  87°35'50",  in  SW%  sec.  16,  T.  18  S.,  R.  10  W.,  Tuscaloosa  County,  about  200  ft 
(61  m)  downstream  from  bridge  on  county  road,  1.2  mi  (1.9  km)  upstream  from  Cripple  Creek,  4  mi  (6  km) 
north  of  Samantha,  and  at  mile  36.9  (59.4  km). 

DRAINAGE  AREA.--219  mi2  (567  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -December  1938  to  September  1954,  October  1968  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  232.39  ft  (70.832  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  25, 
1939,  nonrecording  gage  40  ft  (12  m)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --22  years  (1939-54,  1968-75),  373  ft3/s  (10.56  m3/s),  23.13  in/yr  (588  mm/yr) . 

EXTREMES. - -Current  year:  Maximum  discharge,  8,980  ft3/s  (254  m3/s)  Jan.  11  (gage  height,  18.29  ft  or  5.575 
m) ;  minimum,  23  ft3/s  (0.65  m3/s)  Sept.  15,  16  (gage  height,  1.78  ft  or  0.543  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  25,500  ft3/s  (722  m3/s)  Mar.  20,  1970  (gage  height,  35.08  ft  or 
10.692  m) ;  minimum,  0.1  ft3/s  (0.003  m3/s)  Sept.  5-8,  13-15,  1954. 

Floods  of  July  1916  and  February  1936  reached  a  stage  of  about  31  ft  (9.5  m) ,  from  information  by  local 
residents . 

REMARKS .-- Records  good. 

REVISIONS  (WATER  YEARS). --WSP  1304;  1939 (M);  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEFT  PEP  SECOND.  WATER  YEAR  OCTORFP  1974  TO  SFPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SFP 

1 

53 

29 

105 

1,120 

380 

483 

652 

156 

85 

113 

3,040 

45 

2 

47 

29 

109 

698 

449 

444 

520 

121 

78 

65 

2,530 

41 

3 

40 

29 

98 

570 

1  ,470 

398 

491 

115 

66 

59 

1,150 

38 

4 

38 

29 

89 

576 

2,540 

370 

372 

155 

56 

51 

744 

36 

5 

36 

51 

83 

463 

2,150 

344 

311 

124 

52 

46 

690 

34 

6 

38 

60 

79 

403 

1 ,5°0 

320 

273 

127 

118 

50 

619 

37 

7 

36 

44 

131 

348 

997 

312 

245 

267 

127 

225 

462 

38 

B 

35 

36 

821 

523 

729 

290 

225 

425 

1  10 

724 

337 

38 

9 

33 

32 

298 

860' 

616 

259 

297 

330 

84 

225 

271 

35 

10 

32 

31 

217 

3,530 

515 

281 

468 

727 

95 

136 

241 

32 

1  1 

30 

39 

182 

8,350 

451 

306 

335 

417 

242 

12« 

250 

37 

12 

30 

64 

170 

4,810 

658 

289 

273 

274 

361 

142 

195 

31 

13 

29 

53 

146 

2,450 

52? 

2, 120 

237 

203 

147 

118 

150 

28 

14 

29 

41 

12b 

1  ,430 

435 

6,880 

761 

164 

97 

89 

123 

25 

IS 

32 

39 

119 

966 

387 

3,030 

1 ,400 

2.280 

262 

76 

109 

23 

16 

150 

37 

121 

732 

2.790 

1 ,240 

762 

2,990 

199 

66 

153 

23 

17 

118 

40 

109 

599 

2,950 

854 

558 

1*180 

118 

58 

210 

26 

18 

74 

53 

98 

517 

3,230 

1,700 

426 

690 

68 

137 

218 

32 

19 

58 

56 

98 

531 

5,080 

3,430 

346 

468 

72 

114 

178 

35 

20 

49 

238 

105 

717 

1,970 

1  .660 

283 

342 

77 

87 

192 

33 

21 

45 

254 

98 

597 

1,130 

954 

233 

266 

254 

98 

145 

29 

22 

42 

161 

91 

521 

821 

680 

200 

210 

399 

126 

114 

33 

23 

39 

123 

92 

458 

1  ,420 

541 

180 

17? 

181 

87 

98 

235 

24 

37 

103 

3,020 

439 

2,260 

1 .260 

172 

148 

1  14 

71 

91 

717 

25 

35 

100 

3,540 

2,910 

1,210 

986 

164 

126 

85 

154 

87 

262 

26 

34 

100 

1,990 

1,680 

811 

637 

159 

1  1  1 

73 

1,320 

73 

157 

27 

33 

89 

959 

962 

6b2 

516 

144 

98 

66 

901 

63 

118 

28 

32 

81 

1  ,000 

706 

562 

426 

129 

89 

63 

582 

60 

95 

29 

31 

76 

1,410 

571 

405 

127 

83 

62 

322 

54 

78 

30 

30 

77 

3,090 

487 

1,200 

151 

98 

68 

225 

50 

68 

31 

6Sb 

47 

TOTAL 

1,373  2 

,194 

20,154 

39,953 

38,785 

33,615 

1  0,896 

13.050  3 

,903 

7.250 

12,744 

2,459 

MEAN 

44.3 

73.  1 

650 

1,289 

1,385 

1,084 

363 

421 

130 

234 

411 

82.0 

MAX 

150 

254 

3,540 

8,350 

5,080 

6,880 

1  ,400 

2.990 

399 

1,320 

3,040 

717 

MIN 

29 

29 

79 

348 

380 

259 

127 

83 

52 

46 

47 

23 

CFSM 

.20 

.33 

2.97 

5.89 

6.32 

4.95 

1.66 

1  .92 

.59 

1.07 

1  .88 

.37 

IN. 

.23 

.37 

3.4? 

6.79 

6.59 

5.71 

1.85 

2.2? 

.66 

1  .23 

2.16 

.42 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

209,379 

MEAN 

574  MAX 

7.810 

I  N  19 

CFSM  2.6? 

TN  35.57 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

186,376 

ME  AN 

511  max. 

8,350 

MIN  23 

CFSM  2.33 

IN  31.66 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5,000  CFS) 


DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

1-11 

2-18 

0600 

2400 

18.29 

13.07 

8,980 

5,820 

3-14 

0500 

15.97 

7,470 

154 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02465000  Black  Warrior  River  at  Northport,  Ala. 

(formerly  published  as  Black  Warrior  River  at  Tuscaloosa) 

LOCATION  (revised) . --Lat  33°12'S1",  long  87°34'50",  in  NE*s  sec.  21,  T.  21  S.,  R.  10  W. ,  Tuscaloosa  County 

attached  to  loading  dock  at  Alabama  State  Dock  Facility,  at  Northport  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  from  Gulf, 
Mobile  &  Ohio  Railroad  bridge,  0.35  mi  (0.56  km)  upstream  from  Oliver  lock  and  dam,  0.9  mi  (1.4  km)  down¬ 
stream  from  Two  Mile  Creek,  5.2  mi  (8.4  km)  downstream  from  North  River,  and  at  mile  126.6  (203.7  km). 

DRAINAGE  AREA. --4,828  mi2  (12,504  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -January  1889  to  September  1894  (gage  heights  only),  October  1894  to  December  1902, 
1903  to  December  1905  (gage  heights  and  discharge  measurements  only),  August  1928  to  current  year, 
discharge  only  for  period  October  to  December  1894,  published  in  WSP  1304. 


January 

Monthly 


GAGE. - -Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  83.35  ft  (25.405  m)  above  mean  sea  level.  See  WSl*  2106  for 
history  of  changes  prior  to  Mar.  19,  1951.  Mar.  20,  1951  to  Feb.  13,  1974,  water-stage  recorder  0.35  mi 
(0.56  km)  upstream  on  pier  of  former  bridge  at  present  datum.  Feb.  14,  1974  to  August  7,  1974  nonrecording 
gage  at  site  0.35  mi  (0.56  km)  downstream  at  datum  1.08  ft  (0.329  m)  lower.  Subsequent  to  Apr.  19,  1944, 
auxiliary  water-stage  recorder,  and  Aug.  ,29,  1939,  to  Apr.  18,  1944,  auxiliary  nonrecording  gage,  500  ft 
(152  m)  downstream  from  Oliver  lock  and  dam  at  datum  1.08  ft  (0.329  m)  lower. 


AVERAGE  DISCHARGE. --55  years  (1894-1902,  1928-75),  7.822  ft3/s  (221.5  m3/s) ,  22.00  in/yr  (559  mm/yr) . 


EXTREMES .-- Current  year:  Maximum  discharge,  95,800  ft3/s  (2,710  m3/s) 
or  16.164  m  Mar.  14;. minimum  daily  discharge,  400  ft3/s  (11.3  m3/s) 
Period  of  record:  Maximum  discharge,  224,000  ft3/s  (6,340  m3/s) 
67.7  ft  (20.63  m)  Apr.  18,  1900;  minimum  daily  discharge,  37  ft3/s 


Mar . 
Nov . 
Feb. 
(1.05 


14;  maximum  gage  height  53.03 
19. 

21,  1961;  maximum  gage  height 
m3/s)  Oct.  23,  1953. 


ft 


REMARKS Records  good  above  6,000  ft3/s  (170  m3/s)  and  poor  below.  Some  regulation  by  Lewis  Smith  Reservoir 
on  Sipsey  Fork  (see  p.  174,  175),  by  Bankhead  lock  and  dam  on  Black  Warrior  River  (usable  capacity,  112,000 
acre-ft  or  138  hm3),  Holt  lock  and  dam  on  Black  Warrior  River  (usable  capacity,  115,000  acre-ft  or  142 
hm3),  and  occasionally  during  periods  of  low  flow  by  Oliver  lock  and  dam  downstream  from  gage.  Diversion 
through  lock  valves  included  in  figures  of  discharge. 


REVISIONS  (WATER  YEARS) .- -WSP  1002:  1940-43.  WSP  1384:  Drainage  area.  WSP  1624:  1900. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

1 

2.220 

647 

3,010 

22,600 

12,900 

14,500 

31,000 

3.370 

1,020 

4,340 

11.700 

2,270 

2 

2,840 

703 

5,080 

14,400 

1 1,500 

14,100 

20,800 

3,120 

3,670 

4,360 

10,700 

2,080 

3 

2,330 

629 

2,640 

15,500 

18,800 

12,300 

19,400 

1,910 

3,590 

4,960 

10,400 

4,250 

4 

2,910 

519 

4,410 

14,800 

42,800 

12,100 

19,900 

1,870 

3,770 

1  ,650 

5,290 

3,660 

5 

921 

891 

3,300 

12,100 

43,000 

10,500 

14,800 

4.810 

4,560 

4,540 

7,380 

3,360 

6 

576 

1,040 

3,110 

10,300 

34,500 

10,700 

12,900 

3,640 

2,760 

1,900 

8,710 

1,960 

7 

1 ,480 

861 

3,850 

11,900 

22,700 

10,300 

12,400 

8,020 

1  ,770 

7,070 

8,840 

499 

8 

2,120 

666 

2,780 

14,300 

18,600 

10,800 

12,100 

14,200 

1,130 

25,500 

7,530 

2,930 

9 

1,120 

963 

5,050 

20,000 

13,200 

3,750 

13,200 

12,700 

4,750 

12,600 

6,560 

3,050 

10 

1.410 

738 

4,920 

24,700 

13,600 

7,440 

16,000 

9,980 

4,340 

8,960 

3,830 

2,400 

1  1 

1  ,  140 

2,490 

2,580 

52,000 

13,000 

8,380 

17,000 

10,300 

4,430 

6,680 

9,540 

2,990 

12 

714 

2,050 

2,140 

48,500 

14,500 

10,200 

14,000 

7.050 

7,170 

5,880 

1 1,700 

1,920 

13 

563 

1,600 

2,070 

42,000 

15,300 

39,400 

13,600 

6.740 

4,520 

4,560 

7,030 

2,120 

14 

732 

2,030 

2,240 

31 ,400 

13,400 

88,500 

17,900 

3,310 

5,140 

3,930 

7,430 

521 

15 

1.020 

749 

2.160 

18,700 

11,700 

66,200 

24,900 

6.800 

2,220 

3,800 

5,290 

2,960 

16 

1,610 

863 

4,390 

17,800 

28,300 

49,000 

18,200 

16,700 

4,970 

3,060 

4,260 

2,220 

17 

1,460 

866 

5,680 

15,400 

41,100 

35,400 

15,100 

20,200 

4,740 

3,210 

6,310 

2,020 

18 

1 ,200 

882 

3,850 

12,600 

43,900 

36,900 

13,900 

13,100 

4,740 

3,030 

4,830 

2,110 

19 

949 

400 

3,420 

13,200 

54,900 

50,400 

12,200 

8,940 

3,640 

4,270 

5,100 

2,750 

20 

651 

4,220 

3,040 

12,100 

48,500 

39,800 

4,430 

8.500 

2,790 

3,380 

4,320 

2,690 

21 

1,480 

5,340 

1  ,210 

12,100 

31,900 

32,500 

8,190 

7,010 

6,060 

8,290 

4,310 

460 

22 

504 

3,440 

1,080 

13,100 

29,100 

25,600 

8,110 

5,280 

2,600 

5,910 

4,360 

4,260 

23 

875 

1.050 

1,980 

12,300 

25,100 

23,400 

4,370 

3.960 

3,610 

5,780 

2,700 

8,440 

24 

1,090 

1,020 

29,200 

12,100 

29,200 

32,500 

5,680 

5,420 

3,310 

4,820 

2,070 

6,780 

25 

827 

2,810 

33,200 

57,900 

21,800 

33,000 

4,920 

1,910 

3,350 

5,170 

3,210 

10,300 

.26 

1  ,  140 

3,660 

29,200 

45,800 

20,400 

24,800 

5,010 

3,280 

3,740 

7,460 

3,690 

10,400 

27 

559 

2,910 

17,000 

31,400 

18,400 

24,100 

5,020 

4,300 

3,510 

6,900 

3,430 

3,540 

28 

829 

707 

14,800 

18,900 

15,400 

16,800 

6,610 

4,060 

2,570 

6,050 

3,220 

497 

29 

935 

893 

16,500 

14,700 

16,400 

2,850 

4,450 

1,260 

4,900 

3,030 

3,280 

30 

600 

992 

33,200 

15,200 

40,000 

3,780 

4,800 

4,980 

4,210 

3,670 

3,730 

31 

888 

i?  .c,nn 

575 

J7  f  f  U  \J 

TOTAL 

37,699 

46,629 

279,590 

671,500 

707,500 

839,470 

378,270 

213,960 

110,710 

183,790 

181,015 

100,447 

MEAN 

1.216 

1,554 

9,019 

21,660 

25,270 

27,080 

12,610 

6.902 

3,690 

5,929 

5,839 

3,348 

MAX 

2,910 

5,340 

33,200 

57,900 

54,900 

88,500 

31,000 

20,200 

7,170 

25,500 

11,700 

10,400 

MIN 

504 

400 

1,080 

10,300 

11,500 

3,750 

2,850 

1.870 

1,020 

1 ,650 

575 

460 

CFSM 

.25 

.32 

1.87 

4.49 

5.23 

5.61 

2.61 

1  .43 

.76 

1.23 

1.21 

.69 

IN. 

.29 

.36 

2.15 

5.17 

5.45 

6.47 

2.91 

1  .65 

.85 

1.42 

1.39 

.77 

CAL  YR 

1974  TOTAL  3,593 

,599  MEAN  9,845 

MAX  98 

,800  MIN 

400 

CFSM  2.04 

IN  27.69 

WTR  YR 

1975  TOTAL  3,750 

,580  MEAN  10,280 

MAX  88 

,500  MIN 

400 

CFSM  2.13 

IN  28.90 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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02465005  Black  Warrior  River  at  Oliver  Lock  and  Dam  at  Tuscaloosa,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  33°12'33",  long  87°35'18",  in  NW*s  sec.  21,  T.  21  S.,  R.  10  W. ,  Tuscaloosa  County,  on  downstream 
side  of  lock  at  Tuscaloosa,  0.7  mi  (1.1  km)  upstream  from  Mill  Creek,  0.7  mi  (1.1  km)  downstream  from 
Gulf  Mobile  and  Ohio  Railroad  bridge  and  at  mile  126.1  (202.9  km). 

DRAINAGE  AREA. --4,830  mi2  (12,510  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -August  1939  to  current’year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports 
of  Geological  Survey.  August  1939  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  at  gage  is  82.3  ft  (25.09  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of 
Engineers) . 

EXTREMES .- -Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following 
table : 


Maximum  Minimum 


Water 

year 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

1972 

Jan . 

11,  1972 

50.4 

15.36 

Oct . 

13,  15,  1971 

12.8 

3.90 

1973 

Apr . 

11,  1973 

51.0 

15.54 

Oct . 

12,  1972 

12.9 

3.93 

1974 

Dec . 

27,  1973 

57.2 

17.43 

Nov. 

4,  6,  8,  1973 

13.0 

3.96 

1975 

Mar . 

19,  1975 

51.8 

15.79 

Sept , 

.  1,  1975 

13.0 

3.96 

Period  of  record:  Maximum,  66.7  ft  (20.33  m)  Feb.  22,  1961;  minimum,  10.0  ft  (3.05  m)  many  days 
October  and  November  1953,  September  1954  and  1955. 

REMARKS. --Records  good. 

COOPERATION. - -Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN 

1  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

14.20 

13.50 

13.80 

30.20 

23.80 

23.00 

36.00 

15.50 

14.80 

14.80 

20.60 

13.00 

2 

14.00 

13.40 

14.00 

26.00 

23.70 

23.20 

32.90 

14.50 

13.40 

14.90 

18.70 

13.50 

3 

14.40 

13.80 

14.80 

23.30 

20.90 

22.80 

28.80 

14.30 

14.50 

15.10 

22.60 

13.90 

4 

14.00 

13.50 

13.70 

23.10 

36.20 

21.20 

27.00 

14.00 

14.70 

14.80 

17.20 

14.50 

5 

14.20 

13.80 

14.80 

22.20 

42.10 

21.10 

25.30 

14.20 

14.50 

13.40 

15.60 

14.20 

6 

13.30 

13.60 

14.60 

21.00 

39.50 

20.80 

23.70 

15.30 

15.30 

14.80 

17.30 

14.30 

7 

13.20 

13.60 

14.20 

20.60 

33.30 

20.60 

22.10 

14.80 

14.00 

13.60 

18.70 

14.00 

8 

13.60 

14.00 

14.70 

21.60 

28.70 

20.60 

21.60 

20.60 

13.80 

28.00 

18.80 

13.40 

9 

13.80 

13.60 

14.50 

25.10 

24.60 

18.40 

21.30 

21  .90 

13.70 

24.10 

16.60 

14.00 

10 

13.50 

13.80 

14.90 

25.00 

23.00 

15.30 

23.50 

1°.00 

15.70 

19.90 

16.00 

14.20 

1 1 

13.50, 

13.90 

15.00 

41.00 

22.10 

17.30 

25.80 

19.80 

15.00 

16.60 

16.00 

13.80 

12 

13.50 

14.30 

13.80 

41.10 

24.40 

19.00 

23.60 

17.70 

15.60 

16.30 

19.80 

14.10 

13 

13.40 

13.90 

13.60 

42.00 

24.60 

20.00 

23.60 

16.40 

16.80 

15.70 

18.10 

13.80 

14 

13.30 

14.00 

13.80 

37.70 

23.20 

51.80 

23.00 

16.10 

15.00 

14.80 

16.00 

13.80 

15 

13.40 

13.90 

14.10 

32.90 

21.70 

50.30 

33.60 

14.70 

16.50 

14.30 

15.50 

13.80 

16 

13.60 

13.70 

13.80 

28.80 

22.70 

47.80 

28.00 

22.00 

13.80 

14.20 

15.00 

14.10 

17 

13.70 

13.50 

14.90 

25.90 

36.40 

42.50 

25.20 

27.20 

15.10 

14.30 

13.90 

13.50 

18 

13.60 

13.50 

15.20 

23.00 

39.10 

38.10 

24.40 

24.10 

15.00 

14.40 

15.20 

13.60 

19 

14.00 

13.70 

14.10 

22.10 

43.90 

44.80 

22.60 

19.00 

15.00 

14.40 

14.80 

13.90 

20 

13.70 

13.90 

14.00 

21.80 

45.10 

42.00 

19.90 

18.30 

14.40 

14.30 

15.20 

14.20 

21 

13.50 

15.00 

13.90 

21.50 

39.80 

38.40 

15.50 

16.50 

14.20 

14.70 

15.00 

13.70 

22 

13.70 

15.10 

13.70 

22.00 

35.20 

34.00 

18.20 

16.20 

16.00 

16.20 

14.70 

13.20 

23 

13.60 

14.20 

13.90 

21.70 

30.10 

32.00 

16.60 

15.50 

13.80 

15.50 

14.50 

15.50 

24 

13.50 

13.60 

18.70 

21.20 

33.30 

30.00 

15.10 

15.60 

13.90 

15.70 

13.80 

17.10 

25 

13.60 

13.50 

34.40 

35.80 

31.60 

36.20 

16.20 

15.60 

13.70 

14.70 

13.70 

18.50 

26 

13.60 

13.90 

35.10 

44.20 

28.20 

33.30 

15.70 

13.60 

13.80 

15.20 

14.20 

19.80 

27 

13.70 

14.60 

28.40 

40.20 

25.10 

30.40 

17.80 

14.90 

14.30 

16.70 

14.30 

16.50 

28 

13.70 

13.90 

24.60 

32.80 

24.90 

27.90 

15.10 

14.80 

14.30 

16.00 

14.20 

14.20 

29 

13.60 

13.40 

23.60 

26.80 

24.70 

15.90 

16.00 

13.90 

15.30 

14.00 

13.20 

30 

13.60 

13.70 

30.60 

26.30 

33.70 

14.60 

15.20 

13.60 

14.70 

14.00 

14.30 

34.20 

14.80 

1 4  •  20 

J  1 

1  J  »  bU 

MAX 

14.40 

15.10 

35.10 

•Vjj 

44.20 

45 . 1  0 

51.80 

36.00 

27.20 

16.80 

28.00 

22.60 

19.80 

MIN 

13.20 

13.40 

13.60 

20.60 

20.90 

15.30 

14.60 

13.60 

13.40 

13.40 

13.70 

13.00 

CAL 

YR 

1974  MAX 

50.30 

MIN  13. 

10 

WTR 

YR 

1975  MAX 

51.80 

MIN  13. 

10 

1S6 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

19.30 

13.10 

15.80 

38.80 

32.00 

23.20 

23.40 

15.80 

20.60 

13.10 

14.00 

15.90 

2 

16. eo 

13.20 

15.00 

33.60 

30.70 

22.60 

25.10 

15.70 

21.40 

14.00 

14.00 

15.00 

3 

16.90 

13.30 

14.00 

31.20 

27.40 

22.50 

30.90 

13.70 

17.10 

14.20 

13.90 

15.80 

4 

14.00 

13.00 

15.00 

28.30 

26.60 

18.10 

27.20 

15.00 

20.40 

15.00 

13.80 

15.10 

5 

13.50 

13.20 

15.00 

28.00 

25.60 

20.40 

26.70 

13.50 

17.40 

13.40 

13.60 

15.10 

6 

13.60 

13.00 

14.20 

25.20 

23.70 

20.60 

31.60 

13.40 

18.50 

13.80 

14.00 

15.60 

7 

14.00 

13.20 

15.80 

34.80 

29.20 

20.40 

26.80 

14.30 

21.30 

14.40 

14.20 

14.60 

8 

13.30 

13.00 

14.30 

38.20 

37.70 

20.20 

23.20 

14.30 

23.60 

13.60 

15.00 

20.00 

9 

13.20 

13.40 

15.50 

34.20 

35.40 

20.20 

22.30 

14.50 

23.00 

14.30 

15.00 

27.80 

10 

14.00 

14.20 

13.10 

36.40 

31.40 

17.90 

21.80 

15.70 

18.20 

14.10 

14.30 

26.20 

1  1 

13.60 

14.00 

14.60 

36.70 

28.80 

19.70 

20.70 

16.00 

17.30 

14.60 

14.20 

22.20 

12 

14.00 

13.70 

15.20 

41.80 

24.90 

20.10 

20.40 

16.60 

17.90 

15.00 

13.80 

18.80 

13 

13.60 

13.70 

14.40 

38.50 

24.20 

19.80 

50.30 

2)  .70 

16.80 

15.00 

15.20 

16.50 

14 

13.40 

13.60 

13.90 

33.70 

21.80 

16.70 

49.40 

20.20 

15.90 

14.00 

14.60 

15.60 

15 

13.30 

13.60 

13.70 

31.00 

27.50 

16.40 

44.70 

18.30 

14.50 

13.60 

14.80 

15.90 

16 

13.60 

13.50 

13.40 

29.90 

35.00 

15.30 

38.80 

19.10 

17.80 

14.00 

16.30 

13.80 

17 

13.50 

13.60 

13.80 

26.90 

40.50 

14.50 

34.50 

18.80 

13.60 

14.00 

14.40 

15.20 

16 

13.90 

13.60 

15.50 

26.30 

37.90 

13.80 

29.70 

18.00 

13.60 

14.00 

14.50 

14.60 

19 

13.60 

13.60 

14.70 

24.20 

33.60 

15.60 

27.20 

15.50 

14.20 

15.00 

13.80 

14.50 

20 

14.10 

13.70 

13.90 

21.00 

32.00 

17.30 

23.00 

13.60 

14.50 

14.00 

13.90 

14.50 

21 

13.50 

14,10 

15.60 

24.20 

30.90 

22.20 

21.70 

16.60 

15.00 

13.80 

14.10 

14.50 

22 

13.40 

14.90 

14.60 

27.30 

30.20 

21.20 

18.80 

16.20 

14.20 

13.60 

14.00 

14.20 

23 

13.50 

14.60 

14.90 

25.70 

39.40 

20.00 

21.80 

16.30 

13.90 

14.10 

14.20 

13.50 

24 

13.50 

14.00 

14.30 

31.10 

37.80 

18.00 

19.60 

17.30 

13.60 

14.10 

14.10 

13.40 

25 

13.40 

14.10 

14.70 

33.00 

31.20 

14.50 

16.00 

18.10 

15.00 

13.80 

13.50 

14.10 

26 

13.60 

13.80 

42.30 

34.0  0 

28.00 

17.00 

16.30 

16.70 

14.20 

14.30 

13.30 

13.70 

27 

13.30 

14.50 

57.20 

34.00 

26.50 

17.00 

16.30 

35.60 

13.90 

13.60 

13.70 

14.20 

28 

13.30 

19.40 

51.20 

34.60 

24.0  0 

15.50 

14.00 

35.30 

14.30 

14.40 

14.10 

14.10 

29 

13.30 

21.90 

45.20 

41.00 

17.30 

14.60 

30.60 

14.10 

14.00 

14.00 

13.60 

30 

13.10 

18.00 

37.00 

39.20 

30.10 

16.80 

25.40 

13.30 

14.60 

14.30 

13.50 

31 

MAX 

19.30 

21.90 

57.20 

41.80 

40.50 

30.10 

50.30 

35.60 

23.60 

15.00 

16.30 

27.80 

MIN 

13.10 

13.00 

13.10 

21.00 

21.80 

13.80 

14.00 

13.40 

13.30 

13.10 

13.30 

13.40 

CAL 

YR 

1973  MAX 

57.20 

MIN  13. 

00 

WTR 

YR 

1974  MAX 

57.20 

MIN  13. 

00 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

14.60 

13.60 

14.70 

34.60 

21.40 

18.90 

51.00 

28.50 

24.50 

13.90 

15.40 

15.30 

2 

13.80 

13.70 

15.00 

30.60 

31.90 

15.40 

48.30 

25.20 

22.50 

18.80 

15.30 

13.50 

3 

13.50 

13.80 

14.70 

26.90 

34.70 

18.70 

39.80 

23.10 

18.70 

14.90 

16.60 

13.50 

4 

13.60 

^.go 

14.20 

24.00 

31.80 

18,70 

36.20 

22.00 

15.90 

15.90 

15.30 

13.60 

5 

14.40 

13.70 

14.20 

31.10 

24.40 

21.70 

32.10 

22.10 

16.20 

17.20 

14.80 

16.10 

6 

14.20 

13.80 

14.00 

37.10 

25.10 

26.00 

29.50 

20.90 

15.20 

16.00 

13.90 

15.30 

7 

13.40 

13.70 

14.90 

41.40 

22.20 

23.80 

27.80 

20.30 

16.40 

18.40 

15.20 

14.60 

8 

13.50 

13.80 

15.20 

46.60 

21.70 

22.10 

34.70 

23.20 

21.50 

17.70 

15.60 

13.50 

9 

13.00 

13.70 

15.30 

46.20 

21.80 

21.00 

34.30 

37.10 

26.70 

14.30 

15.30 

13.80 

10 

13.00 

14.80 

15.00 

42.20 

24.00 

20.80 

31.90 

29.70 

20.10 

16.00 

15.00 

13.20 

1  1 

13.20 

14.00 

18.00 

36.20 

24.30 

18.70 

28.60 

25.20 

16.60 

16.30 

14.40 

14.00 

12 

12.90 

13.50 

20.40 

30.60 

21.60 

26.80 

27.10 

23.80 

16*50 

17.20 

14.20 

14.20 

13 

13.20 

13.50 

19.60 

26.70 

20.80 

30.80 

23.50 

21  .20 

29.60 

16.80 

13.20 

14.60 

14 

13.30 

15.00 

16.60 

23.90 

22.30 

28.90 

23.10 

20.80 

23.70 

16.30 

18.80 

13.90 

15 

13.40 

13.90 

21.00 

21.80 

37.70 

25.00 

21.00 

18.60 

20.90 

26.00 

16.00 

13.70 

16 

13.50 

13.90 

35.60 

21.10 

35.40 

34.20 

20.50 

16.00 

20.60 

23.00 

15.70 

13.20 

17 

13.50 

14.30 

32.90 

19.70 

31.50 

48.00 

21.30 

16.40 

18.00 

23.80 

15.00 

13.00 

18 

13.60 

13.60 

26.20 

21.00 

27.40 

47.00 

20.40 

14.00 

16.60 

29.00 

14.70 

13.70 

19 

13.90 

13.60 

22.60 

23.60 

25.60 

44.50 

21.90 

14.40 

16.50 

26.00 

13.60 

13.40 

20 

13.80 

13.40 

18.40 

27.00 

24.0  0 

38.90 

21.40 

15.60 

24.70 

22.50 

13.80 

13.80 

21 

13.70 

15.00 

20.30 

24.20 

23.80 

34.30 

18.70 

19.20 

19.20 

21.40 

14.50 

14.00 

22 

13.70 

14.00 

22.60 

39.10 

22.20 

30.00 

16.90 

22.50 

22.30 

17.80 

14.00 

14.00 

23 

13.60 

14.20 

23.00 

41.10 

21.20 

27.00 

14.50 

18.20 

21.60 

18.40 

14.30 

13.00 

24 

13.60 

14.20 

22.80 

36.0  0 

22.30 

25.30 

17.00 

16.50 

18.50 

16.80 

14.60 

13.00 

25 

13.70 

13.80 

21.00 

31.30 

17.90 

34.40 

33.40 

16.90 

16.00 

18  ',0 

14.00 

13.00 

26 

14.20 

15.70 

16.70 

25.00 

17.40 

38.90 

43.80 

16.00 

16.00 

16.60 

13.80 

13.00 

27 

13.60 

13.80 

16.80 

29.10 

16.70 

35.40 

44.00 

15.00 

16.10 

16.30 

13.30 

13.00 

28 

13.80 

14.40 

16.60 

29.70 

16.30 

30.50 

42.00 

26.60 

18.00 

15.50 

14.80 

13.00 

29 

13.90 

14.00 

16.80 

23.50 

— 

30.20 

37.60 

35.50 

16.40 

15.30 

14.90 

13.00 

30 

13.90 

14.80 

17.00 

22.90 

— 

27.60 

33.10 

35.20 

15.10 

13.80 

15.00 

14.00 

31 

13.90 

25.20 

23.00 

41.50 

26.50 

15.40 

15.40 

MAX 

14.60 

15.70 

35.60 

46.60 

37.70 

48.0  0 

51.00 

37.10 

29.60 

29.00 

18.80 

16.10 

MIN 

12.90 

13.40 

14.00 

19.70 

16.30 

15.40 

14.50 

14.00 

15.10 

13.80 

13.20 

13.00 

CAL 

YR 

1972 

MAX 

50.40 

MIN 

12.90 

WTR 

YR 

1973 

MAX 

51.40 

MIN 

12.90 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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GAGE 

HEIGHT. 

IN  FEET, 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

15.10 

13.80 

13.50 

15.90 

21.90 

14.80 

20.30 

14.00 

14.00 

14.10 

14.40 

13.80 

15.00 

14.00 

13.90 

15.00 

21.30 

16.20 

18.00 

14.80 

15.00 

14.70 

13.90 

13.50 

13.70 

13.90 

17.10 

29.60 

20.90 

25.60 

15.10 

14.00 

14.30 

13.70 

14.70 

13.50 

13.20 

14.10 

16.20 

31.40 

21.30 

27.30 

16.50 

13.70 

13.80 

14.00 

13.90 

13.40 

14.00 

13.90 

15.30 

47.60 

21.30 

45.80 

19.80 

13.80 

13.60 

13.70 

14.30 

13.30 

14.70 

13.80 

15.70 

46.20 

19.90 

22.00 

17.40 

14.00 

13.70 

14.20 

13.90 

14.60 

14.60 

13.40 

36.50 

41.40 

21.10 

20.70 

17.00 

14.00 

14.50 

13.70 

13.90 

13.70 

13.20 

13.40 

38.20 

32.60 

23.70 

20.90 

16.40 

13.80 

13.80 

14.00 

13.80 

15.00 

13.30 

13.40 

30.20 

28.40 

23.40 

27.20 

16.40 

13.80 

13.20 

14.30 

13.90 

13.40 

13.20 

14.10 

25.00 

28.20 

22.00 

25.80 

15.30 

14.00 

13.00 

13.50 

13.80 

13.20 

13.40 

14.90 

20.60 

50.40 

20.90 

23.80 

16.10 

13.40 

13.00 

13.30 

13.50 

13.20 

13.20 

14.60 

18.20 

46.20 

20.60 

21.90 

16.80 

13.70 

12.90 

13.40 

13.50 

13.00 

12.80 

13.90 

19.00 

41.10 

20.90 

21.20 

15.50 

15.00 

13.00 

13.60 

13.60 

13.00 

13.00 

14.00 

20.00 

34.90 

20.30 

19.90 

13.50 

21 .00 

12.90 

13.80 

14.00 

13.80 

12.80 

13.60 

20.80 

31.90 

20.60 

19.10 

14.20 

21.20 

13.80 

13.70 

13.50 

15.00 

13.00 

14.20 

19.00 

26.30 

20.60 

20.30 

16.20 

20.40 

13.50 

14.00 

13.60 

14.80 

13.00 

13.80 

25.50 

23.30 

20.70 

20.10 

13.60 

16.50 

13.30 

13.60 

13.80 

14.00 

13.50 

13.60 

30.80 

21.80 

20.80 

18.40 

14.90 

15.90 

14.00 

14.00 

13.80 

13.50 

13.50 

13.60 

27.00 

21.20 

20.80 

17.40 

13.70 

15.60 

13.40 

15.20 

14.60 

14.90 

13.60 

13.60 

23.60 

20.50 

19.70 

16.20 

15.40 

15.10 

13.30 

13.90 

14.70 

15.00 

13.60 

13.40 

24.60 

20.70 

17.60 

16.60 

16.30 

13.70 

13.40 

14.70 

13.40 

14.70 

13.60 

13.40 

23.60 

20.80 

17.20 

16.40 

16.90 

13.50 

13.60 

14.10 

13.40 

13.40 

13.80 

13.90 

22.00 

20.40 

17.90 

16.70 

16.30 

14.40 

13.60 

14.00 

13.30 

13.30 

13.90 

14.10 

18.80 

17.80 

17.40 

16.30 

18.00 

13.60 

13.50 

13.70 

13.00 

13.00 

14.00 

14.10 

17.80 

20.00 

16.90 

16.50 

17.00 

13.60 

13.40 

14.30 

13.40 

12.90 

13.80 

13.60 

16.20 

20.10 

16.30 

16.00 

16.80 

14.00 

13.60 

13.60 

13.80 

13.20 

13.90 

13.10 

15.00 

17.60 

16.00 

14.30 

15.70 

13.70 

14.60 

14.90 

13.60 

12.90 

14.00 

12.90 

16.30 

18.60 

16.60 

16.30 

15.00 

13.70 

14.60 

14.50 

13.20 

13.40 

13.90 

12.90 

15.90 

17.40 

15.70 

16.50 

13.60 

13.60 

14.70 

13.70 

13.20 

14.60 

13.90 

13.40 

16.70 

18.60 

16.00 

13.70 

13.50 

13.60 

13.70 

13.20 

14.60 

13.70 

15.90 

21.20 

19.50 

13.90 

— 

16.30 

)  QA 

15.10 

14.90 

38.20 

50.40 

23.70 

45.80 

20.30 

21.20 

15.00 

16.30 

14.70 

15.00 

12.80 

12.90 

13.50 

15.00 

15.70 

14.30 

13.50 

13.40 

12.90 

13.30 

13.00 

12.90 

1972  MAX  50.40  MIN  12.80 
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02466040  Black  Warrior  River  at  Warrior  Lock  near  Sawyerville,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  32°46'10",  long  87°49'40",  in  N^  sec.  30,  T.  21  N. ,  R.  3  E.,  Hale  County,  on  downstream  side  of 
lock,  1.4  mi  (2.2  km)  upstream  from  Presley  Ford  Branch,  6  mi  (9.7  km)  west  of  Sawyerville,  and  at  mile 
43.8  (70.5  km) . 

DRAINAGE  AREA. --5,820  mi2  (15,074  km2). 

PERIOD  OF  RECORD . - -October  1957  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports 
of  Geological  Survey.  October  1957  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  at  gage  is  59.76  ft  (18.215  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  the  Corps  of 
Engineers) . 

EXTREMES .- -Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  ir  the  following 
table : 


Water 

year 

Maximum 

Minimum 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres ) 

Date 

Gage 

(feet) 

height 

(metres) 

1972 

Jan . 

13, 

1972 

37.1 

11.31 

Sept.  14,  19,72 

13.9 

4.24 

1973 

Apr . 

4, 

1972 

36.4 

11.09 

Many  days 

14.1 

4.30 

1974 

Dec . 

30, 

1973 

38 . 0 

11.58 

July  5,  6,  1974 

13.8 

4.21 

1975 

Mar . 

18, 

1975 

36.9 

11.25 

Oct.  8,  1974 

14.1 

4.30 

.od  of 

record 

:  Maximum 

,  50.1  ft  (15 

.27  m)  Feb.  25,  1961; 

minimum,  13.3  ft 

(4.05  m)  Aug. 

10,  1960. 

REMARKS .-- Records  good. 

COOPERATION. - -Records  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.10 

14.20 

14.70 

26.60 

20.30 

22.40 

29.20 

16.30 

15.60 

15.40 

16.70 

14.80 

2 

14.70 

14.20 

15.40 

25.60 

19.90 

20.20 

29.50 

16.50 

15.30 

15.10 

19.10 

14.30 

3 

15.20 

14.20 

16.00 

23.50 

18.90 

20.40 

29.00 

16.10 

15.60 

15.10 

18.60 

15.00 

4 

14.70 

14.20 

15.40 

22.40 

21.90 

19.30 

26.60 

15.70 

15.50 

15.40 

19.10 

15.10 

5 

14.60 

14.20 

15.80 

21.30 

28.40 

19.10 

24.30 

15.60 

15.60 

14.90 

17.70 

14.80 

6 

14.60 

14.20 

15.20 

20.90 

31.10 

18.40 

22.90 

16.20 

15.60 

15.00 

17.80 

14.70 

7 

14.50 

14.20 

15.20 

20.90 

32.10 

17.90 

21.40 

16.60 

15.60 

14.80 

18.20 

15.00 

8 

14.10 

14.40 

15.30 

20.90 

30.60 

18.10 

20.60 

16.70 

15.00 

16.80 

17.50 

14.40 

9 

14.20 

14.50 

15.80 

23.00 

27.60 

17.80 

20.50 

19.00 

14.90 

20.00 

17.10 

10 

14.30 

14.40 

16.30 

24.60 

23.50 

16.50 

22.70 

19.20 

15.80 

19.10 

17.00 

11 

14.30 

14.70 

16.60 

25.20 

21.60 

16.70 

22.60 

18.20 

16.00 

17.70 

15.80 

12 

14.30 

15.10 

16.10 

29.80 

21.10 

17.20 

23.00 

18.50 

16.00 

16.50 

17.20 

13 

14.20 

14.80 

16.10 

32.20 

21.30 

17.90 

22.00 

17.40 

16.70 

16.30 

17.60 

14 

14.20 

14.50 

15.40 

33.30 

20.80 

25.10 

21.30 

16.70 

16.40 

15.80 

17.00 

15 

14.20 

14.50 

15.30 

33.30 

20.10 

31.90 

26.40 

16.40 

16.80 

15.40 

16.50 

16 

14.20 

14.70 

15.80 

31.30 

19.80 

34.70 

28.90 

16.70 

16.80 

15.40 

16.40 

17 

14.40 

14.30 

15.70 

27.40 

26.00 

36.20 

26.70 

19.10 

16.80 

15.20 

15.40 

18 

14.30 

14.40 

15.80 

24.00 

28.70 

36.90 

24.00 

21.00 

16.60 

15.20 

15.30 

19 

14.30 

14.40 

15.80 

22.20 

30.50 

36.60 

22.20 

20.20 

16.20 

14.80 

15.50 

14.60 

20 

14.30 

14.50 

15.60 

22.20 

32.10 

36.10 

20.70 

18.70 

15.80 

15.50 

15.30 

15.10 

21 

14.30 

15.40 

15.80 

21.50 

33.30 

35.90 

18.50 

17.90 

15.40 

14.90 

15.30 

15.10 

22 

14.50 

16.30 

15.00 

20.70 

33.60 

35.40 

17.90 

17.80 

15.50 

16.40 

16.30 

15.00 

23 

14.30 

15.90 

14.70 

20.80 

32.10 

34.00 

17.50 

16.70 

15.90 

15.90 

15.60 

15.50 

24 

14.20 

15.50 

19.90 

20.30 

29.90 

32.00 

17.00 

16.30 

15.70 

15.40 

15.50 

16.70 

25 

14.20 

15.40 

24.40 

22.10 

28.20 

30.90 

17.30 

16.20 

15.40 

15.90 

15.00 

16.70 

26 

14.20 

15.20 

28.10 

28.50 

27.50 

31.00 

16.20 

15.80 

15.30 

15.70 

15.80 

16.80 

27 

14.20 

15.30 

29.10 

32.30 

25.50 

30.80 

16.40 

15.40 

15.50 

15.80 

15.40 

17.40 

28 

14.20 

15.30 

26.50 

33.20 

23.40 

28.80 

16.30 

15.40 

14.80 

16.10 

14.80 

15.50 

29 

14.20 

15.00 

23.50 

31.40 

26.40 

16.20 

15.30 

14.90 

16.00 

15.00 

15.10 

30 

14.20 

14.70 

22.60 

26.30 

24.30 

16.40 

15.70 

14.70 

16.30 

15.00 

15.20 

31 

14.30 

24.60 

22.30 

26.50 

15.60 

16.40 

15.00 

MAX 

15.20 

16.30 

29.10 

33.30 

33.60 

36.90 

29.50 

21.00 

16.80 

20.00 

19.10 

MIN 

14.10 

14.20 

14.70 

20.30 

18.90 

16.50 

16.20 

15.30 

14.70 

14.80 

14.80 

CAL  YR 

1974  MAX 

36.80 

MIN  13. 

60 

WTR  YR 

1975  Max 

36.90 

M  I N  14. 

10 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN 

1  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1979 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

16.50 

19.10 

18.00 

36.80 

30.60 

21.20 

21.80- 

16.90 

19.20 

19.60 

14.70 

16.10 

2 

17.00 

19.10 

17.80 

36.10 

28.90 

20.50 

21.50 

16.10 

19.80 

19.50 

14.80 

15.80 

3 

19.50 

19.10 

17.20 

39.60 

27.00 

19.90 

23.30 

16.50 

18.80 

19.60 

14.80 

16.80 

4 

19.80 

19.10 

17.80 

31.70 

25.60 

18.10 

25.20 

16.20 

18.10 

19.70 

14.80 

16.70 

s 

19.80 

19.20 

17.90 

27.80 

29.50 

17.90 

26.30 

16.30 

18.60 

13.80 

14.70 

16.80 

6 

19.50 

19.20 

18.00 

26.00 

23.80 

18.20 

28.20 

15.00 

18.30 

13.60 

14.70 

16.60 

7 

19.50 

19.10 

18.90 

29.30 

23.70 

18.20 

27.30 

15.00 

19.90 

15.00 

14.50 

15.50 

8 

19.50 

19.20 

18.30 

27.10 

25.60 

18.00 

29.30 

16.20 

19.80 

19.70 

15.90 

19.30 

9 

19.20 

19.30 

17.90 

29.90 

28.30 

17.90 

22.00 

16.50 

20.50 

19.80 

16.70 

25.20 

10 

19.30 

15.00 

16.80 

29.30 

28.60 

17.50 

21.30 

16.60 

19.50 

15.20 

15.40 

26.40 

1  1 

19.90 

15.50 

15.80 

29.20 

27.00 

16.90 

20.00 

16.10 

18.30 

15.00 

14.90 

24.20 

12 

19.50 

15.30 

15.70 

30.50 

29.70 

17.50 

19.10 

15.60 

18.90 

15.50 

14.90 

20.90 

13 

19.50 

15.20 

15.60 

31.60 

22.60 

17.50 

26.80 

17.30 

18.50 

15.90 

14.80 

18.40 

19 

19.30 

19.90 

15.60 

32.10 

21.50 

17.60 

33.00 

18.60 

18.30 

15.20 

15.80 

16.70 

15 

19.30 

19.60 

15.00 

31.10 

20.60 

17.00 

35.90 

18.20 

17.90 

19.20 

16.50 

16.90 

16 

19.30 

19.50 

15.00 

28.80 

25.50 

16.90 

36.50 

17.50 

17.10 

15.10 

16.00 

15.50 

17 

19.50 

19.90 

15.10 

26.60 

28.10 

15.70 

36.90 

18.00 

16.60 

19.70 

15.70 

16.20 

18 

19.30 

19.30 

15.80 

25.20 

30.90 

15.90 

35.10 

17.70 

15.60 

15.10 

15.30 

16.20 

19 

19.90 

19.30 

15.60 

29.00 

31.00 

16.20 

31.20 

17.60 

15.50 

15.50 

15.20 

15.80 

20 

19.30 

19.30 

15.80 

22.70 

30.10 

18.30 

26.10 

16.60 

15.50 

15.20 

14.80 

15.70 

21 

19.30 

19.90 

15.80 

22.80 

28.20 

19.50 

23.90 

17.30 

15.90 

19.80 

15.00 

15.30 

22 

19.20 

15.90 

16.70 

29.00 

26.70 

21.00 

21.60 

17.60 

15.80 

19.60 

14.80 

15.70 

23 

19.20 

15.60 

16.00 

29.50 

27.10 

20.90 

20.80 

17.90 

15.20 

19.70 

14.60 

14.80 

29 

19.20 

16.00 

16.10 

29.20 

29.20 

20.90 

20.20 

17.60 

15.00 

14.80 

14.60 

14.70 

25 

19.20 

16.00 

15.90 

25.60 

29.80 

17.50 

18.60 

17.90 

15.70 

14.60 

14.70 

14.40 

26 

19.20 

16.10 

20.10 

26.30 

27.60 

17.60 

17.60 

17.70 

15.80 

14.60 

14.50 

14.90 

27 

19.10 

16.00 

30.10 

27.90 

29.60 

18.90 

17.90 

20.80 

15.50 

14.80 

14.40 

15.40 

28 

19.10 

15.90 

39.50 

28.00 

22.80 

17.90 

16.20 

25.90 

15.60 

15.00 

14.50 

15.70 

29 

19.10 

19.30 

36.70 

29.10 

17.50 

16.60 

27.00 

15.20 

15.20 

14.80 

15.00 

30 

19.10 

19.50 

38.00 

30.30 

21.60 

16.30 

29.80 

15.00 

15.20 

14.60 

14.70 

31 

37.60 

J  1  •  c  U 

MAX 

17.00 

19.50 

38.00 

36.80 

31.00 

23.20 

36.50 

27.00 

20.50 

15.90 

16.70 

26.40 

MIN 

19.10 

19.10 

15.00 

22.70 

20.60 

15.90 

16.20 

15.00 

15.00 

13.80 

14.40 

14.40 

CAL 

YR 

1973  MAX 

38.00 

MIN  19. 

10 

WTR 

YR 

1979  MAX 

38.00 

MIN  13. 

80 

GAGE 

HEIGHT, 

,  IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

14.50 

14.60 

15.70 

24.20 

20.20 

17.10 

33.30 

29.20 

22.70 

14.60 

15.60 

15.50 

2 

14.60 

14.40 

15.80 

25.60 

21.80 

16.90 

35.00 

25.30 

21.30 

14.50 

15.80 

14.80 

3 

14.40 

14.40 

15.60 

24.90 

25.00 

17.10 

36.40 

23.00 

19.90 

15.20 

15.50 

14.20 

4 

14.40 

14.40 

15.80 

22.30 

26.10 

17.70 

36.40 

21.50 

17.50 

15.50 

15.80 

14.30 

5 

14.60 

14.60 

15.30 

22.90 

23.80 

18.20 

35.20 

20.90 

16.60 

15.40 

15.40 

15.40 

6 

14.60 

14.60 

15.50 

23.50 

21.50 

19.30 

32.50 

20.10 

16.90 

15.90 

15.20 

15.20 

7 

14.30 

14.40 

15.80 

28.00 

20.90 

20.70 

29.40 

19.30 

17.30 

16.70 

15.30 

14.90 

8 

14.30 

14.60 

16.10 

31.60 

19.80 

20.40 

29.20 

21.50 

20.10 

18.20 

15.20 

14.90 

9 

14.30 

14.60 

16.20 

33.40 

19.50 

19.90 

29.50 

25.60 

20.80 

17.00 

15.20 

14.40 

10 

14.30 

15.00 

15.30 

34.50 

20.40 

19.20 

29.00 

26.50 

20.10 

16.70 

15.30 

14.40 

11 

14.20 

15.10 

16.20 

34.40 

20.50 

19.50 

27.00 

24.60 

17.50 

17.00 

15.40 

14.30 

12 

14.20 

14.80 

17.80 

33.20 

20.50 

21.90 

24.60 

21.20 

16.70 

17.20 

14.90 

14.90 

13 

14.20 

14.60 

18.40 

29.10 

19.00 

23.80 

22.10 

19.50 

18.40 

17.00 

14.80 

14.90 

14 

14.10 

14.90 

18.40 

24.70 

20.50 

24.30 

20.50 

18.80 

20.10 

17.60 

15.50 

14.50 

15 

14.10 

15.00 

18.80 

23.10 

25.00 

22.90 

19.40 

18.00 

19.10 

19.50 

16.50 

14.70 

16 

14.20 

15.00 

24.60 

21.60 

28.10 

22.90 

18.50 

16.90 

18.20 

20.40 

15.30 

14.30 

17 

14.10 

15.20 

26.20 

21.00 

28.00 

27.90 

19.30 

16.70 

17.90 

20.40 

15.70 

14.30 

18 

14.10 

14.90 

24.80 

21.10 

25.90 

32.30 

19.30 

15.80 

16.40 

20.50 

15.30 

14.30 

19 

14.20 

14.80 

21.70 

21.20 

23.80 

34.20 

20.20 

15.80 

17.00 

21.50 

15.50 

14.20 

20 

14.20 

14.70 

20.10 

22.20 

22.30 

34.70 

20.50 

16.00 

18.20 

21.00 

14.90 

14.20 

21 

14.10 

14.90 

20.70 

22.10 

21.40 

34.40 

19.60 

16.60 

19.90 

19.50 

15.40 

14.90 

22 

14.10 

15.40 

21.10 

23.10 

20.60 

33.60 

18.50 

18.50 

18.20 

18.60 

15.20 

14.90 

23 

14.20 

15.40 

21.60 

28.20 

20.10 

29.30 

17.30 

18.10 

19.30 

16.60 

15.10 

14.60 

24 

14.20 

15.20 

21.00 

30.20 

19.60 

26.90 

17.80 

17.10 

18.80 

17.00 

15.00 

14.40 

25 

14.20 

15.10 

20.00 

29.20 

19.00 

28.40 

22.00 

16.60 

17.30 

16.10 

15.30 

14.20 

26 

14.40 

16.40 

18.40 

25.90 

17.60 

31.40 

27.20 

17.40 

15.60 

16.70 

14.70 

14.10 

27 

14.60 

15.60 

17.20 

23.60 

17.50 

32.80 

32.00 

16.90 

16.40 

16.30 

14.30 

14.40 

28 

14.20 

15.80 

17.10 

23.80 

16.70 

32.70 

33.30 

19.10 

16.40 

16.10 

15.00 

14.20 

29 

14.40 

15.60 

16.90 

22.80 

31.20 

33.60 

23.70 

16.50 

15.80 

15.20 

14.10 

30 

31 

14.50 

14.90 

15.70 

16.70 

20.10 

21.50 

20.90 

29.20 

30.30 

32.60 

26.40 

25.70 

15.90 

15.20 

15.40 

15.60 

15.50 

14.20 

MAX 

14.90 

16.40 

26.20 

34.50 

28.10 

34.70 

36.40 

29.20 

22.70 

21.50 

16.50 

15.50 

MIN 

14.10 

14.40 

15.30 

20.90 

16.70 

16.90 

17.30 

15.80 

15.60 

14.50 

14.30 

14.10 

CAL 

YR 

1972  MAX 

37.10 

MIN  13. 

90 

WTR 

YR 

1973  MAX 

36.40 

MIN  14. 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 
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02466040  Black  Warrior  River  at  Warrior  Lock  near  Sawyerville,  Ala -Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  EEET , 

AT  0700, 

WATEP  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

15.30 

15.20 

14.70 

14.40 

14.40 

14.30 

14.20 

14.40 

14.50 

14.50 

14.20 

14.20 

16.20 
17.00 
16.40 

16.20 

16.30 
21.00 
26.40 

31.30 

20.30 
20.00 
19.70 
19.50 

19.30 

15.80 

18.60 

20.90 

23.20 

23.20 

18.00 

17.80 

16.70 

16.70 

17.10 

14.90 

15.30 

15.50 

15.00 

14.80 

14.50 

15.10 

14.90 

14.70 

14.60 

15.00 

15.50 

15.10 

14.80 

14.60 

15.10 

15.00 

15.10 

14.70 

14.80 

14.20 

14.10 

14.10 

14.00 

14.10 

15.00 

14.90 

14.60 

14.40 

14.20 

14.50 

14.40 

14.40 

14.20 

14.30 

16.80 
22.20 
27.20 
28.40 
26.  10 

33.90 

35.00 

35.00 

33.10 

31.20 

18.50 

20.90 

21.20 

21.40 

20.70 

20.90 

19.90 
19.70 
21.60 
23.30 

17.80 

17.50 

17.10 

16.90 

16.40 

14.80 

15.10 

15.00 

15.00 

15.50 

14.40 

14.70 

14.60 

14.40 

14.30 

14.60 

15.40 

14.90 

14.80 

14.70 

14.60 

14.60 

14.60 

14.50 

14.50 

14.40 

14.20 

14.70 

14.50 

14.10 

14.40 

14.40 

14.40 

14.20 

14.30 

14.60 

14.60 

14.30 

14.40 

14.30 

22.20 

19.60 

18.80 

18.30 

18.80 

34.10 

36.10 

37.10 
37.00 
35.80 

19.10 

18.80 

19.00 

18.70 

18.70 

21.90 
21.00 
20.10 

18.90 
18.70 

16.50 

16.70 

16.50 

15.30 

15.00 

15.80 
15.90 

16.80 
18.10 
19.20 

14.20 

14.20 

14.10 

14.20 

14.30 

14.40 

14.30 

14.20 

14.50 

14.40 

14.40 

14.30 

14.30 

14.50 

14.40 

14.10 

14.10 

14.00 

13.90 

14.40 

14.20 

14.10 

14.30 

14.30 

14.30 

1**.30 

14.40 

14.20 

14.30 

14.20 

18.40 

19.20 

21.90 

23.30 

22.00 

32.70 

27.80 
25.00 

22.80 
22.00 

18.30 

18.50 

18.20 

19.20 

19.20 

18.50 

18.20 

18.10 

17.80 

17.20 

16.10 

15.30 

15.10 

15.30 

15.30 

18.60 

17.20 

16.20 
16.00 
15.60 

14.30 

14.20 

14.30 

14.30 

14.30 

14.40 

14.30 

14.30 

14.20 

14.40 

14.30 

14.40 

14.30 

14.50 

14.70 

15.20 
14.40 

14.20 
14.70 
14.90 

14.30 

14.20 

14.20 

14.20 

14.50 

14.20 

14.20 

14.20 

14.40 

14.80 

21.00 

21.20 

20.10 

18.40 

17.40 

21.10 

20.10 

19.00 

18.20 

17.80 

18.30 

17.30 
17.20 
17.20 
16.80 

16.80 

17.20 

17.00 

16.60 

16.70 

16.10 

16.40 

16.70 

16.00 

17.10 

15.00 

14.80 

14.90 

14.50 

14.70 

14.30 

14.30 

14.30 

14.30 

14.30 

14.70 

14.90 

14.40 

14.20 

14.80 

14.20 

14.20 

14.20 

14.00 

14.20 

14.90 

14.60 

14.40 

14.40 

14.20 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

14.20 

14.20 

17.70 

16.10 

16.80 

16.30 

16.40 

17.90 

17.60 

17.20 

17.60 

18.60 

16.30 

16.60 

15.40 

16.30 

16.50 

16.10 

16.80 

17.00 

16.50 

17.20 

17.20 

16.80 

15.60 

15.00 

14.90 

14.90 

14.50 

14.50 

14.50 

14.50 

14.40 

14.30 
14.40 
15.00 

15.30 
15.10 

14.80 

15.20 

14.90 

14.40 

14.30 

15.30 

14.00 

14.20 

14.20 

14.20 

14.20 

14.20 

14.20 

14.20 

14.20 

14.40 

15.00 

14.40 

16.60 

20.00 

15.30 

14.10 

14.80 

14.20 

28.40 

14.20 

37.10 

16.20 

21.40 

15.40 

23.30 

15.80 

18.00 

14.90 

19.20 

14.40 

15.30 

14.10 

15.50 

14.20 

15.10 

14.00 

15.20 

13.90 

1972  MAX 

37.10 

MIN  13. 

90 
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021467000  Tombigbee  River  at  Demopolis  lock  and  dam,  near  Coatopa,  Ala. 

LOCATION .  — Lat  32°31'15",  long  87°52'39">  in  NWjj  sec.  22,  T.  18  N. ,  R.  2  E.,  Marengo  County,  on  left  bank  100  ft  (30  m)  upstream 
from  lock  and  dam,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Foscue  Creek,  2.5  mi  (4.0  km)  west  of  Demopolis,  3.5  mi  (5.6  km)  upstream 
from  Hall  Creek,  13  mi  (21  km)  east  of  Coatopa,  and  at  mile  171.2  (275.5  km). 

DRAINAGE  AREA. --15,400  mi2,  approximately  (39 >900  km2,  approximately)'. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1928  to  current  year.  Published  as  "near  Coatopa"  1928-55- 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  56. 00  ft  (17.069  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to 
Oct.  31>  1939>  nonrecording  gage,  and  Nov.  1,  193 9>  1°  Sept.  30,  1955>  water-stage  recorder  at  site  11.6  mi  (18.7  km)  down¬ 
stream  at  datum  26.70  ft  (8.138  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 47  years,  22,570  ft3/s  (639.2  m) ,  19.90  in/yr  (505  mm/yr). 

O  O 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  172,000  ftJ/s  (4,871  my/s)  Mar.  24;  maximum  gage  height,  27.34  ft  (8.333  m) 

Mar.  25;  minimum  daily  discharge,  2,750  ft^/s  (77-9  m^/s)  Nov.  6. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  250,000  f t^/ s  (7,080  m3/s  Feb.  28,  1961  (gage  height,  35-66  ft  or  10. 869  m) ;  minimum 
daily,  50  ft^/s  (1.42  m-ys)  Aug.  1-6,  195*+  (results  of  closure  of  and  storage  above  Demopolis  lock  and  dam  during  construction). 

REMARKS. — Records  fair  except  those  below  2,000  ft3/s  (56.6  m3/s)  which  are  poor.  Some  regulation  by  Lewis  Smith  Reservoir  on 
Sipsey  Fork  (see  station  02451950),  Bankhead  lock  and  dam  on  Black  Warrior  River  (usable  capacity,  312,000  acre-ft  or  138  hm3), 
Holt  lock  and  dam  on  Black  Warrior  River  (usable  capacity,  115,000  acre-ft  or  142  hm3),  and  lock  at  gage.  Diversion  through 
lock  valves  included  in  figures  of  discharge. 

COOPERATION. — Gage-height  record  furnished  by  Corps  of  Engineers. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  782:  1934.  WSP  952:  1941. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

8,090 

2,850 

6,720 

74,900 

38,700 

61,100 

86,900 

24.200 

14,200 

6,740 

24,700 

4,920 

2 

6,040 

3,010 

9,320 

75,700 

34,500 

44,500 

85,500 

22,400 

1 1 ,600 

7,560 

34,800 

3,890 

3 

6,930 

3,080 

13,700 

72,100 

34,300 

37,700 

87,500 

18,600 

1 1 ,300 

7,760 

34,900 

4,950 

4 

5,510 

2,940 

11,800 

70,200 

52,800 

32,800 

80,200 

17,800 

11.000 

8,670 

36,800 

6,060 

5 

5,960 

2,990 

1 1 ,400 

68,500 

75,000 

29,800 

71  ,400 

18,400 

10,600 

6,390 

34,500 

5,940 

6 

5,220 

2,750 

9,790 

67,400 

83,300 

27,200 

66,600 

22,200 

10,000 

6,120 

33,400 

5,160 

7 

3,940 

3,230 

1 1  ,500 

66,300 

85,900 

24,500 

62,700 

21,600 

10,400 

6,040 

35,600 

5,980 

8 

3,310 

4,760 

16,100 

70,900 

84,100 

24,500 

59,700 

23,300 

6,310 

1  1,800 

33,800 

4,500 

9 

3,750 

5,760 

21,000 

78,400 

76,300 

23,200 

58,200 

30.600 

6,380 

23,800 

29,800 

5,290 

10 

5,860 

5,170 

24,000 

79,400 

64,400 

19,400 

64,900 

34,600 

1 1 ,600 

25,400 

24,200 

8,450 

11 

3,620 

5,530 

25,500 

84,600 

54,300 

19,700 

61,100 

33,100 

13,500 

22,000 

19,200 

6,520 

12 

3,080 

7,720 

22,200 

93,200 

49,200 

22,300 

56,400 

31,900 

15,900 

18,800 

20,800 

6,770 

13 

3,250 

6,570 

19,400 

100,000 

43,100 

28,000 

48,100 

27,000 

23,500 

19,800 

21,600 

6,500 

14 

2,950 

6,050 

16,100 

105,000 

38,600 

61,300 

53,000 

21,700 

25,100 

16,400 

18,200 

4,630 

15 

2,810 

6,530 

14,900 

107,000 

36,500 

83,700 

78,000 

16,800 

28.400 

14,100 

15,000 

4  *  440 

16 

2,760 

6,300 

14,500 

106,000 

45,800 

95,700 

82,000 

20,600 

29,100 

12,200 

12,900 

6,170 

17 

4,100 

5,130 

14,000 

98,000 

68,700 

104,000 

77,600 

32,600- 

26,700 

10.100 

1 1,800 

6,160 

18 

3,640 

4,800 

16,100 

88,600 

78,800 

1  12,000 

67,700 

43,200 

22,900 

8,770 

12,200 

5,590 

19 

4,060 

5,330 

15,200 

82,000 

84,100 

119,000 

58,200 

44,100 

18,000 

7,830 

14,600 

4,660 

20 

4,610 

6,570 

13,600 

79,000 

89,200 

124,000 

47,600 

38,000 

15,200 

8,100 

16,300 

7,610 

21 

4,100 

11,100 

11,900 

74,000 

93,800 

134,000 

34,400 

33,000 

12,100 

9,140 

15.900 

8,530 

22 

4,090 

16,800 

8,450 

64,800 

97,000 

149,000 

31,100 

29,900 

14,600 

12,500 

15.400 

7.740 

23 

3,530 

17,900 

9,150 

56,600 

97,900 

162,000 

29,000 

25,400 

14,300 

11,600 

12.900 

11,500 

24 

3,240 

15,500 

51,100 

48,900 

96,600 

169,000 

24,800 

21,900 

12,000 

10,600 

10,600 

17,800 

25 

3,240 

13,400 

72,500 

62,800 

93,500 

167,000 

21,800 

18,500 

10,000 

11,400 

7,700 

18,300 

26 

2,970 

11,000 

78,700 

78,700 

91,200 

162,000 

19,400 

13,500 

8,820 

10,400 

8,040 

18,800 

27 

2,980 

10,400 

80,400 

82,900 

84,100 

151,000 

19,300 

1 1 ,400 

8,500 

14,000 

7,980 

20,700 

28 

2,880 

10,400 

75,800 

83,300 

73,900 

131,000 

18,100 

1 1,200 

7,730 

17.000 

7,230 

14,000 

29 

2,880 

8,670 

68,700 

78,300 

106,000 

17,800 

1 1,500 

7,630 

16,700 

7,110 

10,100 

30 

3,250 

6,810 

65,700 

63,400 

91,800 

21,200 

12,500 

5,500 

14,700 

6,150 

8,940 

87,900 

13.300 

6.320 

J  1 

TOTAL 

125,610 

219,050 

898,930 

2,409. 0M 

1 , 945 . 6M  2 

,605. 1M  1 

,590 . 2M 

744,800 

422,870 

392,520 

590,430 

250,600 

MEAN 

4,052 

7,302 

29,000 

77,710 

69,490 

84,040 

53,010 

24,030 

14,100 

12.660 

19,050 

8,353 

MAX 

8,090 

17,900 

80,400 

107,000 

97,900 

169,000 

87,500 

44,100 

29,100 

25,400 

36,800 

20,700 

MIN 

2,760 

2,750 

6,720 

48,100 

34,300 

19,400 

17,800 

11,200 

5,500 

.  6,040 

6,150 

3,890 

CFSM 

.26 

.47 

1.88 

5.05 

4.51 

5.46 

3.44 

1.56 

.92 

.82 

1.24 

.54 

IN. 

.30 

.53 

2.17 

5.82 

4.70 

6.29 

3.84 

1 .80 

1.02 

.95 

1  .43 

.61 

CAL  YR 

1974  TOTAL  12,297 

,250.00 

MEAN  33 

,690  MAX 

80,400 

MIN 

0  CFSM 

2.19 

IN  29.71 

WTR  YR 

1975  TOTAL  12,194 

,710.00 

MEAN  33 

,410  MAX 

169,000 

MIN  2, 

750  CFSM 

2.17 

IN  29.46 
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02467001  Tombigbee  River  below  Demopolis  lock  and  dam,  near  Coatopa,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°31'15",  long  87°52'k8" ,  in  NVijj  sec.  22,  T.  18  N.,  R.  2  E.,  Marengo  County,  on  left  bank  at  downstream  end  of 
lock  and  dam,  0.6  mi  (1.0  km)  downstream  from  Foscue  Creek,  2.5  mi  (4.0  km)  west  of  Demopolis,  3.4  mi  (5-5  km)  upstream  from 
Hall  Creek,  13  mi  (21  km)  east  of  Coatopa,  and  at  mile  171.1  (275.3  km). 

DRAINAGE  AREA. — 15,400  mi2,  approximately  (39,900  km2,  approximately). 

PERIOD  OF  RECCED. — July  1951  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological  Survey. 
July  1951  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE. — Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  20.0  ft  (6.10  m)  above  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Maximum  and  mini mum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum  _  Mini  mum 


Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

( feet ) 

(metres) 

Date 

(feet) 

(metres) 

1972 

Jan.  16,  1972 

60.9 

18.56 

Oct.  19,  1971, 

12.6 

3.84 

63.9 

19.48 

Sept.  4,  1972 

12.6 

1973 

Mar.  28,  1973 

Oct.  21,  22,  1972 

3.84 

1974 

Jan.  2,  1974 

59.4 

18.11 

Oct.  24,  1973 

12.3 

3-75 

1975 

Mar.  25,  1975 

61.5 

18.75 

Oct.  24,  Nov.  5, 

13.0 

3.96 

6,  7,  1974 

Period  of  record:  Maximum,  71-0  ft  (21.64  m)  Feb 

.  28,  1961 ;  minimum. 

11.0  ft  (3.35  m) 

May  30,  1962 

COOPERATION .  —Records 

furnished  by  Corps 

of  Engineers. 

GAGE  HEIGHT, 

INI  FEET,  AT 

0700,  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.00 

13.20 

14.80 

44.50 

34.70 

45.30 

52.60 

22.90 

18.30 

14.20 

21.10 

14.10 

2 

14.60 

13.20 

15.00 

45.00 

29.90 

39.90 

51.60 

23.60 

18.00 

14.60 

27.00 

13.60 

3 

14.30 

13.00 

17.00 

44.20 

28.10 

34.30 

52.30 

22.00 

16.70 

14.80 

28.10 

13.30 

4 

14.40 

13.20 

17.50 

43.50 

30.20 

29.50 

52.10 

21.00 

16.50 

15.20 

28.70 

13.80 

5 

13.90 

13.00 

16.30 

42.80 

40.80 

26.20 

49.60 

20.60 

16.30 

15.10 

28.20 

14.30 

6 

14.20 

13.00 

16.00 

42.10 

45.70 

25.00 

46.80 

21  .20 

15.70 

13.90 

27.30 

14.00 

7 

13.60 

13.00 

16.00 

41.30 

47.70 

23.50 

44.30 

22.20 

17.00 

14.70 

28.30 

14.00 

8 

13.20 

13.50 

18.20 

41.30 

48.50 

23.10 

41.60 

22.30 

15.30 

14.80 

27.90 

14.00 

9 

13.40 

14.10 

20.10 

45.80 

47.80 

22.60 

39.70 

2S.00 

14.50 

19.90 

26.20 

13.60 

10 

14.40 

13.90 

21.90 

47.80 

44 .60 

22.10 

40.60 

27.50 

16.10 

23.00 

23.80 

14.90 

1  1 

13.30 

13.80 

22.80 

49.60 

40.40 

20.60 

41.00 

27.50 

18.30 

22.40 

21.20 

14.60 

12 

13.20 

14.70 

22.00 

51.60 

36.80 

21.60 

39.70 

27.20 

18.70 

20.20 

20.60 

14.30 

13 

13.30 

14.80 

•21.90 

83.40 

34.80 

23.10 

37.00 

25.50 

21.20 

20.60 

21.50 

14.70 

14 

13.20 

14.30 

19.30 

58.00 

31.60 

32.00 

33.70 

22.60 

23.10 

19.1(1 

20.60 

13.80 

15 

13.10 

14.30 

18.30 

56.10 

29.80 

43.70 

43.80 

20.40 

23.10 

18.20 

18.80 

13.50 

16 

13.20 

14.50 

19.00 

56.30 

28.70 

48.70 

47.80 

20.00 

26.20 

17.50 

17.90 

13.40 

17 

13.50 

14.10 

18.00 

55.80 

39.80 

52.60 

48.10 

24.20 

24.60 

16.40 

17.10 

14.20 

18 

13.50 

13.80 

16.50 

54.00 

45.90 

55.10 

46.10 

29.90 

23.40 

15.70 

16.90 

14.10 

19 

13.30 

13.70 

19.10 

51.90 

48.70 

57.10 

43.00 

32.20 

20.60 

15.30 

18.20 

13.80 

20 

13.50 

14.30 

18.30 

50.00 

50.10 

58. 2D 

39.00 

30.80 

19.30 

15.00 

18.80 

13.80 

21 

13.50 

15.50 

18.00 

48.60 

51.40 

59. 00" 

33.50 

, 28.40 

17.50 

15.20 

19.30 

15.20 

22 

13.40 

18.00 

16.30 

45.90 

52.80 

59.70 

27.40 

26.00 

17.60 

16.70 

18.60 

14.90 

23 

13.20 

19.50 

15.30 

42.40 

53.20 

60.60 

25.70 

24.30 

18.50 

16.90 

17.60 

14.80 

24 

13.00 

19.00 

26.00 

38.60 

53.30 

61.10 

24.20 

22.40 

17.20 

16.30 

17.00 

18.90 

25 

13.10 

18.00 

41.30 

36.80 

53.00 

61.50 

21.90 

20.90 

16.60 

17.00 

15.50 

20.00 

26 

13.10 

17.10 

46.20 

45.50 

52.50 

61.10 

21.40 

19.20 

15.70 

16.00 

14.80 

19.50 

27 

13.20 

16.00 

47.90 

48.30 

51.30 

60.40 

20.50 

16.40 

15.30 

16.70 

14.70 

20.90 

28 

13.10 

16.60 

48.00 

49.00 

48.80 

59.30 

20.60 

16.90 

15.20 

19.00 

14.90 

18.90 

29 

13.10 

15.80 

46.40 

48.60 

57.90 

19.70 

1  *  •  50 

15.10 

18.90 

14.70 

16.70 

30 

31 

13.10 

13.20 

15.00 

44.40 

43.80 

46.0  0 
40.50 

55.50 

53.80 

20.70 

17.30 

17.30 

14.70 

18.40 

18.40 

14.60 

13.90 

15.00 

MAX 

15.0 

19.5 

48.0 

56.3 

53-3 

61.5 

52.6 

32.2 

26.2 

23.0 

28.7 

20.9 

MIN 

13.0 

13.0 

14.8 

38.6 

28.1 

20.6 

19.7 

16.4 

14.5 

13.9 

13-9 

13-3 

CAL  YR  1974  MAX 

59-4 

MIN  13.0 

WTR  YR  1975  MAX 

61.5 

MIN  13.0 
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GAGE 

HEIGHT. 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.70 

13.00 

31.40 

59.30 

54.90 

40.30 

37.00 

20.60 

34.40 

14.40 

14.50 

15.70 

2 

18.20 

13.00 

31.20 

59.40 

55.10 

36.50 

37.20 

19.70 

31.00 

13.80 

14.30 

19.00 

3 

17.00 

13.00 

30.60 

59.30 

54.80 

32.00 

39.60 

18.80 

30.80 

14.20 

14.00 

21.70 

4 

14.60 

13.00 

30.60 

58.70 

54.10 

27.60 

41.30 

16.50 

28.50 

14.40 

14.10 

23.30 

5 

14.50 

13.20 

32.40 

57.70 

53.20 

24.80 

43.00 

17.20 

27.40 

14.20 

14.20 

21.70 

6 

13.60 

13.40 

33.20 

56.00 

52.50 

24.20 

44.90 

16.30 

30.60 

13.90 

13.90 

20.90 

7 

13.50 

13.40 

33.00 

53.80 

51.70 

23.90 

46.20 

16.20 

35.80 

14.00 

13.90 

19.00 

8 

13.60 

13.50 

33.20 

51.80 

51.70 

23.50 

46.10 

16.80 

37.00 

14.60 

14.40 

24.00 

9 

13.20 

13.70 

30.70 

51.80 

51.70 

22.90 

44.00 

16.80 

36.00 

14.90 

15.50 

38.80 

10 

13.20 

14.80 

28.30 

52.20 

51.70 

22.50 

41.30 

17.20 

34.60 

15.00 

15.50 

42.90 

11 

13.50 

17.20 

21.60 

52.10 

51.00 

21.60 

38.40 

17.40 

32.90 

15.50 

14.70 

40.50 

12 

13.50 

17.10 

19.20 

52.80 

49.80 

21.20 

32.60 

18.70 

32.20 

15.60 

14.60 

35.50 

13 

13.50 

16.20 

18.20 

53.80 

46.80 

22.20 

43.00 

21.30 

30.20 

15.80 

14.00 

29.50 

14 

13.40 

15.40 

17.70 

54.20 

41.90 

23.10 

52.20 

23.80 

32.60 

15.60 

16.30 

23.40 

15 

13.40 

14.40 

16.40 

54.70 

37.10 

22.90 

56.10 

24.90 

30.20 

14.60 

18.10 

21.20 

16 

13.30 

14.20 

16.50 

54.70 

40.70 

21.90 

58.40 

24.40 

26.30 

14.20 

17.90 

19.30 

17 

13.30 

13.80 

16.50 

54.30 

45.40 

20.10 

59.00 

24.80 

25.50 

14.20 

17.80 

17.90 

18 

13.40 

13.40 

16.40 

53.30 

47.40 

18.00 

59.10 

26.20 

21.50 

14.50 

16.50 

17.90 

19 

13.50 

13.50 

17.50 

52.40 

49.00 

17.20 

58.60 

26.30 

19.00 

14.40 

16.00 

16.80 

20 

13.50 

13.20 

17.40 

51.30 

50.50 

20.40 

57.10 

25.20 

18.30 

14.70 

14.70 

16.70 

21 

13.50 

13.50 

20.60 

52.00 

50.60 

28.60 

54.50 

25.10 

18.60 

14.40 

14.10 

15.70 

22 

13.20 

16.20 

22.60 

52.50 

49.80 

33.20 

51.10 

26.90 

18.40 

14.20 

14.30 

15.50 

23 

12.50 

17.70 

22.00 

52.60 

49.00 

34.30 

46.70 

28.70 

17.60 

13.80 

13.90 

15.00 

24 

12.30 

18.70 

21.30 

52.60 

48  •  50 

32.60 

42.00 

28.10 

16.70 

14.20 

13.90 

14.00 

25 

13.00 

19.70 

19.60 

52.50 

48.50 

31.00 

37.80 

26.20 

15.80 

14.10 

13.80 

13.50 

26 

13.00 

19.90 

29.50 

52.40 

48.30 

28.50 

32.50 

26.20 

17.70 

14.20 

13.50 

14.70 

27 

13.00 

18.60 

46.90 

52.70 

46.40 

28.20 

28.20 

28.30 

17.90 

14.60 

13.20 

17.20 

28 

12.90 

19.00 

52.70 

53.00 

43.50 

28.00 

24.50 

34.80 

17.20 

14.20 

13.30 

17.50 

29 

12.90 

25.60 

55.50 

53.60 

27.20 

21.50 

39.20 

16.80 

14.60 

13.30 

16.00 

30 

31 

12.80 

12.90 

30.60 

57.10 

58.10 

54.20 

54.60 

— 

31.80 

36.00 

20.60 

40.30 

38.50 

15.70 

14.40 

14.70 

13.60 

14.40 

15.60 

MAX 

18.2 

30.6 

58.1 

59-b 

55-1 

40.3 

59-1 

40.3 

37.0 

15.8 

18.1 

U2.9 

MIN 

12.3 

13.0 

16.  L 

51.3 

37.1 

17.2 

20.6 

16.2 

15.7 

13.8 

13.2 

13.5 

CAL  YR 

1973  MAX 

63.9 

MIN  12.3 

WTR  YR 

1974  MAX 

5  9-b 

MIN  12.3 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMbER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13.50 

14.40 

33.40 

34.60 

20.50 

61.30 

53.30 

34.60 

15.70 

16.30 

15.00 

2 

13.70 

13.80 

37.70 

33.90 

20.70 

61.00 

52.20 

34.50 

14.00 

17.00 

15.00 

3 

13.70 

13.50 

39.00 

37.00 

20.70 

60.60 

49.60 

34.70 

14.40 

16.00 

13.20 

4 

13.50 

1*  3 . 4  0 

18.80 

38.60 

40.30 

22.00 

60.10 

46.70 

30.50 

15.50 

16.10 

13.10 

5 

13.40 

14.40 

17.50 

37.00 

41.40 

23.80 

59.80 

43.90 

24.50 

16.40 

16.00 

14.30 

6 

13.70 

14.20 

16.70 

37.60 

39.60 

25.20 

59.20 

4]  .00 

22.90 

18.00 

15.00 

15.00 

7 

13.50 

14.20 

18.20 

39.60 

37.20 

29.00 

58.00 

36.50 

23.80 

19.10 

13.90 

14.90 

8 

12.90 

13.60 

17.80 

45.10 

33.80 

34.10 

56.80 

35.10 

26.60 

23.20 

13.90 

14.00 

9 

12.80 

13.80 

18.40 

50.20 

31.20 

34.90 

55.30 

38.80 

28.80 

23.20 

14.30 

14.00 

10 

12.80 

13.90 

17.40 

52.60 

30.50 

32.60 

53.40 

41 .70 

28.20 

20.40 

14.60 

13.00 

11 

12.90 

15.00 

17.00 

56.60 

30.40 

30.50 

51.30 

41  .20 

25.20 

20.90 

14.60 

13.00 

12 

12.80 

14.50 

22.00 

54.30 

30.50 

35.80 

48.20 

38.40 

21.50 

21.90 

14.20 

13.50 

13 

12.80 

13.80 

26.00 

54.50 

29.70 

39.30 

44.60 

33.50 

19.80 

22.80 

14.10 

13.50 

14 

12.90 

14.30 

27.00 

53.60 

29.50 

40.60 

39.80 

28.60 

23.20 

22.50 

13.90 

13.80 

15 

12.80 

15.20 

26.50 

53.40 

35.60 

40.60 

34.30 

26.50 

24.80 

22.90 

17.00 

13.40 

16 

12.70 

14.50 

32.60 

49.40 

40.80 

39.20 

29.20 

24.00 

23.80 

24.80 

16.40 

13.30 

17 

12.80 

15.20 

38.50 

48.20 

43.70 

43.80 

27.00 

21.80 

23.00 

24.80 

16.40 

13.10 

18 

12.80 

15.00 

41.20 

46.90 

44.70 

48.40 

28.60 

20.70 

21.50 

24.50 

16.70 

13.20 

19 

12.90 

14.50 

40.80 

45.00 

44.00 

51.00 

32.60 

18.00 

19.50 

26.00 

16.80 

13.20 

20 

12.90 

14.10 

38.70 

41.40 

42.70 

52.90 

34.80 

17.00 

21.60 

26.20 

14.90 

13.10 

21 

12.60 

15.50 

36.00 

36.50 

40.80 

54.50 

35.20 

18.30 

27.60 

24.40 

14.80 

13.10 

22 

12.60 

16.80 

40.60 

38.20 

39.50 

55.80 

33.30 

20.10 

28.80 

23.00 

14.70 

13.60 

23 

13.20 

17.00 

41.40 

42.30 

37.80 

56.90 

31.50 

22.90 

27.90 

20.00 

13.90 

13.60 

24 

12.90 

16.40 

40.40 

44.90 

35.80 

58.30 

29.00 

22.20 

26.60 

18.50 

13.90 

13.40 

25 

12.90 

15.60 

37.80 

46.50 

32.10 

60.70 

30.90 

21.20 

23.90 

17.80 

14.00 

12.90 

26 

13.00 

17.40 

33.10 

46.60 

26.30 

62.60 

44.30 

21.70 

19.80 

17.40 

14.20 

12.90 

27 

14.00 

18.50 

27.00 

44 ,60 

23.00 

63.70 

50.40 

25.70 

18.90 

18.50 

13.50 

13.00 

28 

13.60 

22.80 

42.50 

21.60 

63.90 

52.30 

27.20 

18.50 

17.10 

13.00 

13.20 

29 

13.50 

21.20 

40.90 

63.50 

53.00 

33.90 

18.20 

16.50 

14.00 

13.00 

30 

31 

13.50 

14.50 

20.30 

23.70 

38.70 

36.70 

— 

62.50 

53.50 

36.60 

36.70 

17.70 

15.40 

14.20 

14.70 

13.10 

MAX 

lb.  5 

_ 

41.4 

56 .6 

1*.7 

63.9 

61.3 

53-3 

3^-7 

26.2 

17.0 

15.0 

MIN 

1 2.6 

13. 1+ 

16.7 

33. ^ 

21.6 

20.5 

27.0 

17.0 

17.7 

14.0 

13.0 

12.9 

CAL  YR  1972  MAX  60.9  MIN  12.6 
WTR  YR  1973  MAX  63-9  MIN  12.6 
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GAGE 

HEIGHT. 

IN  FEET. 

AT  0700. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAM 

EEP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.60 

13.00 

13.20 

20.50 

34.00 

19.20 

23.80 

16.00 

13.50 

14.50 

16.30 

12.70 

2 

15.30 

13.00 

13.20 

19.50 

33.00 

23.20 

24.40 

14.80 

13.60 

15.50 

14.50 

12.90 

3 

14.90 

13.40 

14.60 

24.00 

31.50 

33.70 

22.80 

15.90 

14.20 

15.60 

14.20 

12.70 

4 

13.60 

13.00 

20.60 

33.00 

32.00 

36.70 

19.70 

15.60 

14.20 

14.60 

14.50 

12.60 

5 

13.40 

13.20 

21.60 

46.90 

30.20 

37.60 

21.10 

14.60 

13.80 

14.20 

13.80 

12.70 

6 

13.80 

13.10 

20.00 

51.80 

27.10 

37.10 

22.20 

14.80 

13.50 

13.60 

13.50 

12.80 

7 

14.80 

13.20 

29.60 

53.40 

29.00 

34.90 

23.60 

15.20 

13.40 

14.60 

13.30 

13.30 

8 

14.20 

13.20 

40.20 

54.20 

35.60 

33.00 

23.70 

15.10 

14.00 

14.30 

13.40 

12.90 

9 

13.00 

13.00 

45.10 

54 .60 

35.50 

35.30 

22.40 

14.50 

13.80 

14.20 

13.40 

13.80 

10 

12.90 

13.00 

45.90 

56  •  70 

34.50 

37.50 

20.90 

17.00 

13.30 

14.10 

13.30 

12.90 

1  1 

12.90 

12.90 

44.40 

56.40 

31.50 

36.50 

19.60 

19.50 

13.20 

13.70 

13.40 

12.80 

12 

12.90 

13.60 

41.60 

59.30 

27.10 

37.30 

19.90 

20.20 

13.00 

13.20 

13.50 

12.90 

13 

12.90 

12.90 

36.20 

59.80 

26.80 

35.90 

19.90 

22.00 

12.90 

13.00 

13.00 

12.80 

14 

12.60 

13.20 

31.60 

60.30 

26.70 

33.60 

18.50 

24.50 

13.00 

13.10 

12.90 

12.70 

15 

12.80 

13.10 

29.50 

60.70 

25.60 

29.80 

16.00 

27.40 

13.00 

13.60 

13.30 

12.90 

16 

12.60 

13.10 

29.60 

60.90 

24.80 

26.20 

16.20 

26.20 

13.00 

13.50 

13.00 

13.20 

17 

12.70 

13.00 

26.80 

6  0.50 

24.40 

25.00 

17.80 

24.30 

13.50 

13.40 

13.00 

13.50 

16 

12.70 

13.00 

31  .40 

58.80 

24.50 

24.00 

16.00 

20.60 

13.10 

13.20 

12.90 

13.50 

19 

12.60 

13.00 

35.00 

56.8  0 

26.80 

23.80 

16.60 

15.20 

13.20 

13.30 

13.20 

13.20 

20 

12.70 

13.00 

36.  SO 

54.30 

27.50 

23.80 

16.00 

17.50 

13.30 

14.50 

13.60 

13.60 

21 

12.70 

13.00 

36.50 

51  .50 

25.70 

22.50 

17.30 

16.40 

13.30 

13.50 

13.50 

14.40 

22 

12.70 

13.00 

35.80 

46.10 

23.30 

21.20 

18.70 

14.90 

13.30 

13.90 

13.00 

14.30 

23 

12.70 

13.00 

33.80 

40.20 

21.70 

21.10 

18.60 

14.40 

13.20 

13.50 

12.90 

13.60 

24 

12.60 

13.00 

30.20 

34.80 

21.00 

20.20 

19.60 

16.80 

13.00 

13.00 

12.90 

13.60 

25 

13.00 

13.60 

26.10 

29.50 

21.20 

19.80 

20.60 

13.70 

13.00 

13.00 

12.90 • 

13.20 

26 

13.20 

13.60 

23.50 

25.20 

19.80 

19.60 

22.60 

14.00 

13.20 

13.90 

12.90 

13.00 

27 

13.20 

13.50 

21.10 

23.20 

20.00 

18.80 

23.10 

14.00 

13.10 

13.50 

13.00 

13.00 

26 

13.20 

13.30 

19.30 

21  .60 

19.50 

18.50 

22.10 

n.7o 

13.50 

14.00 

12.90 

13.00 

29 

13.50 

13.60 

20.50 

21.00 

17.90 

21.50 

20.00 

14.00 

15.10 

13.50 

12.80 

13.00 

30 

31 

13.20 

13.20 

13.60 

19.50 

20.00 

23.70 

31.80 

22.00 

22.30 

17.00 

17.70 

17.7-0 

15.90 

13.20 

14.40 

12.80 

12.80 

13.80 

MAX 

15.6 

13-8 

45.9 

60.9 

35.6 

38.5 

24.4 

27.4 

15.9 

15.6 

16.3 

14.4 

MIN 

12.6 

12.9 

13.2 

19.5 

17.9 

18.5 

16.0 

13.7 

12.9 

13.0 

12.8 

12.6 

WTR  YR  1972  MAX  60.9  MIN  12.6 
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024f>7500  Sucarnoochee  River  at  Livingston,  Ala. 

LOCATION.—  Lat  32°34’25",  long  880H'36",  in  sw£  sec.  33,  1.  19  N. ,  R.  2  W.,  Sumter  County,  on  right  bank  10  ft  (3  m)  downstream 
from  bridge  on  U.S.  Highway  11,  500  ft  (152  m)  upstream  from  Southern  Railway  bridge,  0.8  mi  (1.3  km)  southwest  of  Livingston, 
and  9  mi  (l4  km)  upstream  from  Alamuchee  Creek. 

DRAINAGE  AREA.— 606  mi2  (1,570  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1938  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  90.04  ft  (27.444  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  12,  1939,  nonrecording  gage 
at  same  site  and  datum. 


AVERAGE  DISCHARGE.— 37  years,  771  ft3/s  (21.83  m3/s),  17.28  in/yr  (439  mm/yr) . 

EXTREMES . --Current  year:  Maximum  discharge,  11,200  ft3/s  (317  m3/s)  Jan.  13  (gage  height,  24.39  ft  or  7.434  m) ;  minimum,  189  ft^/s 
(5*35  m3/s.)  Sept.  17  (gage  height,  3-66  ft  or  1.116  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  31,500  ft3/s  (892  m3/s)  Feb.  22,  196 1  (gage  height,  29.35  ft  or  8.946  m) ;  minimum, 

49  ft3/ s  (1.39  m3/s)  Sept.  11,  1957. 

REMARKS . --Records  good. 

REVISIONS  .  — WSP  1384:  Drainage  area. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

436 

245 

449 

1  ,540 

853 

883 

2,240 

2,390 

1,140 

263 

1.210 

248 

2 

349 

240 

672 

1,010 

823 

835 

2,220 

2,590 

743 

263 

1,620 

244 

3 

293 

236 

578 

842 

1 ,  140 

780 

2,330 

2,500 

544 

258 

1,620 

230 

4 

269 

232 

420 

771 

2,930 

726 

2,070 

1,750 

453 

263 

1,640 

214 

5 

253 

218 

361 

732 

3,380 

681 

1,600 

1  ,590 

400 

287 

1,880 

203 

6 

247 

214 

344 

684 

3,680 

657 

1,040 

1,630 

371 

273 

2,070 

199 

7 

24  0 

230 

1,000 

61  1 

3,690 

647 

872 

1,510 

375 

255 

1,500 

214 

B 

236 

239 

1,590 

2,060 

3,360 

655 

786 

1,540 

423 

279 

1,220 

244 

9 

232 

224 

1,660 

2,620 

2,110 

665 

2,060 

1.630 

559 

372 

902 

237 

10 

227 

226 

1,110 

3,110 

1,120 

659 

3,130 

1,650 

1,100 

534 

615 

223 

11 

223 

250 

641 

4,420 

995 

946 

3,180 

1  ,560 

1,150 

478 

913 

223 

12 

220 

276 

547 

5,900 

2,410 

1,130 

3,200 

1,480 

1  ,280 

461 

1,320 

237 

13 

221 

412 

537 

9,430 

2,530 

1,770 

3,230 

1,340 

1,480 

411 

750 

250 

14 

217 

359 

513 

7,720 

2,410 

3,500 

4,040 

848 

1,260 

329 

517 

220 

15 

219 

276 

491 

5,800 

1,660 

4,030 

5,110 

760 

1  .640 

285 

443 

202 

16 

217 

248 

505 

4,520 

3,170 

4,290 

5,070 

1,500 

2,030 

265 

431 

193 

17 

230 

256 

524 

2,960 

4,880 

4,340 

5,000 

2,610 

1,340 

256 

1  ,340 

195 

18 

268 

295 

476 

1,380 

5,730 

4,210 

5, 050 

2,640 

783 

252 

1,890 

213 

19 

245 

443 

506 

985 

6,  140 

3,760 

4,090 

2,450 

582 

371 

1,440 

274 

20 

228 

585 

614 

1,110 

5,670 

3,430 

2,300 

1,340 

502 

347 

1,000 

278 

21 

218 

594 

658 

1,110 

4,500 

3,200 

1,070 

787 

464 

338 

707 

235 

22 

211 

638 

548 

953 

3,000 

2,630 

881 

662 

434 

708 

510 

220 

23 

206 

451 

771 

792 

1,650 

1  ,440 

793 

583 

406 

678 

413 

417 

24 

206 

344 

4,590 

842 

1,640 

2,260 

730 

524 

372 

440 

363 

1,090 

25 

213 

307 

5,910 

3,350 

1,850 

2,580 

685 

481 

338 

340 

339 

872 

26 

227 

323 

6,830 

3,600 

1,710 

2,620 

649 

447 

314 

319 

319 

496 

27 

227 

409 

8,540 

3,680 

1,130 

2,290 

621 

421 

298 

432 

297 

343 

28 

226 

371 

6,660 

3,480 

950 

1,250 

616 

473 

287 

454 

278 

282 

29 

228 

318 

5,150 

2,930 

953 

598 

489 

277 

401 

264 

253 

30 

22  8 

325 

3,650 

1 ,470 

1,520 

1,560 

667 

275 

430 

251 

239 

31 

2,480 

959 

1,930 

1,040 

257 

C  J  ' 

TOTAL 

7,497 

9,784 

59,325 

81,371 

75,111 

61,267 

66,821 

41,882 

21,620 

11,500 

28,319 

8,988 

MEAN 

242 

326 

1,914 

2,625 

2,683 

1,976 

2,227 

1,351 

721 

371 

914 

300 

MAX 

436 

638 

8,540 

9,430 

6,140 

4,340 

5,110 

2,640 

2,030 

708 

2,070 

1,090 

MIN 

206 

214 

344 

611 

823 

647 

598 

421 

275 

252 

251 

193 

CESM 

.40 

.54 

3.16 

4.33 

4.43 

3.26 

3.67 

2.23 

1.19 

.61 

1.51 

.50 

IN. 

.46 

.60 

3.64 

5.00 

4.61 

3.76 

4.10 

2.57 

1.33 

.71 

1.74 

.55 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

455,221 

MEAN 

1,247 

MAX  25,100 

MIN  200 

CESM 

2.06  IN 

27.94 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

473,485 

MEAN 

1,297 

MAX  9,430 

MIN  193 

CESM 

2.14  IN 

29.07 

PEAK  DISCHARGE  (BASE 

VJ1 

0 

0 

0 

CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-27 

0800 

23.66 

9,160 

2-19 

1300 

21.97 

6,230 

1-13 

1400 

24.39 

11,200 

4-15 

1700 

20.88 

5,380 

166 
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02468500  Chickasaw  Bogue  near  Linden,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°19'45",  long  87°47'27",  in  Sw£  sec.  28,  T.  l£  N.,  R.  3  E. ,  Marengo  County,  near  left  hank  on  downstream  side  of 
Bridge  on  U.S.  Highway  4-3,  1.5  mi  (2.4  km)  north  of  Linden,  2  mi  (3  km)  downstream  from  Atkin  Creek,  and  11  mi  (18  km)  upstream 
.  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.— 258  mi2  (668  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1944  to  September  1946,  October  1965  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  63.46  ft  (19-343  m)  above  mean  sea  level.  January  1944  to  September  1946  non¬ 
recording  gage  at  site  about  75  ft  (23  m)  upstream  at  different  datum.  Since  Jan.  10,  1966,  auxiliary  nonrecording  gage  on 
bridge  of  Alabama  State  Highway  28,  3  mi  (5  Jon)  downstream.  January  1944  to  September  1946,  auxiliary  nonrecording  gage  at 
lock  3  on  Tombigbee  River  3  mi  (5  km)  downstream  from  mouth  of  Chickasaw  Bogue. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 12  years  (1944-46,  1965-77*'  340  f t3/ s  (9-63  m3/s),  17-9°  in/yr  (455  mm/yr). 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  discharge,  12,900  ft^/s  (365  m^/s)  Dec.  24  (gage  height,  25.54  ft  or  7-785  m) ;  minimum  daily, 

9.3  ft3/s  (O.263  m3/s)  Sept.  2. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  33,000  ft3/s  (935  m3/s)  Mar.  26,  1945  (gage  height,  30.33  ft  or  9-245  m) ,  site  and 
datum  then  in  use;  minimum  observed,  0.3  ft3/s  (O.O85  nP/s)  June  27-29,  1944. 


REMARKS. --Records  fair  except  those  below  100  cfs  and  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV  OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

104 

35  250 

120 

121 

1 10 

250 

332 

40 

40 

4,890 

10 

2 

85 

34  152 

97 

118 

no 

400 

189 

35 

17 

2,360 

9.3 

3 

70 

33  97 

90 

138 

100 

2,500 

130 

29 

16 

505 

9.9 

4 

60 

32  76 

623 

307 

98 

500 

100 

24 

108 

174 

10 

5 

55 

33  66 

345 

2,280 

95 

350 

95 

21 

58 

1,120 

10 

6 

50 

34  62 

147 

544 

100 

250 

90 

19 

22 

4,830 

10 

7 

45 

38  201 

100 

205 

130 

200 

128 

21 

17 

590 

13 

8 

43 

36  365 

4,520 

125 

160 

170 

247 

79 

31 

203 

335 

9 

40 

37  152 

8,560 

113 

140 

160 

286 

148 

93 

119 

77 

10 

37 

37  96 

2,080 

126 

170 

200 

173 

406 

83 

177 

44 

1  1 

36 

70  79 

5,460 

105 

200 

400 

112 

653 

36 

305 

150 

12 

35 

301  77 

1,260 

665 

170 

250 

85 

630 

31 

106 

82 

13 

34 

133  77 

1,120 

228 

200 

200 

72 

200 

24 

56 

26 

14 

33 

80  67 

421 

116 

500 

3,650 

61 

150 

18 

42 

20 

15 

33 

76  142 

265 

83 

1,000 

9,360 

65 

250 

16 

38 

20 

16 

250 

70  478 

208 

4,140 

2,000 

2,000 

90 

100 

14 

31 

18 

17 

80 

74  221 

171 

10,600 

5,000 

800 

128 

50 

14 

45 

22 

18 

60 

77  150 

152 

4,990 

2,500 

250 

118 

30 

13 

69 

22 

19 

50 

80  115 

149 

1,080 

5,000 

200 

83 

25 

18 

38 

20 

20 

45 

343  300 

1,340 

701 

1,000 

170 

60 

28 

2? 

26 

17 

21 

40 

427  600 

430 

478 

400 

150 

47 

25 

24 

22 

16 

22 

38 

146  200 

205 

327 

250 

130 

39 

33 

26 

21 

20 

23 

36 

89  210 

152 

273 

200 

120 

36 

22 

26 

16 

1  .480 

24 

35 

66  8,620 

225 

399 

180 

100 

33 

20 

48 

16 

692 

25 

34 

68  9,810 

5,770 

350 

550 

90 

31 

18 

192 

16 

198 

26 

34 

102  2,540 

3,870 

200 

350 

80 

29 

17 

238 

17 

65 

27 

34 

80  564 

461 

130 

200 

75 

27 

17 

56 

18 

41 

28 

33 

60  375 

305 

120 

190 

68 

27 

16 

27 

16 

39 

29 

34 

51  347 

215 

170 

72 

27 

30 

21 

14 

26 

30 

37 

89  323 

164 

160 

181 

28 

80 

98 

12 

9.9 

31 

RO  - 

142 

500 

36 

10 

TOTAL 

1,650 

2,831  26,975 

19, 167 

29,062 

21,933 

23,326 

3,004 

3,216 

3,647 

15,902 

3,512.1 

MEAN 

53.2 

94.4  870 

1,263 

1,038 

708 

778 

96.9 

107 

118 

513 

117 

MAX 

250 

427  9,810 

8,560 

10,600 

5.000 

9,360 

332 

653 

2.200 

4,890 

1  .480 

MIN 

33 

32  62 

90 

83 

95 

68 

27 

16 

13 

10 

9.3 

CFSM 

.21 

.37  3.37 

4.90 

4.02 

2.74 

3.02 

.38 

.41 

.46 

1  .99 

.45 

IN. 

.24 

.41  3.89 

5.65 

4.19 

3.16 

3.36 

.43 

.46 

.53 

2.29 

.51 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

159,857.7  MEAN 

438 

MAX  13,400 

MIN  7. 

6  CFSM 

1.70  IN 

23.05 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

174,225.1  MEAN 

477 

MAX  10.600 

MIN  9. 

3  CFSM 

1.8P  IN 

25.12 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  6,200  CFS) 

NOTE. — No  gage-height  record  Oct.  1  to  Nov.  5 
Feb.  26  to  Apr.  13- 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

12-24 

2100 

25-54 

12,900 

2-17 

i4oo 

24.12 

11,300 

1-09 

0800 

22.56 

9,800 

3-16 

2100 

18.43 

6,4oo 

1-11 

1-25 

1100 

2400 

18-59 

21.31 

6,510 

8,680 

4-15 

1100 

23.00 

10,200 

MOBILE  RIVEH  BASIN 
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021)69761  Tombigbee  River  at  Coffeeville  lock  and  dam,  near  Coffeeville,  Ala. 

LOCATION. —Lat  31°45'30",  long  88°07'45",  in  sec.  12,  T.  9  N. ,  R.  2.W.^  Choctaw  County,  near  right  bank  at  Coffeeville  lock  and  dam 
4  mi  (6  km)  downstream  from  Turkey  Creek,  2  mi  (3  km)  west  of  Coffeeville,  and  at  mile  74.7  (120.2  km). 

DRAINAGE  AREA. — 18,500  mi2,  approximately  (48,000  km2,  approximately). 

PERIOD  CF  RECCED. — October  1967  to  current  year. 

GAGE.— Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  14.00  ft  (4.267  m)  below  mean  sea  level.  Auxiliary  water-stage  recorder  0.5  mi  (0.8 
km)  downstream  from  base  gage  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE . --8  years,  31,640  ft3/ s  (896. 0  m3/s),  23.23  in/yr  (590  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  164,000  ft3/s  (4,640  m3/s)  Mar.  28:  maximum  gage  height,  57.06  ft  (17.39  m)  Mar.  28- 
minimum  daily  discharge,  3,760  ft3/s  (106  m3/s)  Oct.  27,  29,  Nov.  6. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  189,000  ftJ/s  (5,350  m3/s)  Apr.  1,  1973;  maximum  gage  height,  60.01  ft  (18.291  m) 

Apr.  2,  1973;  minimum  discharge,  957  ft3/s  (27.1  m3/s)  June  18,  1968  (  results  of  abnormal  regulation). 

Flood  of  May  1,  1874  (correction)  reached  a  stage  of  67.4  ft  (20.54  m)  (discharge  not  determined),  at  site  0.5  mi  (0.8  km) 
downstream  at  present  datum,  and  flood  of  Mar.  4,  196 1,  reached  a  stage  of  65.39  ft  (19-931  m)  (discharge  not  determined), 
at  present  site  and  datum,  from  information  by  U.S.  Corps  of  Engineers. 

REMARKS. --Records  good.  Some  regulation  by  Lewis  Smith  Reservoir  on  Sipsey  Fork  (see  sta  02451950),  Bankhead  lock  and  dam  on 
Black  Warrior  River,  usable  capacity,  112,000  acre-ft  (138  hm3),  Holt  lock  and  dam  on  Black  Warrior  River,  usable  capacity, 
115,000  acre-ft  (l42  hm3) ,  and  lock  and  dam  at  gage. 


DISCHARGE, 

IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND, 

WATER  YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

9,950 

3,810 

9,980 

83,100 

76,400 

105,000 

143,000 

30,300 

l6,800 

7,410 

27,000 

7,230 

2 

8,960 

4,460 

11,300 

88,000 

49,700 

95,600 

133,000 

30,400 

15,900 

8,420 

38,000 

4,950 

3 

8,100 

3,830 

15,000 

82,800 

41,700 

76,700 

129,000 

25,400 

12,800 

9,930 

37,000 

5,670 

4 

7,500 

4,150 

14,300 

83,600 

43,300 

44,200 

125,000 

23,100 

12,800 

10,200 

40,000 

6,570 

5 

6,840 

4,390 

12,900 

80,700 

63,200 

36,400 

124,000 

23,100 

12,300 

9,150 

38,000 

7,440 

6 

7,440 

3,760 

11,900 

76,700 

79,200 

31,000 

121,000 

24,900 

11,100 

6,590 

38,000 

6,810 

7 

5,700 

4,030 

14,100 

72,600 

87,900 

28,900 

113,000 

27,100 

13,400 

8,170 

4o,ooo 

7,170 

8 

3,910 

5,600 

19,500 

90,100 

91,100 

27,900 

99,600 

30,000 

11,100 

9,530 

38,200 

8,570 

9 

4,740 

7,210 

23,000 

91,200 

92,900 

27,000 

88,800 

34,200 

9,140 

9,730 

33,600 

6 ,650 

10 

5,380 

5,910 

25,300 

95,000 

89,000 

26,000 

82,000 

37,000 

15,000 

15,000 

29,100 

8,00c 

11 

4,490 

7,830 

26,400 

98,900 

85,100 

25,000 

75,200 

37,900 

20,900 

24,700 

24,500 

8,57c 

12 

4,480 

10,400 

25,200 

110,000 

71,500 

24,000 

72,700 

36,600 

20,800 

20,300 

22,700 

7,83c 

13 

3,94o 

9,080 

22,300 

108,000 

61,300 

28,900 

64,900 

33,600 

24,200 

20 , 500 

23,400 

8,84c 

14 

4,190 

7,860 

19,100 

109,000 

50,600 

49,400 

63,000 

27,700 

27,300 

18,900 

21,400 

5,870 

15 

6,600 

7,720 

19,300 

112,000 

44,600 

66,200 

77,500 

22,500 

29,500 

16,100 

17,300 

5,420 

16 

6,300 

8,250 

16,900 

120,000 

50,100 

89,000 

85,300 

21,900 

34,700 

14,300 

15,000 

6,670 

17 

5,390 

6,830 

16,500 

124,000 

82,300 

98,000 

92,300 

28,900 

31,700 

11,800 

14,100 

8,660 

18 

5,120 

7,020' 

17,100 

122,000 

118,000 

89,400 

102,000 

108,000 

94,600 

4o,8oo 

27,800 

10,300 

15,300 

9,720 

19 

5,270 

6,720 

19,200 

95,400 

93,200 

46,300 

22,100 

l8,4oo 

9,840 

18,700 

6,740 

20 

5,360 

9,550 

18,600 

117,000 

98,500 

112,000 

84,300 

44,400 

lo,4oo 

20,000 

8,130 

21 

5,610 

14,700 

17,000 

116,000 

98,800 

120,000 

62,700 

39,6oo 

14,800 

10,900 

18,800 

9,750 

22 

5,090 

18,000 

12,800 

107,000 

101,000 

106,000 

124,000 

42,000 

34,200 

14,700 

13,300 

17,200 

10,100 

13,800 

23 

4,480 

19,500 

11,300 

99,900 

127,000 

34,000 

30,4oo 

16,600 

13,900 

15,400 

24 

3,920 

17,800 

49,4oo 

80,800 

109,000 

135,000 

29,500 

25,300 

13,700 

11,900 

13,500 

24,500 

25 

4,280 

16,100 

72,000 

82,300 

108,000 

146,000 

25,700 

21,700 

12,500 

13,4oo 

10,300 

22,800 

26 

4,050 

13,300 

94,800 

86,500 

110,000 

155,000 

24,100 

18,000 

10,500 

11,600 

9,870 

20,100 

27 

3,760 

11,900 

94,300 

90,800 

110,000 

159,000 

21,900 

13,100 

9,650 

13,200 

9,750 

21,200 

28 

4,340 

12,400 

95,900 

94,400 

109,000 

158,000 

20,900 

13,300 

9,520 

17,200 

9,080 

17,600 

29 

3,760 

10,500 

96,800 

96,500 

158,000 

19,600 

12,400 

9,900 

17,700 

8,320 

12,700 

30 

31 

4,410 

4,240 

10,300 

91,000 

83,800 

92,800 

80,000 

157,000 

153,000 

23,400 

14,600 

15,500 

7,840 

12,500 

18,000 

7,970 

6,910 

10,600 

TOTAL  167,600 

272,910  1,076,980 

3,009,700 

2,295,000  2,635,200 

2,265,200 

864,200 

507,450 

404,870 

678,400 

308,660 

MEAN 

5,406 

9,097 

34,740 

97,087 

81,960 

85,010 

75,510 

27,880 

16,920 

13,060 

21,880 

10,290 

MAX 

9,950 

19,500 

96,800 

124,000 

110,000 

159,000 

143,000 

46,300 

34,700 

24,700 

40,000 

24,500 

MIN 

3,760 

3,760 

9,980 

72,600 

41,700 

24,000 

19,600 

12,400 

7,840 

6,590 

6,910 

4,950 

CFSM 

0.29 

0.49 

1.88 

5.25 

4.43 

4.59 

4.08 

1.51 

0.91 

0.71 

1.18 

0.56 

IN- 

0.34 

0.55 

2.16 

6.05 

4.61 

5.30 

4.55 

1.74 

1.02 

0.81 

1.36 

0.62 

CAL  YR  1974 

TOTAL 

14,583,760 

MEAN 

39,960 

MAX  126,000 

MIN 

2,290  CFSM  2.16 

IN.  29.31 

WTR  YR  1975 

TOTAL 

14,486,170 

MEAN 

39,690 

MAX  159,000 

MIN 

3,760  CFSM  2.15 

IN.  29.12 
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02469762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  lock  and  dam,  near  Coffeeville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°45'50",  long  88°07'35"j  in  sec.  12,  T.  9  N.,  R.  2  W.,  Choctaw  County,  near  right  bank  at  downstream  end  of 
Coffeeville  lock  and  dam,  4  mi  (6  km)  downstream  from  Turkey  Creek,  2  mi  (3  km)  west  of  Coffeeville,  and  at  mile  74.2 
(119.4  km). 

P  P 

DRAINAGE  AREA. --18, 500  mi  ,  approximately  (48,000  km  ,  approximately). 

PERIOD  OF  RECORD. — August  i960  to  current  year  (gage  heights  only).  October  1971  to  current  year  in  reports  of  Geological  Survey. 
August  i960  to  September  1971  in  files  of  Corps  of  Engineers. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  14.00  ft  (4.267  m)  below  mean  sea  level. 


EXTREMES. — -Maximum  and  minimum  gage  heights  (at  0700)  for  water  years  1972-75  are  contained  in  the  following  table: 


Maximum 

Mini  mum 

Water 

Gage  height 

Gage  height 

year 

Date 

(feet) 

(metres) 

Date 

(feet) 

(metres) 

1972 

Jan.  19,  1972 

55.1 

16.79 

Aug.  30,  1972 

15.0 

4.57 

1973 

Apr.  2,  3,  1973 

58.7 

17.89 

Oct.  20,  1972 

14.8 

4.51 

1974 

Jan.  7,  1974 

53-7 

16.37 

Oct.  24,  1973 

15.7 

4.79 

1975 

Mar.  28,  29,  1975 

55-5 

16.92 

Nov.  7,  1974 

15,6 

4.75 

Period  of  record:  Maximum,  64.2  ft  (19-57  m)  Mar 

.  4,  1961;  minimum, 

14.0  ft  (4.27  m 

)  Oct.  30,  1963, 

Oct.  29,  1968 

COOPERATION .  --Records 

furnished  by  Corps 

of  Engineers 

GAGF  HE  I 6HT  * 

IN  FEET,  * T 

0700,  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

21.80 

16.80 

20.60 

46.20 

46.60 

49.90 

54.10 

29.00 

23.70 

18.40 

31.00 

18.70 

2 

20.00 

16.60 

20.20 

45.50 

43.40 

49.20 

53.30 

30.50 

24.0  0 

19.00 

35.20 

18.00 

3 

19.00 

16.70 

21.40 

45.60 

39.20 

47.60 

52.70 

29.90 

22.60 

19.40 

36.60 

17.30 

4 

18.70 

16.50 

22.80 

45.50 

37.10 

44.10 

52.30 

28.80 

22.20 

19.70 

36.70 

17.70 

5 

17.70 

16.80 

21.90 

45.30 

39.1  0 

39.40 

51.90 

27.90 

21.80 

20.60 

36.40 

18.40 

6 

17.70 

16.20 

21.70 

45.00 

42.40 

36.20 

51.50 

28.40 

21.80 

19.20 

36.00 

18.50 

7 

17.10 

15.60 

21.40 

44.5  0 

44.30 

34.20 

50.90 

29.20 

21.40 

19.20 

36.50 

19.10 

8 

16.20 

15.80 

23.00 

45.00 

'45.40 

32.50 

49.80 

30.00 

21.60 

18.40 

36.00 

19.90 

9 

15.80 

16.70 

25.20 

46.80 

46.20 

31.40 

48.30 

31.20 

20.30 

21.20 

35.00 

19.60 

10 

16.30 

17.40 

26.20 

48.10 

46.60 

30.30 

46.70 

32.90 

21.20 

25.80 

34.40 

18.90 

1  1 

16.00 

17.60 

27.30 

49.20 

46 .50 

28.90 

45.70 

33.80 

24.60 

27.20 

31.10 

19.80 

12 

1  6  •  HQ 

18.50 

27.80 

49.60 

45.50 

28.50 

45.00 

33.60 

25.90 

26.70 

29.00 

19.40 

13 

16.00 

19.50 

26.90 

50.10 

43.30 

29.00 

43.90 

32.90 

26.50 

26.10 

28.00 

19.80 

14 

16.20 

16.30 

25.90 

50.40 

41.30 

32.30 

42.10 

31.30 

28.10 

26.10 

28.10 

19.30 

15 

16.80 

17.90 

28.70 

50.50 

38.40 

39.10 

44.50 

29.40 

29.10 

24.70 

26.70 

18.20 

16 

17.20 

18.20 

25.10 

50 .80 

37.50 

43.20 

46.00 

2C .  30 

30.50 

23.50 

25.30 

17.80 

17 

16.80 

17.80 

24.90 

51.10 

43.40 

45.80 

47.10 

28.80 

30.60 

22.20 

24.20 

18.70 

18 

17.10 

18.30 

24.40 

51.40 

46.0  0 

47.40 

47.50 

31.90 

30.00 

21.00 

24.00 

20.20 

19 

16.80 

18.10 

24.60 

51.60 

47.30 

49.00 

4  7.60 

34.60 

28.40 

20.00 

24.70 

19.30 

20 

16.40 

18.40 

24.50 

51.60 

46.00 

50.10 

46.80 

36.80 

26.60 

19.80 

25.60 

18.90 

21 

16.50 

21.00 

28.60 

51.20 

48.20 

50 . 80 

45.40 

35.00 

24.70 

20.30 

25.00 

19.70 

2? 

16.0  0 

22.50 

23.80 

50.60 

*+6.60 

51.60 

41.10 

35.40 

23.10 

•  21.10 

24.70 

19.80 

23 

16.50 

23.90 

22.1  0 

49.80 

89.00 

52.20 

37.00 

31 .70 

23.30 

22.40 

24.10 

20.40 

24 

16.00 

24.40 

26.90 

44.60 

89.50 

52.70 

35.00 

30.0  0 

23.20 

22.30 

23.00 

25.30 

25 

16.10 

23.70 

39.20 

46 . 7  0 

89.90 

53.80 

32.90 

28.20 

22.20 

21.80 

21.70 

27.40 

26 

16.20 

22.70 

43.60 

46.40 

50.20 

54. SO 

31.20 

26.30 

20.50 

23.00 

20.40 

26.70 

27 

1  G  •  i  0 

21.40 

45.20 

46.90 

50.20 

55.20 

29.60 

?4 . 30 

20.50 

21.70 

20.40 

26.60 

28 

16.60 

20.90 

46.0  0 

47.30 

50.20 

55.50 

28.20 

22.70 

19.50 

22.80 

20.40 

26.70 

29 

16.80 

20.60 

46.60 

*+7.60 

55.50 

27.00 

22.00 

19.60 

23.70 

19.90 

24.90 

30 

16.90 

20.0  0 

46.80 

47.90 

— 

55.40 

26.90 

22.40 

19.40 

23.90 

19.50 

24.10 

MAX 

21.8 

24.4 

46.8 

51.6 

50.2 

55.5 

54.1 

35.8 

30.6 

27.2 

36.7 

27.4 

MIN 

15.8 

15.6 

20.2 

44.5 

37.1 

28.5 

26.9 

22.0 

19.5 

18.4 

18.8 

17.3 

CAL  YR  1974  MAX  53.7  MIN  15.6 
WTR  YR  1975  MAX  55-5  MIN  15.6 
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GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1973  TO 

SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

19.90 

16.60 

30.40 

50.00 

51.50 

46.90 

39.30 

29.50 

40.20 

18.70 

18.20 

20.50 

2 

24.90 

16.20 

33.40 

50.90 

51.40 

45.60 

40.70 

27.80 

38.40 

17.70 

17.80 

23.40 

3 

24.70 

16.20 

34.0  0 

51.70 

51.40 

43.00 

43.30 

26.30 

36.70 

18.20 

17.70 

27.00 

4 

23.50 

16.20 

34.00 

52.60 

51.30 

39.40 

44.00 

24.30 

35.50 

18.40 

18.10 

28.40 

5 

19.30 

16.50 

35.00 

53.30 

51.30 

36.00 

44.20 

22.90 

34.00 

18.40 

18.20 

28.00 

6 

18.30 

16.40 

36.00 

53.60 

51.20 

33.70 

44.40 

22.10 

33.90 

17.80 

17.50 

27.00 

7 

17.20 

16.40 

36.20 

53.70 

51.30 

32.40 

44.90 

21.20 

37.50 

17.70 

17.50 

25.60 

8 

17.40 

16.80 

36.30 

53.40 

51.20 

31.10 

45.40 

21.40 

39.60 

18.20 

17.50 

28.90 

9 

17.00 

17.50 

36.10 

52.90 

51.00 

30.10 

45.70 

21.60 

40.00 

18.50 

19.80 

39.60 

10 

16.80 

18.00 

34.70 

52.30 

50.80 

29.10 

45.50 

21.90 

39.60 

18.20 

20.70 

43.60 

11 

16.90 

19.80 

31.60 

51.70 

50.40 

28.20 

44.80 

22.30 

38.90 

19.10 

19.80 

44.90 

12 

17.30 

21.20 

27.40 

51.30 

50.10 

27.20 

42.70 

23.30 

38.00 

19.40 

19.30 

44.40 

13 

17.60 

20.40 

25.00 

51.00 

49.80 

27.70 

44.00 

24.80 

36.60 

19.70 

18.60 

41.60 

14 

17.50 

20.10 

23.50 

50.90 

49.20 

27.90 

47.60 

26.70 

36.60 

19.40 

19.90 

37.20 

15 

17.00 

19.20 

22.30 

51.00 

47.80 

28.20 

49.60 

28.60 

36.60 

19.10 

23.50 

32.90 

16 

16.70 

17.90 

21.50 

51.00 

46.00 

27.90 

50.60 

29.0  0 

34.90 

18.00 

23.90 

30.30 

17 

16.90 

17.40 

20.30 

51.20 

45.40 

26.90 

51.40 

29.00 

32.30 

18.40 

23.90 

27.10 

18 

17.00 

16.70 

19.40 

51.20 

45.70 

24.60 

52.00 

29.50 

29.90 

18.40 

22.60 

25.60 

19 

17.20 

16.70 

20.80 

51.10 

46.30 

23.00 

52.60 

30.30 

27.10 

18.60 

22.10 

24.00 

20 

16.70 

16.90 

22.60 

51.00 

46.90 

24.30 

53.20 

30.10 

25.00 

18.70 

20.60 

22.70 

21 

16.80 

18.00 

26.20 

51.20 

47.50 

29.40 

53.50 

29.30 

24.30 

18.40 

19.20 

21.80 

22 

16.40 

20.60 

27.70 

51.10 

48.20 

34.20 

53.40 

29.70 

24.00 

18.20 

18.50 

20.00 

23 

16.90 

23.60 

27.90 

51.10 

48.60 

36.70 

52.90 

31.60 

23.20 

17.40 

18.10 

20.10 

24 

15.70 

24.10 

27.30 

51.00 

48.80 

37.30 

52.10 

33.40 

22.00 

17.70 

17.50 

18.00 

25 

16.20 

24.90 

26.40 

51.00 

48.70 

36.60 

50.70 

32.80 

20.40 

17.90 

17.20 

17.60 

26 

16.90 

25.00 

29.00 

51.10 

48.40 

35.10 

48.20 

32.60 

21.30 

17.80 

17.30 

17.70 

27 

16.80 

23.60 

41.70 

51.20 

48.10 

34.50 

40.00 

32.00 

22.10 

17.80 

16.60 

25.20 

28 

16.70 

25.00 

44.90 

51.20 

47.70 

35.70 

38.90 

33.80 

21.70 

18.00 

16.10 

27.40 

29 

16.00 

28.20 

46.60 

51.20 

— 

35.00 

34.70 

37.10 

21.60 

18.20 

17.30 

25.30 

30 

31 

16.10 

15.90 

31.30 

47.80 

49.00 

51.40 

51.50 

36.00 

38.00 

31.70 

39.40 

40.70 

20.20 

17.80 

18.50 

17.60 

18.10 

23.60 

MAX 

24.9 

31.3 

U9.0 

53-7 

51-5 

46.9 

53-5 

40.7 

1*0.2 

19.7 

23.9 

1*1*. 9 

MIN 

15.7 

16.2 

19.1* 

50.0 

1*5.1* 

23.0 

31.7 

21.2 

20.2 

17.1* 

16.1 

17.6 

CAL  YR  1973  MAX 

58.7 

MIN  15.1* 

WTR  YR  1974  MAX 

53-7 

MIN  15.7 

GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1972  TO 

SEPTEMBER 

1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

17.40 

18.30 

22.20 

37.70 

42.00 

28.50 

58.40 

49.70 

40.30 

22.30 

21.40 

19.80 

2 

16.40 

17.40 

22.70 

39.00 

40.80 

27.40 

58.70 

49.90 

40.10 

20.10 

22.80 

19.50 

3 

17.10 

17.60 

23.40 

40.70 

40.10 

27.10 

58.70 

50.10 

40.60 

18.40 

22.30 

18.50 

4 

16.80 

16.70 

22.50 

41.50 

40.80 

27.70 

58.30 

50.00 

40.40 

19.10 

21.00 

17.50 

5 

16.90 

16.50 

22.60 

41.80 

41.40 

28.70 

57.70 

49.40 

36.40 

20.20 

21.00 

17.30 

6 

17.00 

17.40 

21.80 

41.30 

42.30 

29.50 

57.00 

48.40 

34.0  0 

23.20 

19.70 

19.70 

7 

16.80 

17.20 

24.20 

41.20 

42.30 

34.50 

56.40 

47.00 

35.60 

25.40 

18.80 

19.60 

8 

16.40 

17.50 

24.70 

42.20 

41.50 

44.40 

56.40 

46.00 

35.20 

26.80 

18.60 

18.90 

9 

15.90 

16.50 

24.30 

44.20 

40.20 

44.90 

56.20 

46.30 

36.00 

28.90 

18.90 

18.10 

10 

16.00 

17.00 

24.00 

45.70 

39.60 

43.70 

55.40 

46.20 

35.70 

27.50 

19.30 

17.70 

11 

15.90 

18.40 

22.50 

47.00 

38.40 

41.50 

54.60 

46.10 

34.10 

25.70 

19.10 

17.00 

12 

15.90 

18.30 

23.20 

47.70 

37.40 

41.00 

53.60 

45.40 

30.90 

26.30 

18.90 

17.30 

13 

16.00 

17.40 

29.00 

48.30 

36.80 

41.90 

52.60 

44.20 

29.30 

26.80 

18.30 

17.80 

14 

15.90 

18.70 

30.40 

48.90 

36.50 

42.50 

51.30 

41.60 

30.10 

27.70 

17.90 

18.50 

15 

15.50 

19.30 

31.10 

49.30 

39.40 

42.90 

49.40 

37.60 

30.60 

27.40 

23.00 

17.70 

16 

14.90 

18.60 

33.60 

49.50 

40.70 

43.00 

46.20 

34.70 

30.90 

28.40 

22.40 

17.10 

17 

15.40 

18.40 

36.60 

49.40 

42.10 

44.20 

42.20 

32.50 

29.90 

27.40 

21.70 

16.30 

18 

15.20 

18.90 

38.90 

49.00 

43.20 

45.30 

38.80 

30.40 

29.40 

29.40 

22.50 

16.00 

19 

15.30 

18.40 

40.40 

48.40 

44.10 

45.50 

39.40 

28.10 

28.00 

29.30 

21.90 

15.90 

20 

14.80 

18.40 

41.00 

47.60 

44.40 

47.30 

39.90 

26.50 

27.60 

30.30 

20.30 

15.60 

21 

15.20 

17.60 

41.70 

46.20 

44.30 

48.10 

40.40 

25.00 

28.90 

30.30 

18.30 

15.60 

22 

15.80 

20.00 

43.20 

44.60 

43.80 

48.70 

40.20 

25.80 

33.00 

28.90 

19.70 

17.10 

23 

17.30 

20.60 

43.90 

44.30 

43.10 

49.40 

39.50 

27.20 

33.10 

27.40 

18.00 

17.00 

24 

17.40 

20.10 

43.90 

44.50 

42.10 

50.00 

37.60 

28.30 

32.50 

24.90 

17.90 

16.80 

25 

15.90 

19.90 

43.30 

45.00 

40.90 

51.10 

36.80 

29.00 

31.50 

23.60 

17.60 

16.20 

26 

15.40 

20.80 

42.30 

45.50 

37.80 

52.20 

44.00 

29.10 

29.00 

22.60 

17.90 

15.40 

27 

17.00 

23.00 

39.60 

45.80 

33.30 

53.10 

46.90 

34.80 

25.70 

23.20 

17.00 

15.90 

28 

18.20 

22.70 

34.80 

45.80 

31.20 

54.20 

48.00 

34.30 

24.60 

23.20 

16.30 

16.60 

29 

17.30 

23.70 

31.90 

45.30 

— 

55.40 

48.70 

38.40 

24.40 

21.80 

17.20 

16.60 

30 

31 

16.40 

17.40 

23.50 

30.30 

30.80 

44.40 

43.30 

— 

56.40 

57.60 

49.30 

39.60 

40.00 

23.50 

21.30 

19.90 

18.10 

19.50 

17.00 

MAX 

18.2 

23.7 

1(3.9 

49.5 

44.1* 

57-6 

58.7 

50.1 

1*0.6 

30.3 

23.0 

19.8 

MIN 

14.8 

16.5 

21.8 

37-7 

31.2 

27.1 

36.8 

25.0 

23.5 

18.1* 

16.3 

15.  I* 

CAL  YR  1972  MAX  55-1  MIN  14.8 
ms  yr  1973  MAX  58-7  MIN  14.8 
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021(69762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  lock  and  dam,  near  Coffeeville,  Ala. — Continued 


GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

AT  0700, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1971  TO 

SEPTEMBER 

1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

20.20 

16,40 

16.60 

26.70 

39.60 

25.50 

29.10 

21.20 

17.40 

19.60 

20.00 

15.40 

2 

19.40 

16.50 

16.40 

26.50 

40.00 

33.20 

29.10 

20.10 

16.90 

20.60 

19.10 

15.80 

3 

19.10 

17.60 

22.00 

27.40 

39.90 

40.20 

30.10 

20.60 

18.10 

21.70 

18.00 

15.60 

A 

18.00 

16.10 

28.40 

32.90 

41.10 

42.20 

27.30 

20.70 

18.10 

20.00 

17.90 

15.70 

5 

16.90 

16.20 

28.80 

40.50 

40.90 

42.70 

27.50 

19.60 

17.50 

18.70 

17.00 

15.60 

6 

17.10 

16.10 

27.70 

44.40 

38.50 

43.50 

27.20 

19.20 

16.90 

18.20 

17.10 

15.20 

7 

17.50 

16.20 

37.40 

46.40 

39.00 

42.00 

28.20 

19.30 

16.30 

18.60 

16.40 

16.70 

8 

18.00 

15.50 

41  .40 

47.60 

40.60 

41.00 

28.70 

20.30 

17.00 

18.60 

16.40 

16.40 

9 

17.30 

15.90 

43 .50 

48.40 

41.50 

40.80 

28.20 

21  .00 

17.60 

18.20 

16.70 

16.20 

10 

16.30 

15.80 

44.60 

49.20 

41.40 

41.00 

27.00 

21  .50 

17.10 

18.00 

16.40 

16.60 

1  1 

15.70 

15.60 

45.40 

50.20 

40.50 

41.30 

25.90 

23.7  0 

17.10 

17.80 

16.40 

16.20 

12 

15.70 

17.20 

45.50 

51.30 

38.0  0 

41.50 

24.70 

24.50 

16.90 

16.90 

16.50 

15.60 

13 

15.60 

16.60 

44.70 

52.30 

36 . 70 

41.30 

25.10 

26.30 

16.90 

16.70 

16.40 

15.90 

14 

15.70 

16.40 

42.90 

53.20 

36.10 

40.70 

25.40 

29.20 

17.00 

16.40 

15.70 

15.80 

15 

15.70 

16.30 

39.70 

53.80 

35.00 

39.20 

23.50 

31.30 

17.10 

17.30 

15.50 

15.50 

16 

15.90 

16.90 

38.50 

54.30 

34.00 

36.20 

21.30 

31  .90 

17.30 

17.80 

16.50 

16.00 

17 

15.80 

16.60 

37.20 

54.70 

33.10 

34.60 

23.60 

30.40 

17.60 

16.70 

16.10 

17.00 

18 

15.70 

16.90 

37.50 

54.90 

33.30 

33.20 

22.00 

28.60 

16.90 

17.40 

16.40 

16.80 

19 

16.20 

17.20 

38.30 

55.10 

33.40 

32.10 

21.60 

26.00 

16.30 

16.40 

16.50 

16.20 

20 

16.10 

16.60 

39.20 

54.9  0 

33.90 

31.40 

22.30 

24.50 

16.50 

17.40 

16.90 

16.90 

21 

16.00 

16.50 

41.30 

55.00 

32.90 

30.80 

21.90 

23.40 

16.50 

17.30 

16.40 

17.30 

22 

16.30 

15.30 

41.60 

54.40 

31.70 

29.20 

25.00 

21.60 

16.60 

17.80 

16.50 

18.50 

23 

16.00 

15.50 

41.20 

53.50 

29.80 

27.80 

26.80 

20.30 

16.40 

17.60 

16.00 

17.40 

24 

16.90 

16.30 

40.00 

51.90 

28.80 

27.30 

25.40 

20.50 

16.40 

16.50 

16.00 

17.20 

25 

16.60 

16.70 

36.90 

49.20 

28.00 

26.10 

25.40 

19.00 

16.00 

16.30 

16.10 

17.20 

26 

16.70 

16.90 

33.50 

44.70 

27.90 

26.10 

26.70 

17.60 

16.10 

17.70 

15.80 

16.60 

27 

16.60 

16.70 

31.10 

38.70 

27.20 

25.60 

27.40 

18.70 

16.60 

17.30 

15.10 

16.60 

28 

15.90 

16.60 

28.60 

35.10 

26.50 

24.80 

27.40 

17.40 

17.60 

17.80 

15.70 

16.50 

29 

16.30 

18.00 

27.80 

33.00 

25.10 

27.60 

26.20 

17.70 

18.90 

17.50 

15.70 

16.30 

30 

31 

16.00 

16.40 

17.40 

26.90 

26.40 

33.20 
38.0  0 

— 

29.00 

28.00 

24.20 

17.90 

18.00 

20.20 

17.00 

17.30 

15.00 

15.20 

17.10 

MAX 

20.2 

18.0 

45.5 

55.1 

41.5 

43-5 

30.1 

31.9 

20.2 

21.7 

20.0 

18.5 

MIN 

15.6 

15-3 

l6.4 

26.5 

25.1 

24.8 

21.3 

17.4 

16.0 

16.3 

15.0 

15-2 

WTR  YE  1972  MAX  55.1  MIN  15.0 
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02469800  Satilpa  Creek  near  Coffeeville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°44'39'%  long  88°01r21"r  In  SE-jj  sec.  13,  T.  3  I.,  S.  1  W.,  Clarke  County,  near  left  Lank  on  downstream  side  of 
bridge  on  State  Highway  12,  0.2  mi  (0.3  km)  upstream  from  unnamed  tributary,  3  mi  (4.8  km)  downstream  from  Harris  Creek,  and 

3.8  mi  (6.1  km)  east  of  Coffeeville. 

DRAINAGE  AREA.— 166  mi2  (430  km2). 

PERIOD  OF  RECCED. — June  1956  to  September  1970.  Flood  hydrograph  and  low  flow,  water  years  1971-74.  October  1974  to  current 
year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  80  ft  (24.4  m)  from  topographic  .ap. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 15  years  (1956-70,  1975)  ,  206  ft3/s  (5.834  m3/s),  16.85  in/yr  (428  mm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  6,570  f t3/s  (l86  m3/s)  Feb.  17  (gage  height,  14.33  ft  or  4.368  m) ;  minimum,  33  ft3/s 
Co-935  rn3/s)  Sept.  5- 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  25,600  ft^/s).  (725  m^/s)  July  8,  1956  (gage  height,  18.37  ft  or  5-599  m) ;  minimum, 

4.8  ft3/s  (0.136  m3/s)  Oct.  21,  1963. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

193 

78 

469 

250 

278 

33? 

304 

456 

165 

48 

1.780 

68 

2 

159 

74 

255 

236 

270 

316 

342 

244 

122 

42 

2,470 

53 

3 

135 

70 

20  3 

224 

259 

285 

600 

189 

87 

40 

1 ,150 

42 

4 

121 

69 

174 

405 

265 

283 

509 

2*59 

72 

51 

396 

37 

5 

111 

70 

158 

316 

641 

316 

346 

455 

65 

53 

288 

34 

6 

103 

74 

164 

248 

419 

277 

296 

741 

61 

41 

314 

81 

7 

96 

73 

234 

234 

30  7 

263 

265 

332 

69 

37 

258 

129 

6 

90 

70 

269 

2,270 

267 

252 

273 

507 

72 

36 

201 

133 

9 

85 

74 

190 

5,370 

260 

229 

442 

427 

71 

36 

160 

77 

10 

80 

75 

166 

2,740 

266 

227 

356 

282 

154 

41 

162 

57 

11 

76 

113 

165 

2,470 

252 

235 

520 

218 

228 

55 

247 

49 

12 

73 

221 

22? 

2,660 

255 

265 

329 

178 

374 

74 

160 

49 

13 

71 

123 

194 

1,620 

227 

267 

263 

158 

279 

49 

123 

58 

14 

69 

101 

169 

828 

210 

825 

766 

160 

151 

37 

109 

50 

15 

127 

123 

427 

604 

203 

417 

2,620 

374 

116 

38 

98 

41 

16 

398 

116 

766 

509 

828 

934 

1,610 

420 

163 

36 

85 

38 

17 

169 

135 

358 

452 

460 

1*700 

539 

58? 

113 

36 

75 

55 

18 

116 

327 

272 

412 

4,010 

1  ,210 

402 

282 

118 

36 

69 

355 

19 

99 

203 

271 

387 

1,710 

1,760 

342 

194 

104 

36 

73 

129 

20 

87 

246 

369 

533 

855 

834 

296 

159 

86 

54 

70 

78 

21 

79 

307 

327 

399 

588 

486 

265 

136 

79 

179 

67 

60 

22 

74 

186 

264 

341 

492 

414 

237 

120 

66 

189 

58 

55 

23 

72 

148 

252 

340 

561 

374 

221 

113 

59 

80 

56 

452 

24 

71 

133  ■ 

1,400 

412 

895 

548 

211 

97 

56 

50 

57 

461 

25 

70 

143 

2,580 

778 

538 

837 

206 

88 

48 

40 

53 

190 

26 

68 

175 

915 

780 

423 

413 

190 

80 

44 

45 

82 

129 

27 

66 

141 

466 

443 

378 

338 

176 

74 

43 

44 

89 

102 

28 

64 

127 

376 

369 

347 

312 

165 

80 

44 

56 

61 

87 

29 

68 

120 

330 

335 

304 

153 

72 

79 

48 

49 

76 

30 

79 

326 

295 

313 

453 

271 

137 

65 

45 

44 

70 

31 

268 

295 

408 

311 

TOTAL 

3,258  4 

,241 

12,988 

27,573 

20,484 

16,114 

13,735 

7,965 

3,253 

2,154 

8,948 

3,315 

MEAN 

105 

141 

419 

889 

732 

520 

458 

257 

108 

69.5 

289 

111 

MAX 

398 

327 

2,580 

5,370 

4,460 

1,760 

2,620 

741 

374 

500 

2,470 

481 

MIN 

64 

69 

158 

224 

203 

227 

153 

72 

43 

36 

44 

34 

CFSM 

.63 

.85 

2.52 

5.36 

4.41 

3.13 

2.76 

1.55 

.65 

.42 

1.74 

.67 

IN. 

.73 

.95 

2.91 

6.18 

4.59 

3.61 

3.08 

1.78 

.73 

.48 

2.01 

.74 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

124,028 

MEAN 

34  0 

MAX  5,370 

MIN  34 

CFSM  2. 

05  IN 

27.79 

■  PEAK  DISCHARGE  (BASE,  2,600  CFS) 


DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-09 

0700 

Ik.  Ik 

6,000 

4-15 

1500 

12.91 

2,900 

2-17 

1800 

14.33 

6,570 

8-02 

0400 

13.21 

3,500 
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02471001  Chickasaw  Creek  near  Kushla,  Ala. 

LOCATION.  — Lat  30°48'10",  long  88°08'36",  in  NE^  s6c.  11,  T.  3  S.,  R.  2  W.,  Motile  County,  on  left  bank  at  upstream  side  of  high¬ 
way  bridge,  0.7  mi  (l.l  km)  upstream  from  Seabury  Creek,  1.4  mi  (2.3  km)  southeast  of  Kushla,  7  mi  (ll  km)  northwest  of  Mobile, 

and  at  mile  12.2  (19*6  km). 

DRAINAGE  AREA.— 125  mi2  (  324  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1951  1°  current  year.  Prior  to  October  1968,  published  as  "near  Whistler." 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  3.85  ft  (1.173  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  2,  1964,  water-stage  recorder, 
Aug.  3,  1964,  to  Dec.  9,  1965,  nonrecording  gage,  and  Dec.  10,  1965,  to  September  1968,  water-stage  recorder  at  site  1.4  mi 
(2.3  km)  upstream  at  different  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --24  years,  266  ft3/s  (7-533  m3/s),  28. 90  in/yr  (734  mm/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  7,270  ft3/s  (  206  m3/s)  Aug.  1  (gage  height,  17-79  ft  or  5-422  m) ;  minimum,  98  ft^/s 
(2.78  m3/s)  Oct.  11. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  42,000  ft^/s  (1,190  m3/s)  Apr.  13,  1955  (gage  height,  25.4  ft  or  7-74  m,  from  flood- 
marks,  site  and  datum  then  in  use),  from  rating  curve  extended  above  10,600  ft3/s  (300  m3/s)  on  basis  of  slope-area  measurement 
of  peak  flow;  minimum,  18  ft^/s  (O.51  m3/s)  Sept.  3,  4,  1954. 

REMARKS. --Records  fair. 

REVISIONS . --WSP  1434:  Drainage  area. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC  FEET 

PER  SECON 

D,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

118 

166 

674 

169 

168 

250 

517 

1,080 

488 

188 

5,980 

322 

2 

1 14 

134 

351 

160 

167 

237 

372 

684 

360 

199 

4,770 

266 

3 

112 

124 

220 

156 

165 

225 

332 

406 

307 

212 

1,450 

216 

4 

no 

122 

181 

207 

436 

363 

289 

708 

256 

299 

1,070 

206 

5 

109 

158 

162 

230 

2,270 

853 

263 

700 

227 

206 

1,060 

216 

6 

109 

185 

152 

182 

1,790 

693 

248 

488 

223 

176 

940 

362 

7 

107 

154 

261 

163 

760 

398 

236 

605 

300 

158 

1,050 

686 

8 

105 

130 

372 

856 

512 

362 

258 

3,410 

544 

146 

1,790 

751 

9 

104 

127 

242 

1,180 

414 

308 

597 

2.720 

461 

167 

1,290 

403 

10 

102 

125 

184 

748 

370 

269 

1,060 

1,090 

344 

180 

757 

318 

11 

100 

140 

166 

750 

335 

268 

2,190 

894 

360 

168 

649 

292 

12 

102 

261 

165 

687 

365 

264 

1,090 

606 

570 

170 

571 

335 

13 

102 

198 

162 

526 

465 

256 

570 

575 

469 

217 

482 

349 

14 

101 

141 

154 

386 

338 

465 

754 

532 

328 

167 

557 

310 

15 

113 

138 

355 

304 

281 

397 

1,200 

810 

280 

159 

700 

230 

16 

241 

140 

634 

269 

922 

680 

763 

908 

265 

147 

588 

199 

17 

2^*9 

158 

380 

248 

1,360 

920 

503 

617 

234 

138 

428 

272 

18 

165 

510 

231 

233 

880 

1,350 

402 

464 

207 

141 

365 

302 

19 

129 

352 

205 

224 

930 

1  ,930 

353 

390 

193 

161 

348 

228 

20 

117 

285 

314 

226 

709 

1,130 

313 

346 

184 

191 

396 

183 

21 

111 

412 

428 

208 

487 

669 

308 

316 

178 

240 

546 

168 

22 

110 

276 

294 

195 

400 

528 

319 

295 

174 

190 

591 

253 

23 

109 

178 

227 

216 

388 

459 

269 

274 

196 

179 

439 

778 

24 

109 

150 

397 

293 

402 

443 

248 

256 

221 

150 

372 

832 

25 

108 

149 

434 

273 

347 

439 

238 

242 

208 

142 

311 

492 

26 

108 

190 

305 

237 

293 

351 

217 

229 

200 

426 

275 

305 

27 

108 

161 

248 

204 

272 

308 

201 

217 

211 

571 

253 

244 

28 

106 

142 

219 

188 

258 

304 

185 

280 

272 

293 

242 

210 

29 

108 

134 

205 

181 

315 

176 

390 

236 

240 

259 

193 

30 

171 

326 

190 

175 

439 

484 

627 

192 

280 

289 

194 

31 

P4S  - 

177 

172 

735 

618 

358 

TOTAL 

3,902 

5,866 

8,689 

10,246 

16,484 

16,608 

14,955 

21,777 

8,688 

7,491 

29,176 

10,115 

MEAN 

126 

196 

280 

331 

589 

536 

499 

702 

290 

242 

941 

337 

MAX 

249 

510 

674 

1,180 

2,270 

1,930 

2,190 

3.410 

570 

1,190 

5,980 

832 

MIN 

100 

122 

152 

156 

165 

225 

176 

217 

174 

138 

242 

168 

CFSM 

1.01 

1.57 

2.24 

2.65 

4.71 

4.29 

3.99 

5.62 

2.32 

1.94 

7.53 

2.70 

IN. 

1.16 

1.75 

2.59 

3.05 

4.91 

4.94 

4.45 

6.48 

2.59 

2.23 

8.68 

3.01 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

107,333 

MEAN 

294  MAX 

3,530 

MIN  57 

CFSM  2. 

35  IN  31 

.94 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

153,997 

MEAN 

4 22  MAX 

5,980 

MIN  100 

CFSM  3. 

38  IN  45 

.83 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE,  1,500  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-05 

2200 

14.89 

2,940 

5-08 

1900 

16.34 

4,46o 

3-19 

0900 

12.40 

1,960 

8-01 

1500 

17-79 

7,270 

4-n 

i£oo 

14.40 

2,680 

8-08 

1900 

13-39 

2,140 
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Reservoirs  in  Mobile  Riyer  Basin 

02393500  ALLATOQNA  RESERVOIR. — Lat  34°09'46",  long  84°43'40",  Bartow  County,  Ga.,  at  Forebay  of  dam  on  Etowah  River,  2.8  mi  (4.5  km) 
upstream  from  Nashville,  Chattanooga  &  St.  Louis  Railway  bridge,  4  mi  (6  km)  east  of  Cartersville,  Ga. ,  and  6  mi  (10  km)  upstream 
from  Pumpkinvine  Creek.  Drainage  area,  1,110  mi2,  approximately  (2,870  Jon2,  approximately).  .Period  of  record,  December  1949  to 
current  year.  Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  .Engineers).  Extremes  for  current 
year:  Maximum  contents,  400,000  acre-ft  (493  hm3)  Apr.  3  (elevation,  842.66  ft  or  256.84  m) ;  minimum,  200,900  acre-ft  (248  hm3) 
Jan.  3  (elevation,  822.75  ft  or  250.77  m) .  Extremes  for  period  of  record:  Maximum  contents,  693,800  acre-ft  (855  hm3)  Apr.  10, 
1964  (elevation,  861.19  ft  or  262.491  m) ;  minimum,  119,600  acre-ft  (147  bm3)  Dec.  4,  1954  (elevation,  809.34  ft  or  246.687  m) . 

Reservoir  is  formed  by  concrete  gravity  dam.  Spillway  (crest  elevation,  835.0  ft  or  254. 51  m)  is  equipped  with  nine  taintor 
gates  40  ft  (12.2  m)  wide  by  25  ft  (7.6  m)  high,  and  two  taintor  gates  20  ft  (6.1  m)  wide  by  25  ft  (7.6  m)  high.  There  are  four 
sluices  5.67  ft  (1.728  m)  wide  by  10  ft  (3-0  m)  high  and  one  sluice  4  ft  (1.2  m)  in  diameter.  Storage  began  Dec.  27,  1949;  water 
in  reservoir  first  reached  mini  mum  pool  elevation  Feb.  5,  1950.  Total  capacity  at  elevation  860.0  ft  or  262.13  m  (top  of  gates) 
is  670,000  acre-ft  (826  bm3),  of  which  587,100  acre-ft  (724  hm3)  is  controlled  storage  above  elevation  800.0  ft  or  243.84  m 
(minimum  pool).  Reservoir  is  used  for  flood  control  and  power.  Gage-height  record  and  capacity  table  furnished  by  Corps  of 
Engineers. 


02399499  WEISS  RESERVOIR.— Lat  34°10'19",  long  85°45'l4",  in  SE-^  sec.  12,  T.  10  S.,  R.  8  E.,  Cherokee  County,  about  75  ft  (23  m) 
upstream  from  centerline  of  left  end  of  Weiss  Dam  on  Coosa  River,  on  U.S.  Highway  4ll,  1.2  mi  (1.9  km)  east  of  Leesburg,  Ala., 
and  4  mi  (6  km)  upstream  from  Yellow  Creek,  and  at  mile  226.10  (363.80  km).  Drainage  area,  5,270  mi2,  approximately  (13,650 
km2,  approximately).  Period  of  record,  March  1961  to  current  year.  Water-stage  recorder  with  remote  indicating  gages 
referenced  to  vertical  staff  gage.  Datum  of  gage  is  mean  sea  level.  Extremes  for  current  year:  Maximum  daily  contents, 
308,500  acre-ft  (380  hm3)  May  4  (elevation,  564.07  ft  or  171.928  m) ;  minimum  daily,  128,800  acre-ft  (159  hm3)  Jan.  1  (elevation, 
556.40  ft  or  169.591  m) .  Extremes  for  period  of  record:  Maximum  daily  contents,  484,300  acre-ft  (597. hm3)  Apr.  15,  1964 
(elevation,  569. H  ft  or  173-465  m) ;  minimum  daily  contents,  127,200  acre-ft  (157  hm3)  Jan.  1,  1970  (elevation,  556-31  ft  or 

169.563  m). 

Reservoir  is  formed  by  a  contacted  earth  dam  with  a  concrete  gated  spillway  section.  Spillway  is  equipped  with  five  taintor 
gates  40  ft  (12.2  m)  wide  by  38  ft  (11 .6  m)  high.  Storage  began  Mar.  28,  1961.  Total  capacity  at  elevation  564  ft  (171.9  m) 
is  360,400  acre-ft  (444  hm3).  Reservoir  is  used  for  power  development  and  flood  control.  Gage-height  record  and  capacity 
table  furnished  by  Alabama  Power  Co. 

02401620  H.  NEELY  HENRY  RESERVOIR. —Lat  33°47'02",  long  86°03'10",  in  N§-  sec.  31,  T.  14  S.,  R.  6  E.,  Calhoun  County,  at  forebay 
of  Henry  Dam  on  Coosa  River,  near  Ohatchee,  Ala.,  and  l6  mi  (26  km)  south  of  Gadsden,  Ala.  Drainage  area,  6,59°  mi2  (17,070 
km2)  (determined  by  Corps  of  Engineers).  Period  of  record,  April  1966  to  current  year.  Water-stage  recorder.  Datum  of  gage 
is  at  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.).  Extremes  for  current  year:  Maxi  mum  daily  contents,  120,900  acre-ft  (149 
hm3)  July  20  (elevation,  508. 01  ft  or  154.841  m) ;  minimum  daily,  69,600  acre-ft  (85.8  hm^)  Mar.  l6  (elevation,  502.48  ft  or 
153.156  m) .  Extremes  for  period  of  record:  Maximum  daily  contents,  126,800  acre-ft  (156  hm3)  Oct.  19,  1966  (elevation, 

508.52  ft  or  155-000  m) ;  minimum  daily  contents,  51,890  acre-ft  (64.0  hm3)  Apr.  2,  1966  (elevation,  499*88  ft  or  152.363  m) . 

Reservoir  is  formed  by  a  compacted  earth  dam  with  a  concrete  gated  spillway  section.  Spillway  is  equipped  with  six  taintor 
gates  40  ft  (12.2  m)  wide  by  29  ft  (8.8  m)  high.  Storage  began  Feb.  23,  1966.  Total  capacity  at  elevation  508  ft  (154.84  m) 
is  120, $50  acre-ft  (149  hm3).  Reservoir  is  used  for  power  development  and  flood  control.  Gage-height  record  and  capacity 
table  furnished  by  Alabama  Power  Co. 

02405200  LOGAN  MARTIN  RESERVOIR . —Lat  33°24'33",  long  86°20'17",  in  NWij  sec.  33,  T.  l8  S.,  R.  3  E.,  St.  Clair  County,  at  Logan 
Martin  Dam  on  Coosa  River,  2  mi  (3  km)  upstream  from  Kelly  Creek,  and  10  mi  (16  km)  north  of  Childersburg,  Ala.  Drainage 
area,  7)770  mi2,  approximately  (20,124  km2,  approximately).  Period  of  record,  July  1964  to  current  year.  Water-stage 
recorder.  Datum  of  gage  is  mean  sea  level.  Extremes  for  current  year:  Maximum  daily  contents,  309)500  acre-ft  (382  hm3) 

Sept.  25  (elevation,  467.24  ft  or  142.415  m);  minimum  daily,  195,700  acre-ft  (24l  bm3)  Dec.  2  (elevation,  459*13  ft  or 
139.943  m) .  Extremes  for  period  of  record:  Maximum  daily  contents,  407,800  acre-ft  (503  hm3)  Mar.  24,  1970  (elevation, 

472.36  ft  or  143.976  m);  minimum  daily  contents,  186,100  acre-ft  (229  hm3)  Oct.  17,  1972  (elevation,  458.27  ft  or  139*681  m). 

Reservoir  is  formed  by  a  compacted  earth  dam  with  gated  concrete  spillway  section.  Spillway  is  equipped  with  six  taintor 
gates  40  ft  (12.2  m)  wide  by  38  ft  (11.6  m)  high  and  one  stoney-type  trash  gate  20  ft  (6.1  m)  wide  by  22.5  ft  (6.86  m)  high. 
Storage  began  June  21,  1964.  Total  capacity  at  elevation  465  ft  or  14-1.7  m  (top  of  power  pool)  is  273,300  acre-ft  (337  hm.3), 
of  which  142,197  acre-ft  (175  hm3)  is  usable  storage  above  elevation  452.5  ft  or  137*92  m  (minimum  pool).  Reservoir  is  used 
for  power  development  and  flood  control.  Gage-height  record  and  capacity  tables  furnished  by  Alabama  Power  Co. 

02407950  LAY  LAKE. — nat  32°57'54",  long  86°31'03",  in  NEij-  sec.  24,  T.  23  N.,  R.  15  E.,  Chilton  County,  at  Lay  Dam  on  Coosa  River, 
0.5  mi  (0.8  km)  upstream  from  Page  Creek,  and  11  mi  (18  km)  northeast  of  Clanton.  Drainage  area,  9,090  mi2,  approximately 
(23,540  km2,  approximately).  Water-stage  recorder  with  remote  indicating  gages.  Prior  to  May  14,  1968,  staff  gage.  Datum 
of  gage  is  mean  sea  level,  datum  of  1929.  Levels  by  Alabama  Power  Co.  Prior  to  Jan.  1,  1966,  at  old  Coosa  River  datum, 

37.9  ft  (11.55  m)  lower. 

Reservoir  is  formed  by  a  concrete  gravity-type  dam  equipped  with  26  radial  gates  30  ft  (9.1  m)  wide  by  17  ft  (5.2  m)  high. 
The  pool  was  filled  on  Jan.  4,  1968.  Total  capacity  at  elevation  396.0  ft  or  120.70  m  (top  of  gates)  is  262,774  acre-ft 
(32.4  hm3),  of  which  117,780  acre-ft  (14.5  hm3)  is  controlled  storage  above  elevation  382.0  ft  or  116.43  m  (minimum  pool). 

Prior  to  May  14,  1968,  reservoir  was  formed  by  a  concrete  gravity-type  dam,  completed  April  1914.  Dam  was  equipped  with  26 
vertical  lift  gates  30  ft  (9.1  m)  wide  by  14  ft  (4.3  m)  high.  Total  capacity  at  elevation  382.0  ft  or  116.43  m  was  144,994 
acre-ft  (17.9  hm3).  Reservoir  is  used  for  power  development.  Gage-height  record  and  capacity  table  furnished  by  Alabama 
Power  Co. 


02409400  MITCHELL  LAKE.— Lat  32°48'30",  long  86°26'30",  in  NE-^  sec.  15,  T.  21  N.,  R.  16  E.,  Chilton  County,  at  Mitchell  Dam  on 
Coosa  River,  5  mi  (8  km)  downstream  from  Hatchet  Creek,  and  11  mi  (18  km)  southeast  of  Clanton,  Ala.  Drainage  area,  9,830  mi2, 
approximately  (25,460  km2,  approximately).  Staff  gage.  Datum  of  gage  is  mean  sea  level,  datum  of  1929.  Levels  by  Alabama 
Power  Co.  Prior  to  Jan.  1,  1966,  at  old  Coosa  River  datum  38.08  ft  (11.607  m)  lower. 

Reservoir  is  formed  by  a  concrete  gravity-type  dam,  completed  August  1923,  equipped  with  26  radial  gates  30  ft  (9.1  m)  wide 
and  15  ft  (4.6  m)  high.  Total  storage  at  elevation  311.9  ft  or  95.07  m  (top  of  power  pool)  is  172,000  acre-ft  (21.2  hm3),  of 
which  33,300  acre-ft  (4.11  hm3)  is  usable  storage  above  elevation  305.9  ft  or  93.24  m.  Reservoir  is  used  for  power  develop¬ 
ment.  Gage-height  record  and  capacity  table  furnished  by  Alabama  Power  Co. 
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02410400  JORDAN  IAKE. — Lat  32°37'07",  long  86<‘15,19",  in  Ny  sec.  22,  T.  19  N.,  R.  18  E.,  Elmore  County,  at  Jordan  Dam  on  Coosa 
River,  4  mi  (6  km)  upstream  from  Pigeonroost  Creek,  and  5  mi  (8  km)  northwest  of  Wetumpka,  Ala.  Drainage  area,  10,200  mi2, 
approximately  (26,400  km2,  approximately).  Water-stage  recorder  with  remote  indicating  gages.  Prior  to  February  1967,  staff 
gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.).  Prior  to  Jan.  1,  1966,  at  old  Coosa  River  datum, 

38.0  ft  (11.58  m)  lower. 

Reservoir,  completed  January  1929,  is  formed  by  a  concrete  arch-type  dam  equipped  with  17  taintor  gates  30  ft  (9.1  m)  wide 

by  18  ft  (5.5  m)  high  and  18  taintor  gates  34  ft  (10.4  m)  wide  and  8.1  ft  (2.47  m)  high.  Prior  to  Mar.  25,  1967,  the  dam  was 

equipped  with  17  radial  gates  30  ft  (9.1  m)  wide  by  18  ft  (5.5  m)  high  and  642  ft  (195.7  m)  open-crest  spillway. 

Bouldin  Hydro  Plant  (completed  February  1967)  -  Lat  32°34'58",  long  86°17,02n,  in  SElj;  sec.  32,  T.  19  N.,  R.  18  E. ,  Elmore 

County,  also  utilizes  the  water  from  Jordan  Reservoir  through  a  canal  approximately  1  mi  (2  km)  north  of  Jordan  Dam  Joining 
the  Bouldin  Hydro  Plant  forebay  with  Jordan  Reservoir.  The  discharge  from  Bouldin  Hydro  Plant  flows  through  a  4.5  mi  (7.2  km) 
canal  to  the  Coosa  River  at  approximately  7  mi  (ll  km)  downstream  from  Wetumpka.  There  are  no  facilities  at  Bouldin  Hydro 
Plant  for  releasing  hydraulic  flows  in  excess  of  generating  capabilities  of  Jordan  and  Bouldin  Hydro  Plants.  Total  storage 
at  elevation  252.0  ft  or  76.81  m  is  236,200  acre-ft  (291  hm^),  of  which  58,000  acre-ft  (0.072  hm*)  is  usable  storage  above 
elevation  242.0  ft  or  73.76  m.  Reservoir  is  used  for  power  development.  Gage-height  record  and  storage  tables  furnished 
by  Alabama  Power  Co. 

02417500  LAKE  MARTIN. — Lat  32°40'4l",  long  85°54'30",  in  sec.  36,  T.  20  N.,  R.  21  E.,  Tallapoosa  County,  at  forebay  of  Martin 
Dam  on  Tallapoosa  River,  5  mi  (8  km)  upstream  from  Sougahatehee  Creek,  and  10  mi  (l6  km)  north  of  Tallassee,  Ala.  Drainage 
area,  3,000  mi2,  approximately  (7,800  km2,  approximately).  Period  of  record,  October  1927  to  current  year.  Remote  indicating 
gage  referenced  to  wire-weight  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.),  adjustment  unknown. 
Extremes  for  current  year:  Maximum  daily  contents,  1,637,100  acre-ft  (2.02  km3)  May  8  (elevation,  490.39  ft  or  149.471  m); 
minimum  daily,  1,202,600  acre-ft  (1.48  km3)  Dec.  21,  22  (elevation,  478.27  ft  or  145.777  m) .  Extremes  for  period  of  record: 
Maximum  daily  contents  since  Oct.  1,  1940,  1,845,7°°  acre-ft  (2.03  km3)  Dec.  18,  20,  1961  (elevation,  490. 6l  ft  or  149-538  m) ; 
minimum  daily,  555,000  acre-ft  (684  hm3)  June  29,  1941  (elevation,  452.12  ft  or  137-806  m) . 

Lake  is  formed  by.  a  combination  arch  and  gravity  concrete  dam  with  a  riprap  earth  embankment  on  left  or  east  end.  Spillway 
is  equipped  with  20  modified  stoney-type  gates,  3°  ft  (9*1  m)  wide  and  l6  ft  (4.9' m)  high.  Storage  began  in  the  summer  of 
1926,  and  the  powerhouse  was  completed  in  the  summer  of  1927.  Total  capacity  at  elevation  490.00  ft  or  149-352  m  (top  of 
gates  is  1,622,000  acre-ft  (2.00  km3),  of  which  1,375,000  acre-ft  (1.7°  km3)  is  controlled  storage  above  elevation  430.00  ft 
or  131.064  m  (minimum  pool) .  Lake  is  used  for  power  development.  Gage-height  record  and  capacity  table  furnished  by  Alabama 
Power  Co, 

02451950  LEWIS  SMITH  RESERVOIR.— Lat  33°56'26",  long  87°06'28",  in  Wy  sec.  6,  T.  13  S.,  R.  5  W.,  Walker  County,  at  forebay  of 
Lewis  Smith  Dam  on  Sipsey  Fork  of  Mulberry  Fork  of  Black  Warrior  River,  1.2  mi  (1.9  km)  downstream  from  Ryan  Creek,  2.5  mi 
(4.0  km)  upstream  from  Mill  Creek,  2-5  mi  (4.0  km)  upstream  from  State  Highway  69,  about  14  mi  (22.5  km)  northwest  of  Jasper, 
and  at  mile  13.5  (21.7  km).  Drainage  area,  944  mi2  (2,445  km2).  Period  of  record,  October  i960  to  current  year.  Water-stage 
recorder  with  remote  indicating  gages.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Alabama  Power  Co.),  adjustment  unknown. 
Extremes  for  current  year:  Maximum  daily  contents,  1,539,10°  acre-ft  (1,898  hm3)  Mar.  l6  (elevation,  516.66  ft  or  157-478  m) ; 
minimum  daily,  1,094,000  acre-ft  (1,349  hm3)  Dec.  21  (elevation,  494.23  ft  or  150.641  m) .  Extremes  for  period  of  record:  Maxi¬ 
mum  daily  contents,  1,649,500  acre-ft  (2,030  hm3)  Mar.  19,  1973  (elevation,  521.17  ft  or  158.853  m) ;  minimum  daily  since  res¬ 
ervoir  was  filled  to  elevation  510-00  ft  (155-448  m)  operating  pool  (Jan.  6,  1962),  1,008,400  acre-ft  (1,243  bm3)  Dec.  2,  1971, 
(elevation,  488.84  ft  or  148.998  m) . 

Reservoir  is  formed  by  an  earth  and  rock-fill  dam  300  ft  (91-4  m)  high  and  2,200  ft  (671  m)  long  with  fixed  crest  spillway 
956  ft  (291.4  m)  long.  Storage  began  Oct.1  3,  i960.  Capacity  at  elevation  522  ft  (I59.I  m)  (crest  of  spillway)  is  1,670,700 
acre-ft  (2,060  hm3).  Storage  of  394,000  acre-ft  (486  hm3)  is  provided  between  elevations  of  488  ft  (148.7  m)  and  510  ft 
(155-4  m)  for  power  generation.  Approximately  281,000  acre-ft  (346  hm3)  of  storage  for  flood  control  is  provided  between 
elevations  of  510  ft  (155-4  m)  and  522  ft  (159-1  m) -  Reservoir  is  used  for  power  development  and  flood  control.  Gage-height 
record  and  capacity  table  furnished  by  the  Alabama  Power  Co. 
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in 

in 
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Elevation 

Conten  ts 

contents 

( feet) 

(acre-ft) 

(acre-ft) 

(feet) 
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(acre-ft) 

02393500 

Allatoona  Reservoir 

02399499 

Weiss  Reservoir 

Sent. 30 . . . . . . 

834.25 

303,600 

_ 

561.71 

242,200 

Oct.  31 . . 

830.66 

268,000 

-35,600 

561.00 

224,400 

-17,800 

Nov.  3° . . . 

827.03 

235,300 

-32,700 

559.65 

192,700 

-31,700 

Dec.  31- . . . 

824.39 

213,600 

-21,700 

556.60 

132,200 

-60,500 

CAL  YR  1974 . 

. . . 

- 

-32,200 

- 

- 

-14,200 

Jan.  31. . 

826  .92. 

234,400 

+20,800 

559-04 

179,300 

+47,100 

Feb.  28 . . . 

833.44 

295,300 

+60,900 

561.4 6 

235,900 

+  56,600 

Mar .  31 . 

841.86 

390,000 

+94,700 

563.ll 

280,400 

+44,500 

Apr.  3° . 

839.20 

358,100 

-31,900 

563.50 

291,600 

+11,200 

May  31 . . . 

840.57 

374,300 

+16,200 

563.74 

298,600 

+7,000 

June  3°.. . . 

840.54 

373,900 

-4oo 

563.77 

299,500 

+900 

July  31 - - 

840.09 

368,500 

-5,4oo 

563.38 

288,100 

-n,4oo 

Aug.  31 . . . 

837.16 

334,900 

-33,600 

562.86 

273,300 

-14,800 

Sept. 30 . 

836.70 

329,800 

-5,100 

562.19 

255,000 

-18,300 

WTR  YR  1975 


+26,200 


+12,800 
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MQNTHEND  ELEVATION  AND  CONTENTS  AT  2400,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 --CONTINUED 


Change 

Change 

in 

in 

Date 

Elevation 

Contents 

contents 

Elevation 

Contents 

contents 

(feet) 

(acre -ft) 

(acre-ft) 

(feet) 

(acre-ft) 

(acre-ft) 

02401620  H. 

Neely  Henry  Reservoir 

02405200 

Logan  Martin  Reservoir 

Sept. 30 . 

506.60 

105,900 

_ 

462.04 

231,300 

_ 

Oct.  31 . . 

505.84 

98,300 

-7,600 

461.69 

226,800 

-4,500 

Nov.  30 . . . 

504.74 

88,100 

-10,200 

460.90 

216,800 

-10,000 

Dec.  31 . - . . 

504.90 

89,600 

+1,500 

460.08 

206,800 

-10,000 

CAL  YR  1974 . 

- 

- 

+8,4oo 

- 

- 

-6,300 

Jan.  31 . . . 

504.75 

88,200 

-i,4oo 

460.00 

205,800 

-1,000 

Feb.  28 . 

504.75 

88,200 

0 

459.92 

204,800 

-1,000 

+11,600 

Mar.  31. . . 

504.21 

83,500 

-4,700 

460.87 

216,400 

Apr.  30 — ... - ... 

506.84 

108,300 

+24,800 

463.00 

244,300 

+27,900 

May  31.  • . 

507.39 

114,100 

+5,800 

464.70 

268,800 

+24,500 

June  30... . 

507.90 

119,700 

+5,600 

464.93 

273,500 

+4,700 

July  31 . 

507.72 

117,700 

-2,000 

464.83 

266,800 

-6,700 

Aug.  31 . . 

507.8c 

118,600 

+900 

463.83 

256,000 

-10,800 

Sept.  30 . . 

507.44 

114,700 

-3,900 

464.65 

268,100 

+12,100 

WTR  YR  1975 . . 

- 

- 

+8,800 

- 

- 

+36,800 

Combined  Lay, 

Mitchell,  and 

Jordan  Lakes 

02417500  Lake 

Martin 

Sept. 30... . . . . 

. 

632,700 

_ 

484.64 

1,422,800 

_ 

Oct.  31 . 

_ 

637,400 

+4,700 

483.62 

1,386,500 

-36,300 

Nov.  30..... . 

- 

648,000 

+10,600 

48i.o6 

1,297,200 

-89,300 

Dec.  31 . . . 

- 

658,000 

+10,000 

481.30 

1,305,600 

+8,4oo 

CAL  YR  1974.  .  . . 

- 

- 

-1,900 

- 

- 

+110,500 

Jan.  31 . . 

656,300 

-1,700 

481.07 

1,297,600 

-8,000 

Feb.  28 . 

- 

627,900 

-28,400 

488.66 

1,570,800 

+273,200 

Mar.  31 . 

- 

654,400 

+26 , 500 

489.12 

1,588,300 

+17,500 

Apr.  30 . . 

- 

659,100 

+4,700 

489.66 

1,609,000 

+20,700 

May  31 . . 

- 

653,100 

-6,000 

489.77 

1,613,100 

+4,100 

June  30 . . . 

- 

654,500 

+i,4oo 

489.92 

1,619,000 

-5,900 

July  31 . 

- 

652,600 

-1,900 

489.42 

1,599.800 

-19,200 

Aug.  31 . 

- 

645,700 

-6,900 

487.87 

1,541,200 

-58,600 

Sept. 30 . 

- 

655,500 

+9,800 

487.58 

1,530,300 

-10,900 

WTR  YR  1975 . 

- 

- 

+22,800 

- 

- 

+107,500 

02451950  Lewis  Smith  Reservoir 


Sept.  30 . . . 

496.01 

1,123,800 

_ 

Oct.  31 . 

494.58 

1,099,800 

-24,000 

Nov.  30 . 

495.22 

1,110,500 

+10,700 

Dec.  31 . 

503.25 

1,254,200 

+143,700 

CAL  YR  1974 . 

- 

- 

-37,900 

Jan.  31 . 

509.57 

1,380,900 

+126,700 

Feb.  28 . 

5U.33 

1,418,500 

+37,600 

Mar.  31 . 

513.47 

1,465,700 

+47,200 

Apr .  30 . 

509.63 

1,382,200 

-83,500 

May  31 . 

508.84 

1,365,600 

-16,600 

June  30 . 

506.36 

1,315,000 

-50,600 

July  31 . 

503.35 

1,256,100 

-58,900 

Aug.  31 . 

500.17 

1,196,900 

-59,200 

Sept. 30 . 

497.58 

1,150,800 

-46,100 

WTR  YR  1975 


+27,000 
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02471065  Montlimar  Creek  at  U.S.  Highway  90,  at  Mobile,  Ala. 

LOCATION. — Lat  30°38'59",  long  88o07'34'',  in  gE-p  sec.  39,  T.  4  S.,  R.  2  W. ,  Mobile  County,  on  downstream  side  of  dowistream  service 
road  bridge  of  U.S.  Highway  90,  0.1  mi  (0.2  km)  west  of  intersection  of  Interstate  Highway  I-65  in  Mobile. 

DRAINAGE  AREA. — 8.57  mi2  (22.20  km2).  Prior  to  December  1968  drainage  area  was  8.26  mi2  (21.39  km2).  Drainage  area  was  in¬ 
creased  by  channelization. 

PERIOD  OF  RECORD. — May  1962  to  September  1967,  October  1974  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  sheet-piling  weir  control.  Datum  of  gage  is  20. 04  ft  (6.108  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to 
Aug.  18,  1971,  gage  located  100  ft  (30.5  m)  upstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --6  years,  18.8  ft3/s  (0.53  m3/s),  29.79  in/yr  (757  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  1,700  ft3/s  (48.1  m3/s)  Apr.  14  (gage  height,  6.79  ft  or  2.070  m) ;  minimum  daily, 

6.6  ft3/ s  (0.19  m3/s)  Oct.  21-28. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  4,000  ft3/s  (113  nP/s)  Apr.  27,  1964  (gage  height,  8.60  ft  or  2.621  m);  minimum, 

3.7  ft3/ s  (0.10  m3/s)  May  22,  1962,  and  Oct.  11,  12,  29,  30,  1964. 

REMARKS . — Records  fair . 


discharge 

.  IN  CUBIC  FEET 

REP  SECOND 

♦  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  19*5 

DAY 

OCT 

MOV 

0EC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

10 

9.2 

10 

9.3 

14 

9.2 

14 

13 

14 

8.2 

126 

11 

2 

28 

9.2 

9.2 

9.2 

13 

9.2 

14 

14 

14 

8.2 

25 

10 

3 

1  1 

9’.  2 

9.2 

16 

13 

8.2 

13 

48 

10 

16 

20 

10 

4 

10 

10 

9.2 

1  1 

40 

46 

13 

23 

13 

13 

19 

10 

5 

10 

10 

10 

9.1 

13 

14 

13 

19 

1  1 

11 

75 

10 

6 

10 

14 

10 

8.5 

1  1 

10 

13 

15 

14 

9.2 

19 

10 

7 

15 

9.2 

23 

36 

9.2 

11 

1  1 

88 

31 

8.2 

15 

23 

8 

9.2 

10 

8.2 

53 

9.2 

1  1 

59 

61 

14 

8.2 

63 

13 

9 

9.2 

10 

8.2 

14 

15 

9.2 

32 

19 

10 

25 

23 

10 

10 

9.2 

9.2 

8.2 

48 

10 

11 

122 

15 

11 

20 

57 

11 

1  1 

8.2 

21 

9.2 

19 

10 

10 

25 

13 

13 

20 

24 

32 

12 

8.2 

8.2 

9.0 

22 

26 

9.2 

15 

1  1 

18 

13 

17 

72 

13 

8.2 

8.2 

9.2 

15 

1  1 

90 

17 

1  1 

31 

11 

24 

52 

14 

8.2 

9.2 

9.2 

14 

1  1 

22 

212 

29 

10 

10 

14 

52 

15 

25 

9.2 

77 

14 

59 

18 

28 

54 

19 

9.2 

12 

50 

16 

15 

9.2 

12 

13 

48 

36 

17 

25 

9.2 

8.2 

13 

19 

17 

9.2 

59 

12 

13 

28 

14 

14 

15 

9.2 

8.2 

11 

14 

18 

1  1 

1  1 

13 

14 

15 

202 

13 

11 

8.2 

8.2 

10 

34 

19 

8.2 

10 

13 

21 

13 

23 

13 

10 

8.2 

9.0 

11 

18 

20 

7.0 

23 

68 

15 

11 

17 

12 

10 

9.2 

15 

18 

13 

21 

6.6 

9.2 

14 

13 

10 

14 

24 

10 

8.2 

12 

40 

23 

22 

6.6 

8.2 

12 

14 

10 

13 

12 

10 

15 

10 

15 

11 

23 

6  •  6 

9.2 

27 

28 

14 

13 

1  1 

1 1 

9.2 

8.0 

14 

11 

24 

6.6 

9.2 

14 

17 

10 

26 

11 

1 1 

8.2 

8.0 

14 

10 

25 

6.6 

10 

1  1 

15 

9.2 

11 

1 1 

1 1 

8.2 

8.0 

26 

42 

26 

6.6 

9.2 

10 

14 

9.2 

10 

10 

1 1 

8.2 

40 

28 

14 

27 

6.6 

9.2 

10 

14 

9.2 

10 

1 1 

13 

8.2 

17 

19 

13 

28 

6.6 

9.2 

10 

14 

9.2 

10 

17 

13 

9.2  ' 

15 

25 

11 

29 

18 

9.2 

10 

14 

34 

14 

21 

10 

14 

19 

11 

30 

10 

44 

9.6 

14 

36 

50 

21 

9.2 

79 

18 

46 

31 

D  ?  - 

14 

15 

46 

336 

13 

TOTAL 

318.8 

394.6 

473.8 

545.1 

460.2 

772.0 

841 

682 

370.6 

785.8 

827 

666 

mean 

10.3 

13.2 

15.3 

17.6 

16.4 

24.9 

28.0 

22.0 

12.4 

25.3 

26.7 

22.2 

MAX 

28 

59 

77 

53 

59 

202 

212 

88 

31 

336 

126 

72 

MIN 

6.6 

8.2 

8.2 

8.5 

9.2 

8.2 

10 

10 

8.2 

8.0 

10 

10 

CFSM 

1.20 

1.54 

1.79 

2.05 

1.91 

2.91 

3.27 

2.57 

1.45 

2.95 

3.12 

2.59 

IN. 

1.38 

1.71 

2.06 

2.37 

2.00 

3.35 

3.65 

2.96 

1.61 

3.41 

3.59 

2.89 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

7.136.9 

MEAN 

19.6 

MAX  336 

MIN  6.6 

CFSM 

2.29  IN 

30.98 

DATE 

TIME 

PEAK  DISCHARGE  (BASE 
G.HT.  DISCHARGE 

],  700  CFS) 
DATE  TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

11-17 

1430 

4.86 

729 

5-07 

1700 

5.06 

809 

3-13 

1900 

5.78 

1,120 

7-31 

0300 

5.87 

1,160 

4-i4 

1245 

6.79 

1,700 

9-12 

2315 

5.90 

1,180 

PASCAGOULA  RIVER  BASIN 
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02479560  Escatawpa  River  near  Agricola,  Miss. 

LOCATION. — Lat  30°48'32M,  long  88°27'4l",  in  SW-J-  sec.  2,  T.  3  S.,  R.  5  W,,  George  County,  Miss.,  on  downstream  side  of  bridge  on 
county  road  612,  6.7  mi  (10. 8  km)  west  of  Wilmer,  Ala.,  2.5  mi  (4.0  km)  west  of  Alabama-Mississippi  State  line,  4.8  mi  (7.7  km) 
below  old  gage  at  Escatawpa  River  near  Wilmer,  Ala. 

DRAINAGE  AREA. --556  mi2  (1,440  Em2). 


PERIOD  OF  RECORD. — August  1973  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  5°  ft  (15  m)  from  topographic  map. 


EXTREMES. — Current  year:  Maxi  mum  discharge,  10,9°°  ft^/s  (3°9  m^/s)  Apr.  12  (gage  height,  18.06  ft  or  5-5°5  m) ;  minimum,  191  ft^/s 
(5.41  m3/s)  Oct.  28  (gage  height,  2.6l  ft  or  0.796m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  10,900  ft-ys  (3°9  m^/s)  Apr.  12,  1975  (gage  height,  18.06  ft  or  5*5°5  m) ;  minimum, 

163  ft^/s  (4.62  m^/s)  July  2,  1974  (gage  height,  2.40  ft  or  0.732  m) . 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2R3 

521 

1,640 

914 

845 

1,030 

1  *690 

2.410 

1,940 

640 

8,480 

857 

2 

260 

413 

1,690 

752 

687 

920 

1,390 

2,160 

1 ,680 

560 

9.480 

893 

3 

262 

339 

1  ,500 

648 

761 

806 

1 ,180 

1.590 

1,290 

500 

8,420 

666 

4 

248 

319 

1,300 

677 

1,390 

1.020 

1,140 

2.210 

971 

1.500 

6.600 

603 

5 

241 

323 

1,210 

731 

4,190 

2.230 

1,040 

2.410 

749 

1,000 

5.110 

722 

6 

233 

347 

1.070 

743 

3,940 

2,290 

863 

2.470 

608 

760 

3,980 

737 

7 

225 

325 

1,250 

761 

2,300 

1,860 

749 

2*680 

1,060 

520 

3.340 

2,440 

8 

219 

295 

1,880 

2,240 

1.560 

1,550 

743 

5,080 

2,250 

460 

3,590 

3,280 

9 

211 

281 

1.590 

3,870 

1,210 

1,310 

1,360 

7.820 

1.980 

400 

3,090 

2.350 

10 

205 

269 

1,270 

5,040 

1,050 

1,110 

3,170 

8*000 

1,390 

500 

2,440 

2,290 

1 1 

199 

317 

1.060 

5,820 

968 

1,010 

8,280 

7.720 

2,160 

440 

2,740 

1,960 

12 

199 

528 

980 

6,330 

1 .150 

91  1 

10.700 

6*080 

3,590 

440 

2,440 

1 ,630 

13 

197 

446 

926 

6,580 

1.270 

1.030 

9,820 

3*660 

3.130 

980 

2.130 

1,670 

14 

193 

379 

845 

5,830 

1,110 

1  ,490 

8,100 

2*660 

1,850 

700 

2,030 

1,500 

15 

200 

357 

1,100 

4,070 

932 

1,970 

6,060 

2.650 

1 ,200 

600 

1,890 

1 ,600 

16 

307 

353 

1.940 

2,520 

2.150 

2,950 

4,840 

3.650 

1,010 

500 

1.390 

1  *450 

17 

359 

379 

2,070 

1,950 

2,150 

3,720 

5,110 

3.610 

908 

480 

1.060 

1.270 

18 

313 

857 

1.570 

1.620 

2.470 

5,210 

5,850 

2.460 

767 

440 

893 

1,150 

19 

260 

752 

1 .190 

1,410 

3.780 

6,220 

5,060 

1 .840 

•  663 

420 

1,070 

953 

20 

228 

833 

1 ,190 

1,270 

5,600 

6,420 

2,470 

1  .460 

608 

400 

1,260 

776 

21 

211 

1,360 

1.390 

1 ,220 

6,260 

5,880 

1,750 

1.210 

601 

960 

1,980 

719 

22 

202 

1,410 

1,240 

1.130 

4,580 

4  f  570 

1  .480 

1.000 

658 

780 

2.170 

1,060 

23 

202 

1  ,440 

1,080 

1,070 

2,490 

2.750 

1,200 

833 

94  1 

700 

1,340 

2.260 

24 

200 

1.350 

1,210 

1 .150 

2,120 

1,960 

1,040 

716 

1,090 

660 

1.010 

3,000 

25 

197 

1,300 

1,480 

1,170 

1,890 

1.560 

935 

641 

1.340 

851 

809 

2,580 

26 

197 

1,260 

1 ,680 

1,200 

1 ,630 

1,300 

845 

586 

1 .050 

1,330 

707 

1.980 

27 

193 

1,040 

1  ,620 

1,170 

1.360 

1.180 

764 

546 

720 

1,360 

638 

1,550 

28 

191 

854 

1,600 

1,100 

1,170 

1,080 

A9? 

1  .  140 

1.300 

1,270 

628 

1,290 

29 

200 

689 

1,440 

1,020 

965 

641 

953 

1,000 

980 

707 

1,070 

30 

31 

860 

725 

860 

1,250 

1.090 

935 

881 

1,340 

2,040 

1,020 

1.180 

1.780 

700 

1  ,420 

749 

1,000 

TOTAL 

8,230 

20.196 

42,351 

65,822 

61,213 

69,682 

89,982 

83.205 

39,204 

26,781 

82,932 

45,306 

MEAN 

265 

673 

1,366 

2,  123 

2,186 

2,248 

2,999 

2*684 

1,307 

664 

2,675 

1.510 

MAX 

860 

1  ,440 

2.070 

6,580 

6,260 

6,420 

10,700 

8,000 

3.590 

4,230 

9,480 

3,280 

MIN 

191 

269 

845 

648 

761 

806 

641 

546 

601 

400 

628 

603 

CFSM 

.48 

1.21 

2.46 

3.82 

3.93 

4.04 

5.39 

4.83 

2.35 

1.55 

4.81 

2.72 

IN. 

.55 

1.35 

2.83 

4.40 

4.10 

4.66 

6.02 

5.57 

2.62 

1.79 

5.55 

3.03 

CAL  YR 

1974  TOTAL  451,588 

MEAN 

1.237 

MAX  10,300 

MIN  191 

CFSM 

2.22  IN 

30.21 

WTR  YR 

1975  TOTAL  634,904 

MEAN 

1.739 

MAX  10,700 

MIN  191 

CFSM 

3.13  IN 

42.48 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5,000 

CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-13 

0800 

15-93 

6,670 

4-18 

1400 

15.52 

6,010 

2-21 

0600 

15.82 

6,480 

5-10 

0100 

16.67 

8,l4o 

3-20 

0600 

15.83 

6,490 

8-02 

0100 

17.45 

9,700 

4-12 

1100 

18.06 

10,900 
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TENNESSEE  RIVER  BASIN 


TENNESSEE  RIVER  MAIN  STEM 


03571850  Tennessee  River  at  South  Pittsburg,  Tenn. 
(National  stream-quality  accounting  network  station) 


LOCATION. —Lat  35°00'41", 
156,  0.5  mile  (0,8  km) 
from  Sequatchie  River, 


long  85°41'51",  Marion  County,  on  right  bank  at  South  Pittsburg  Ferry  landing  on  Tennessee  State  Highway 
downstream  from  Battle  Creek,  0.5  mile  (0.8  km)  east  of  South  Pittsburg,  4.6  miles  (7.4  km)  downstream 
6.5  miles  (10.5  km)  downstream  from  Nickajack  Dam,  and  at  mile  418.2  (672.9  km). 


DRAINAGE  AREA. --22 , 640  sq  mi  (58,600  sq  km),  approximately. 


PERIOD  OF  RECORD. --July  1930  to  current  year.  Published  as  "at  Hales  Bar,  near  Chattanooga",  July  1930  to  July  1966.  Records  for 
both  sites  published  August  1965  to  July  1966. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  581.01  ft  (177.092  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  13,  1932,  at  site  12.9  miles 
(20.8  km)  upstream  at  datum  7.85  ft  (2.393  m)  higher.  Feb.  13,  1932,  to  July  17,  1966,  at  site  11.5  miles  (18.5  km)  upstream  at 
datum  7.50  ft  (2.286  m)  higher.  Since  Jan.  27,  1939,  auxiliary  water-stage  recorder  at  site  10.6  miles  (17.1  km)  downstream. 


AVERAGE  DISCHARGE.  45  years,  37,260  cfs  (1,055  cu  m/s),  22.35  in/yr  (568  mm/yr),  unadjusted. 


EXTREMES . --Current  year:  Maximum  discharge,  189,000  cfs  (5,350  cu  m/s)  Mar.  14,  gage  height,  27.72  ft  (8.449  m) ;  minimum  daily, 

14,000  cfs  (396  cu  m/s)  Sept.  28;  minimum  gage  height,  10.84  ft  (3.304  m)  Sept.  22. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  315,000  cfs  (8.920  cu  m/s)  Mar.  18,  1973,  gage  height,  34.33  ft  (10.464  m) ;  minimum  daily, 
2,900  cfs  (82.1  cu  m/s)  Nov.  1,  15,  1953;  minimum  gage  height,  1.21  ft  (0.369  m)  Oct.  27,  1931,  site  and  datum  used  1932-65. 

Maximum  stage  known,  44.6  ft  (13.59  m)  in  March  1867,  site  and  datum  used  1932-65.  Flood  of  Mar.  8,  1917,  reached  a  stage  of 

37.4  ft  (11.40  m),  site  afid  datum  used  1932-65,  discharge,  320,000  cfs  (9,060  cu  m/s),  from  rating  curve  extended  above  225,000  cfs 
(6,370  cu  m/s)  . 


REMARKS. — Records  fair.  Since  1936,  flow  regulated  by  increasing  number  of  reservoirs  above  station. 


REVISIONS  (WATER  YEARS). — WSP  853:  Drainage  area.  WSP  973:  19^2.  WSP  1306:  1936  (monthly  runoff).  WSP  1386:  1932-34. 

DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PEW  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

38,300 

33,200 

34,300 

70,000 

85,500 

67,200 

167,000 

37,700 

37,600 

45,500 

42  »2U0 

27,600 

2 

36,500 

32,100 

38,600 

60,000 

76,500 

68,200 

160,000 

37,600 

37,500 

45,000 

42,900 

33,900 

3 

34,600 

33,400 

40,000 

55,000 

88,400 

61,000 

154,000 

35,500 

37,200 

47,300 

34,500 

45,200 

4 

34,200 

33,900 

45,000 

64,100 

100,000 

50,600 

143,000 

37,800 

37,300 

38,600 

36,700 

42,300 

5 

32,900 

35,700 

50,000 

68,000 

111,000 

50,900 

124,000 

37,700 

37,700 

42,000 

39,600 

41,600 

6 

28,400 

35,800 

50,000 

60,200 

117,000 

50,100 

110,000 

37,700 

37,500 

37,900 

38,600 

28,300 

7 

35,800 

36,000 

45,000 

53,700 

112,000 

50,800 

106,000 

37,200 

30,900 

44,000 

41,200 

25,000 

8 

33,900 

36,100 

50,000 

56,500 

101,000 

51,000 

98,300 

37,300 

30,700 

46 ,500 

41,000 

28,300 

9 

37,400 

28,600 

50,000 

57,300 

98,800 

60,000 

96,000 

37,900 

44,300 

44,000 

38,500 

10 

38,406 

32,100 

50,000 

58,600 

96,800 

63,300 

81,600 

37,900 

48,900 

39,700 

25,400 

41,400 

11 

37  9  7 0 0 

35,600 

50,000 

70,500 

91,700 

64,100 

62,900 

37,600 

49,600 

33,800 

29,600 

42,600 

12 

31  ,300 

36,400 

50,000 

62,300 

85,500 

75,200 

53,700 

37,700 

46, 700 

40,000 

40,500 

36.200 

1 3 

23,000 

36,600 

50,000 

75,500 

90,000 

110,000 

50,600 

37,400 

44,000 

41,000 

47,100 

32,700 

14 

31,800 

36,200 

50,000 

76,200 

89,700 

180,000 

46,800 

37,000 

43,200 

37,700 

44,200 

17,800 

15 

28,900 

35,700 

45,000 

71,000 

88,400 

182,000 

49,400 

37,100 

44,100 

37,100 

37,100 

24,200 

16 

33,900 

35,800 

50,000 

72,100 

86,500 

165,000 

50,400 

37,600 

44,300 

44,500 

35,300 

29,800 

17 

35,800 

35,100 

50,000 

71,100 

89,500 

140,000 

50,500 

38,600 

41  ,600 

45,400 

33,400 

32.500 

18 

35,300 

35,300 

45,000 

69,900 

93,800 

119,000 

50,800 

49,700 

42,100 

'  45,700 

32,300 

34,600 

19 

35,800 

36,700 

50,000 

70,500 

95,300 

117,000 

51,800 

57,700 

45,900 

42,800 

35,100 

46,900 

20 

21,600 

40,000 

50,000 

74,300 

93,900 

117,000 

51,600 

53,000 

45,900 

31,300 

41,300 

29,700 

21 

32,000 

40,200 

45,000 

81,000 

88,200 

111,000 

43,900 

46,100 

46,000 

39,000 

41,300 

18,400 

22 

36.000 

38,100 

35,000 

80,700 

81,400 

102,000 

39,100 

41,800 

48,100 

46,600 

44,300 

25,000 

23 

36,000 

37,200 

45,000 

79,300 

72,900 

103,000 

36,500 

44,300 

42,700 

46,700 

42,300 

45,000 

24 

35,900 

36,600 

35,000 

74,200 

72,000 

109,000 

33,400 

44,100 

43,900 

45,800 

31,200 

75,000 

25 

36,100 

35,900 

35,000 

84,000 

87,900 

119,000 

38,300 

39,500 

44,500 

43,100 

31  ,500 

65,000 

26 

33,300 

36,100 

40,000 

104,000 

86,400 

119,000 

23,000 

37,200 

46,700 

48,200 

37,800 

25,000 

d  7 

28,400 

36,100 

40,000 

99,700 

84,500 

121,000 

19,700 

38,000 

46,400 

48,800 

36 ♦ 300 

15,000 

28 

32,700 

35,000 

50,000 

96,800 

79,500 

125,000 

34,500 

38,300 

47,700 

42,700 

36,900 

14,000 

29 

35,500 

35,500 

70,000 

92,600 

131,000 

37 , 700 

37,300 

35,000 

40,000 

39,300 

25,000 

30 

35,100 

35,700 

75,000 

92,300 

159,000 

38,100 

38,000 

42,000 

38,600 

36,700 

25,000 

31 

34,400 

70 . n  nn 

HQ  , 100 

JO f  J u  u 

jo  *  0  0  U 

21 1  b0  0 

TOTAL 

1 .040.9M 

1 9  066 • 7M 

1 ,482. 9M 

2,290.5M 

2,544. 1M 

3,211 . 4M 

2, 102. 6M 

1.240.6M 

1.274.0M 

1.307.3M 

1,161. 6M 

1.006.2M 

MEAN 

33,580 

35 , 560 

47,840 

73,890 

90,860 

103,600 

70,090 

40,020 

42,470 

42,170 

37,470 

33,540 

MAX 

38,400 

40,200 

75,000 

104,000 

117,000 

182,000 

167,000 

57,700 

49,600 

48,800 

47,100 

75,000 

MIN 

21,600 

28,600 

34,300 

53,700 

72,000 

50,100 

19,700 

35,500 

30,700 

31,300 

25,400 

14,000 

CAL  YR  1974  TOTAL  21.041,200  MEAN  57,650  MAX  199,000  MIN  12,800 

WTR  YR  1975  TOTAL  19,728,700  Mt AN  54,050  MAX  182,000  MIN  14,000 


M  Expressed  in  thousands, 

NOTE. --No  gage-height  record  Dec.  3  to  Jan.  3,  Jan.  30  to  Feb.  27,  Apr.  8-17,  Sept.  10-12,  22-30 
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03572900  Town  Creek  near  Geraldine,  Ala. 

LOCATION. — Lat  3^°22'42",  long  85°59'25",  in  SE  1/4  sec. 34,  T.7  S.,  R.6  E.,  DeKalb  County,  on  downstream  side 
of  bridge  on  State  Highway  75,  0.3  mi  (0.5  km)  downstream  from  Reedy  Creek,  0.9  mi  (1.4  km)  upstream  from 
Traylor  Branch,  2  miles  (3.2  km)  north  northeast  of  Geraldine,  15  miles  (24.1  km)  northeast  of  Albertville, 
and  at  mile  20.4  (32.8  km). 

DRAINAGE  AREA. — l4l  mi2  (365  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1957  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  1,000  ft  (305  m)  from  topographic  map. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 18  years,  272  ft3/s  (7-703  m3/s )  26.20  in/yr  (665  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  9,030  ftVs  (256  m3/s )  Feb.  18  (gage  heigh 
minimum  daily,  0.41  ft  3/s  (0.012  m3/s )  Oct.  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  17,700  ft3/s  (501  nP/s)  Apr.  29,  1963,  gage 
6.6l4  m;  no  flow  for  many  days  in  1957,  I960  and  1963. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND.  WAIER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.2 

4.0 

264 

920 

415 

419 

739 

91 

55 

34 

28 

4.0 

2 

3.2 

3.8 

209 

686 

528 

390 

599 

77 

44 

33 

32 

3.1 

3 

2.6 

3.7 

149 

608 

789 

337 

731 

79 

34 

25 

17 

2.0 

4 

2.3 

3.7 

122 

723 

1,080 

306 

518 

90 

28 

20 

24 

1 . 1 

5 

2.0 

18 

108 

578 

1,390 

284 

434 

80 

23 

17 

42 

.83 

6 

2.8 

19 

98 

488 

955 

270 

375 

69 

50 

14 

235 

.68 

7 

1.5 

12 

113 

421 

718 

277 

329 

72 

78 

80 

130 

8.8 

8 

1.2 

18 

201 

408 

589 

314 

289 

90 

68 

64 

59 

17 

9 

.94 

15 

190 

425 

518 

242 

319 

229 

80 

38 

42 

6.7 

10 

.86 

12 

159 

734 

450 

271 

425 

169 

49 

32 

222 

4.4 

11 

.68 

13 

142 

1 

,780 

406 

1,020 

308 

107 

305 

87 

367 

48 

12 

.60 

16 

132 

1 

,210 

524 

1,110 

254 

83 

355 

44 

140 

33 

13 

.46 

16 

120 

1 

,150 

446 

2,780 

222 

83 

189 

26 

75 

16 

14 

.41 

14 

109 

751 

383 

4,750 

244 

68 

124 

18 

52 

9.6 

15 

.98 

15 

1  12 

604 

346 

1,290 

260 

89 

172 

14 

39 

6.  1 

16 

5.7 

15 

127 

505 

929 

1,000 

214 

226 

170 

10 

30 

4.3 

17 

3.1 

1  7 

118 

429 

2,070 

860 

192 

193 

146 

8.8 

32 

3.5 

18 

2.5 

19 

105 

383 

5,220 

787 

174 

224 

95 

7.1 

29 

4.4 

19 

1.9 

21 

101 

387 

2,910 

1,270 

1  80 

155 

71 

6.3 

22 

9.9 

20 

2.1 

225 

100 

484 

1,100 

944 

183 

119 

62 

46 

28 

8.3 

21 

2.6 

139 

96 

408 

806 

705 

152 

97 

79 

84 

17 

8.2 

22 

2.5 

87 

90 

361 

653 

613 

135 

83 

56 

33 

13 

9.3 

23 

2.2 

65 

85 

331 

637 

567 

124 

70 

42 

21 

1  1 

479 

24 

2.3 

54 

406 

343 

1,020 

928 

119 

60 

33 

19 

8.1 

1,400 

25 

2.  ) 

52 

1,250 

3 

.920 

682 

790 

120 

51 

27 

28 

6.  1 

540 

26 

1.9 

48 

881 

1 

,580 

551 

559 

125 

44 

23 

94 

4.8 

386 

27 

2.1 

45 

623 

880 

524 

469 

107 

47 

23 

39 

1  0 

285 

28 

2.6 

44 

671 

685 

486 

405 

94 

47 

28 

24 

33 

199 

29 

3.4 

41 

1 ,320 

575 

1.180 

87 

66 

140 

16 

23 

164 

30 

3.7 

65 

2,210 

526 

2,150 

89 

64 

41 

13 

9.3 

135 

31 

1,520 

461 

67 

18 

6.0 

TOTAL 

69.43 

1 , 

120.2 

1  1 .933 

23 

,  744 

27,125 

28,337 

8,141 

3,089 

2,690 

1.013.2 

1 .786.3 

3,797.21 

MEAN 

2.24 

37.3 

385 

7  66 

969 

914 

27] 

99.6 

89.7 

32.7 

57.6 

127 

MAX 

5.7 

225 

2,210 

3 

,920 

5,220 

4,750 

739 

229 

355 

94 

367 

1  .400 

MIN 

.41 

3.7 

85 

331 

346 

242 

87 

44 

23 

6.3 

4.8 

.68 

CFSM 

.02 

.26 

2.73 

5.43 

6.87 

6.48 

1.92 

.71 

.64 

.23 

.41 

.90 

IN. 

.02 

.30 

3.15 

6*26 

7.16 

7.48 

2.15 

.81 

.71 

.27 

.47 

1.00 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

98, 

937. 

56  1 

MF  AN 

271 

MAX  4,000 

MIN  .41 

CFSM 

1.92 

IN 

26.10 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

112, 

845. 

34  1 

MEAN 

309 

MAX  5,220 

MIN  .41 

CFSM 

2.19 

IN 

29.77 

PEAK  DISCHARGE,  BASE 

(4,000  CFS ) 

DATE 

TIME  G 

.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

2-18 

1930  14 

•  03 

9 

,030 

1-25 

1030 

10.35 

5,^20 

3-14 

0030  12. 

.89 

7 

,890 

,  14.03  ft  or  4.276  m); 
height,  21.70  ft  or 
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03574500  Paint  Rook  River  near  Woodville,  Ala. 


LOCATION. — Lat  34°37'27".  long  86°l8'23", 
of  bridge  on  U.S.  Highway  72,  1,000  ft 
of  Woodville,-  4 . 1  mi  (6.6  km)  upstream 


in  NW  1/4  sec. 10,  T.5  ?.,  R.3  E. ,  Jackson  County,  on  downstream  side 
(305  m)  downstream  from  Southern  Railway  bridge,  2  mi  (3-2  km)  west 
from  Little  Paint  Creek,  and  at  mile  26.6  (42.8  km). 


DRAINAGE  AREA.— 320  mi2  (829  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. — December  1935  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  570.95  ft  (174.026  m)^above  mean  sea  level— ^Dec  ‘^23,^1935^ 


to  Jan.  16, 
and  datum . 
datum. 


5,  1938,  nonrecording  gage,  Jan.  17,  1938,  to  July  24,  1940,  water-stage  recorder,  at  same  site 
July  25,  1940,  to  Mar.  13,  1963,  water-stage  recorder  at  site  20  ft  (6  m)  downstream  at  same 

AVERAGE  DISCHARGE. — 39  years,  678  ft3/s  (19-20  mVs)  28.77  in/yr  (731  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  22,700  ft3/s  (643  m3/s)  Mar.  14  (gage  height,  20.4  ft  or  6.22  m) , 
from  flood  mark;  minimum  daily,  19  ft3/s  (0.54  m3/s)  Oct.  9-14.  ,  ,  _. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  74,200  ft3/s  (2,100  m3/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  24.40  ft  or 
7.437  m);  minimum,  1.3  ft3/s  (0.037  m3/s)  Oct.  21,  1954, (gage  height,  0.28  ft  or  0.085  m). 


REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE «  IN  CUBIC  FEET  PEP  SFCONll.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

24 

•  23 

1 ,250 

2.150 

711 

817 

4,040 

219 

200 

255 

64 

51 

2 

24 

23 

1.210 

1,310 

1,290 

918 

2.290 

216 

180 

159 

63 

32 

3 

23 

23 

538 

884 

2,340 

900 

3,050 

210 

160 

178 

61 

30 

4 

2? 

23 

360 

1,220 

2,420 

850 

3,030 

207 

140 

168 

71 

28 

5 

21 

25 

297 

1.310 

2*440 

800 

1,830 

202 

130 

122 

188 

28 

6 

21 

25 

246 

907 

2,1^0 

750 

1,290 

199 

85 

102 

112 

27 

7 

20 

40 

334 

694 

1  .520 

750 

874 

210 

95 

184 

106 

30 

8 

20 

47 

1,560 

561 

1 .140 

700 

672 

214 

196 

136 

102 

35 

9 

19 

38 

1.350 

939 

933 

650 

608 

1.190 

182 

117 

83 

42 

10 

19 

33 

730 

1  ,340 

784 

600 

590 

1.040 

151 

120 

114 

40 

1 1 

19 

32 

490 

3,220 

690 

580 

568 

1.500 

1.070 

116 

89 

37 

12 

19 

32 

379 

4 ,  .+  7  0 

657 

560 

514 

1,000 

2,970 

103 

79 

35 

13 

19 

33 

301 

2,870 

1 ,280 

560 

466 

580 

2,450 

96 

71 

35 

14 

19 

55 

242 

1.690 

851 

10*000 

397 

400 

907 

82 

64 

147 

lb 

23 

49 

208 

1,030 

711 

9,000 

370 

330 

710 

70 

60 

97 

16 

40 

43 

194 

856 

1*880 

5.000 

361 

300 

1,300 

62? 

60 

56 

17 

126 

40 

161 

1*040 

3.950 

4,000 

339 

400 

759 

52 

63 

46 

16 

125 

41 

161 

1,040 

4,380 

2.000 

320 

860 

506 

46 

60 

49 

19 

89 

289 

1  44 

1,250 

4,510 

1.500 

344 

1.000 

418 

44 

64 

117 

20 

49 

2.460 

134 

2.320 

3,230 

2,360 

1,160 

1.100 

347 

79 

65 

166 

21 

39 

‘  2.420 

124 

1,970 

1*920 

1.790 

938 

466 

262 

328 

63 

93 

22 

34 

799 

114 

1  ,290 

1.180 

1 .150 

635 

356 

237 

184 

58 

71 

23 

30 

334 

104 

929 

1.080 

615 

512 

305 

185 

118 

56 

1.050 

24 

29 

227 

259 

762 

2*880 

3,280 

450 

189 

154 

88 

53 

3,670 

25 

2H 

178 

1.980 

3.120 

2,600 

6.240  ' 

416 

186 

128 

98 

50 

6,170 

26 

26 

145 

3*160 

4,170 

1 ,480 

3,850 

454 

183- 

114 

188 

49 

6,580 

27 

28 

122 

2.020 

2,640 

1.060 

2.130 

411 

212 

104 

169 

46 

2.560 

26 

25 

108 

2*680 

1,460 

951 

1.170 

363 

252 

103 

112 

45 

1.080 

29 

24 

94 

3.870 

1 .050 

2.500 

261 

184 

498 

85 

44 

420 

30 

24 

117 

4  •  S  3  0 

94b 

8*020 

229 

201 

462 

70 

44 

307 

31 

23 

3,810 

817 

6,990 

198 

,  65 

56 

TOTAL 

1.029 

7,916 

32.960 

50,277 

51.368 

81,050 

27,782 

14.109 

15,203 

3*796 

2,203 

23.129 

MEAN 

33.2 

264 

1.063 

1,622 

1  .635 

2.615 

926 

455 

507 

122 

71.1 

771 

MAX 

126 

2*480 

4*530 

4,470 

4*510 

10*000 

4,040 

1.500 

2.970 

328 

188 

6,580 

MIN 

19 

23 

104 

SHI 

690 

560 

229 

183 

85 

44 

44 

27 

CFSM 

.in 

.63 

3.32 

5.07 

5.73 

8.17 

2.89 

1  .42 

1.58 

.38 

.22 

2.41 

IN. 

.  1  2 

.92 

-.•83 

5.84 

5.97 

9.42 

3.23 

1  .64 

1.77 

.44 

.26 

2.69 

CAL  YP 

1974  TOTAL  293. 

409  MEAN 

804  MAX 

10,200 

MIN  19 

CFSM  2. 

51 

IN  34. 

1  1 

WTR  YP 

1975  TOTAL  310. 

822  MEAN 

852  MAX 

lO.ono 

MIN  19 

CFSM  2. 

66 

IN  36. 

13 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  6,000 

CFS  ) 

NOTE. — No  gage- 

■height  record  Mar. 

3-19. 

DATE 

TIME 

G.H.  DISCHARGE 

DATE 

TIME  G 

•H.  DISCHARGE 

3-14  Unknown  ; 

20.4 

22,700 

3-30 

2400  19- 

.10  13 

,800 

3-25 

1800 

i7.ll 

6,720 

9-26 

0100  17 

.52  7 

,860 

N 


V 
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03575000  Flint  River  near  Chase,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°lJ9'22",  long  86°28'59",  in  NW  1/4  NW  1/4  sec. 36,  T.2  S.,  R.l  E.,  Madison  County,  on  left 
bank  10  ft  (3  m)  downstream  from  Winchester  Road,  400  ft  (122  m)  downstream  from  Brier  Fork,  1,100  ft 
(335  m)  upstream  from  L  &  N  Railroad  bridge,  4 . 3  mi  (6.9  km)  northeast  of  Chase,  Ala.,  an4  at  mile  36.2 
(58.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 3^2  mi2  (886  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1929  to  current  year.  Prior  to  May  1930  monthly  discharge  only,  published  In 

wsp  1306. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  640.37  ft  (195.185  m)  above  mean  sea  level.  May  1931*  to 

Jan.  1975,  water-stage  recorder  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  at  same  datum.  Prior  to  May  193^,  nonrecording 
gage  1,100  ft  (335  m)  downstream  at  L  &  N  Railroad  bridge  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 46  years,  5^7  ft3/s  (15-49  mVs),  21.72  in/yr  (552  mm/yr). 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  29,800  ft3/s  (844  m3/s )  Mar.  14  (gage  height,  20.97  ft  or 
6.392  m);  minimum  daily,  106  ft 3/s  (3-00  m3/s )  Oct.  12-14,  23. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  104,000  ft3/s  (2,945  m3/s )  Mar.  16,  1973  (gagg  height,  29.52  ft 
or  8.998  m);  minimum,  44  ft3/s  (1.25  m3/s )  Sept.  20,  27,  30,  1931;  minimum  gage  height,  0.82  ft  (0.250  m) 
Sept.  3,  27,  1954.  , 

Flood  in  September  1929  reached  a  stage  of  25-0  ft  (7-62  m)  from  floodmarks,  discharge,  58,500  ft3/s 

(1,657  m3/s). 


REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  823:  Drainage  area.  WSP  853:  1936(M).  WSP  1 3  0  6 :  193MM).  WSP  1910: 
Peak  discharge  (base). 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

126 

117 

400 

791 

539 

552 

1,260 

340 

266 

205 

182 

226 

2 

120 

117 

351 

624 

888 

843 

1,090 

325 

257 

243 

179 

154 

3 

115 

117 

300 

624 

924 

617 

1 ,430 

345 

239 

378 

180 

129 

4 

115 

120 

266 

1,210 

971 

539 

888 

423 

226 

226 

170 

P20 

5 

115 

201 

248 

766 

1  ,  140 

505 

701 

356 

217 

193 

500 

114 

6 

112 

213 

226 

588 

943 

460 

639 

320 

226 

182 

250 

117 

7 

112 

161 

325 

505 

791 

410 

581 

924 

361 

300 

200 

126 

3 

112 

144 

632 

518 

670 

440 

545 

662 

252 

248 

190 

126 

9 

109 

135 

435 

1,050 

617 

410 

559 

1,430 

222 

193 

175 

117 

10 

109 

132 

345 

1,910 

581 

600 

733 

678 

222 

179 

171 

117 

11 

109 

138 

305 

6,350 

581 

1,000 

595 

473 

1 

,170 

243 

171 

120 

12 

106 

146 

285 

1,800 

1,030 

1,940 

518 

406 

1 

,260 

201 

164 

161 

13 

106 

148 

266 

1,090 

808 

15,500 

473 

361 

448 

186 

158 

226 

14 

106 

144 

248 

843 

639 

18,300 

450 

335 

330 

190 

154 

164 

15 

120 

144 

234 

741 

581 

2,960 

450 

448 

670 

175 

148 

138 

16 

221 

148 

239 

826 

990 

1 ,460 

440 

1.020 

588 

164 

213 

126 

17 

198 

148 

234 

897 

1,990 

1,150 

412 

1,020 

356 

161 

161 

132 

18 

156 

154 

222 

766 

1  ,580 

965 

378 

1,290 

295 

154 

201 

144 

19 

135 

808 

213 

915 

1  ,420 

2,550 

843 

662 

525 

158 

197 

144 

20 

123 

1,340 

205 

1,760 

943 

1,430 

1,030 

473 

539 

539 

171 

138 

21 

109 

518 

197 

1,050 

758 

934 

559 

400 

305 

330 

154 

129 

22 

109 

340 

193 

775 

670 

1,010 

460 

361 

257 

230 

148 

138 

23 

106 

285 

190 

798 

701 

1,130 

412 

330 

230 

193 

141 

1,000 

24 

118 

257 

234 

639 

1,140 

4, 040 

389 

305 

217 

182 

135 

5,000 

25 

118 

243 

1,640 

1,940 

775 

2.890 

435 

285 

209 

733 

132 

880 

26 

118 

239 

1,060 

1,160 

632 

1,010 

525 

351 

209 

545 

129 

506 

27 

118 

226 

888 

817 

595 

775 

406 

310 

205 

389 

126 

394 

28 

118 

209 

2,620 

693 

573 

581 

367 

285 

345 

234 

123 

345 

29 

118 

201 

2,980 

632 

6,020 

345 

275 

378 

197 

117 

292 

30 

118 

205 

2,420 

602 

10,200 

345 

285 

234 

179 

117 

255 

175 

C  9  O  J  v/ 

TOTAL 

3,793 

7,500 

19,481 

34,246 

24,470 

83,851 

18,258 

15,753 

11 

,258 

7,905 

5,602 

11,778 

MEAN 

122 

250 

628 

1,105 

874 

2,705 

609 

508 

375 

255 

181 

393 

MAX 

221 

1,340 

2,980 

6,350 

1,990 

18,300 

1 ,430 

1 ,430 

1 

,260 

733 

500 

5,000 

MIN 

106 

117 

190 

505 

539 

410 

345 

275 

205 

154 

117 

114 

CFSM 

.36 

.73 

1.84 

3.23 

2.56 

7.91 

1.78 

1.49 

1.10 

.75 

.53 

1.15 

IN. 

.41 

.82 

2.12 

3.73 

2.66 

9.12 

1.99 

1.71 

1.22 

.86 

.61 

1.28 

CAL  YR 

1974  TOTAL  261, 

103  MEAN 

715  MAX 

14,300 

MIN  94 

CFSM  2 

.09  IN 

28.40 

WTR  YR 

1975  TOTAL  243, 

895  MEAN 

668  MAX 

18,300 

MIN  106 

CFSM  1 

.95  IN 

26.53 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  6, 

000  CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H.  DISCHARGE 

1-11 

0630 

11.14 

7,460 

3-30 

0400 

14.79 

13,100 

3-14 

0030 

20.97 

29,800 

9-24 

Unknown 

10.00 

6,130 

3-24 

2145 

9.96 

6,090 
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03575500  Tennessee  River  at  Whitesburg,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°3Vl8",  long  86°33'29",  SW  1/4  sec. 29,  T.5  S.,  R.l  E. ,  Madison  County,  at  Whitesburg,  on 
right  bank,  2,500  ft  (762  m)  upstream  from  Aldridge  Creek,  3,000  ft  (914  m)  upstream  from  Clement  C.  Clay 
Bridge  on  U.S.  Highway  231,  11.0  miles  (17.7  km)  south  of  Huntsville,  15.I  miles  (24.3  km)  downstream  from 
Guntersville  Dam,  and  at  mile  333-9  (537-2  km). 

DRAINAGE  AREA. — 25,610  mi^,  (6,633  km)  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1924  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  some  periods,  pubxj.sn.ed  in  WSP 
1306.  Prior  to  October  1936,  published  as  "at  Decatur."  Gage-height  records  collected  in  this  vicinity 
since  1875  (fragmentary  prior  to  April  1909)  are  contained  in  files  of  Corps  of  Engineers  and  in  reports 
of  National  Weather  Service. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  549.00  ft  (167-335  m)  above  mean  sea  level.  Oct.  1,  1924,  to 
Dec.  2,  1926,  nonrecording  gage  and  Dec.  3,  1926  to  Sept.  30,  1936,  water-stage  recorder,  at  site  28.3 
miles  (45.5  km)  downstream  at  datum  14.70  ft  (4.481  m)  lower.  Oct.  1,  1936  to  Sept.  30,  I960  water-stage 
recorder  830  ft  (253  m)  downstream  at  same  datum.  Since  Mar.  4,  1937,  auxiliary  gage  28.3  miles  (45-5  km) 
downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 51  years,  43,760  ft  3/s  (1,239  m3/s )  23-20  in/yr  (589  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  230,000  ft3/s  (6,510  m3/s)  Mar.  15  (gage  height,  20.90  ft  or 
6.370  m);  minimum  daily  12,000  ft3/s  (340  m3/s)  Sept.  7;  minimum  gage  height  2.22  ft  (0.677  m)  Nov.  11. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  323,000  ft3/s  (9,147  m3/s )  Mar.  19,  1973  (gage  height,  26.06  ft  or 
7.943  m) ;  minimum  daily,  400  ft3/s  (11. 3  m3/s )  July  24,  1966. 

Maximum  stage  known,  31-4  ft  (9-57  m)  in  March  1867,  present  site  and  datum,  from  high-water  profile  by 
Corps  of  Engineers . 

REMARKS. — Records  good  except  those  below  20,000  ft3/s  (566  m3/s)  which  are  poor.  Discharge  below  20,000  ft3/s 
(566  m3/s )  computed  on  basis  of  records  for  Guntersville  Dam,  adjusted  for  storage  and  inflow.  Since  1936, 
flow  regulated  by  increasing  number  of  reservoirs  above  station. 

REVISIONS. — Revised  figures  of  discharge,  in  cubic  feet  per  second,  for  water  year  1974,  superceding  those 
published  in  Water  Resources  Data  for  Alabama,  Part  I,  Surface  Water  Records,  are  given  herewith: 


April 

May 

June 

July 

Aug, 

Sept . 

Water  year 

Mean 

60,210 

48,539 

40,797 

38,890 

39,945 

39,945 

63,585 

discharge,  in  cubic  feet 

PER  SECOND.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JiiL 

AUG 

SEP 

1 

31.300 

32.200 

40.000 

99,900 

86,300 

73.500 

192.000 

36.100 

34,900 

54,000 

45 • 300 

26,700 

2 

33,100 

31.800 

39.900 

89,700 

77,500 

72.700 

189.000 

36. 100 

39,400 

52,300 

30.100 

34,400 

3 

30*600 

27,300 

39,200 

74,900 

88.200 

67.800 

186,000 

37.500 

41.300 

53,500 

24.000 

42.400 

4 

31,800 

29.300 

43.600 

72,100 

97,600 

53,800 

179.000 

38,100 

42,300 

50.100 

34,400 

41,700 

5 

?8  *  ?0 0 

29,600 

47,500 

67,500 

109,000 

47,400 

154,000 

38.200 

39,700 

37,500 

37,700 

34,400 

6 

22,100 

32,800 

47,100 

65,700 

116,000 

49,600 

132,000 

39,500 

28,000 

41,100 

40.600 

15,400 

7 

35,700 

35.400 

47,300 

64*000 

117,000 

49,800 

1 17,000 

40.100 

28,500 

57,000 

47 , 500 

12,000 

8 

32,700 

3  2  1 5  0  0 

49,600 

59,900 

1 14,000 

50,900 

112,000 

39.500 

32.900 

58,700 

47,700 

22,500 

9 

32.300 

29.800 

51.200 

54,900 

103,000 

51.400 

104,000 

48.000 

43,700 

57,600 

29,400 

34,900 

10 

32,700 

24,700 

49,400 

58.000 

100,000 

59,400 

85,800 

46*800 

46,000 

57,600 

13.500 

34,700 

1 1 

33.100 

25*400 

48,600 

69,300 

96,500 

67,000 

68,500 

42,800 

50.700 

49,900 

32,500 

37,700 

12 

28*700 

36*500 

48,400 

78,300 

91 .700 

83,600 

53.400 

38.800 

56.100 

38.600 

39,000 

39.300 

13 

18.900 

31.000 

48,500 

87,000 

91.500 

1 1 1,000 

49,600 

39.200 

52,600 

35.300 

41,000 

33.100 

14 

24,800 

31,500 

47,100 

92,100 

88,600 

181,000 

48,000 

38.200 

42,200 

44,400 

41,200 

20,600 

15 

29,200 

30,000 

44,800 

89,900 

85,400 

229.000 

51 .900 

40.300 

48,300 

46,500 

41.900 

29,300 

16 

37*300 

28.600 

41.900 

79,800 

91 ,900 

227,000 

49,800 

42,800 

52,900 

45,300 

37,900 

30.500 

17 

32,900 

25,800 

43,600 

»1,200 

105,000 

208.000 

53,300 

43*700 

51,900 

37,500 

23,300 

31,100 

18 

31,000 

28,800 

39,800 

80.700 

117,000 

176.000 

53.300 

51.900 

50,800 

45,100 

32.200 

23,400 

19 

32.300 

33.900 

41 .600 

80,600 

129,000 

151.000 

53.100 

54.600 

49,500 

34,000 

46,000 

43,000 

20 

21,500 

42,800 

45.500 

80,900 

122.000 

136,000 

53,900 

56.700 

4?, 900 

30.800 

47,900 

27,600 

21 

27.500 

42,300 

46,300 

79,800 

111,000 

130.000 

47,700 

54.100 

39,200 

38.900 

47,000 

17.000 

22 

30,500 

31,700 

36,600 

78,900 

106,000 

124,000 

41 ,600 

49.500 

43,100 

45.600 

42.800 

20.800 

23 

31,000 

34,400 

36,800 

77 ,800 

94,100 

1 16,000 

39,500 

45.100 

48.700 

47.100 

45 ,100 

41,300 

24 

31.600 

36  *  60  0 

37.600 

75,700 

80,000 

1 18,000 

39,400 

40.900 

51.500 

42,500 

52,600 

76,100 

25 

28*400 

37,900 

49.900 

92.600 

81,200 

122,000 

38,300 

39.600 

52,000 

44,400 

56,400 

69,600 

26 

30*800 

37.800 

54.300 

1 1 1,000 

84.700 

127,000 

15.500 

40.300 

48,900 

41 ,400 

50.100 

49,500 

27 

25.400 

37,700 

56*800 

1 1 1,000 

86,300 

134.000 

18,900 

45.200 

41,200 

27,400 

35.800 

37.200 

28 

29.400 

33.800 

66.400 

110.000 

82.100 

139,000 

34,100 

35.100 

35.800 

43.100 

36,800 

27,100 

29 

29.700 

33,400 

77,800 

108,000 

144,000 

39,600 

37.000 

29,300 

39*600 

34,400 

34,000 

30 

30,300 

32.400 

91,700 

105.000 

161.000 

35,300 

50.200 

51 ,300 

37.900 

26.000 

30.500 

31 

32. 100 

13.500 

TOTAL 

926*900 

977.700  1 

*  560 • 8M 

2,574. 1M  2 

.752.6M 

3  •  64<+  .  9M 

2.335.5M  1 

.322. ?M  1 

.315.6m 

1.374.7M  1 

. 173.6M 

1.017, 8M 

MEAN 

29*900 

32,590 

50,350 

83.040 

98,310 

1  17,600 

77,850 

42.650 

43  *  850 

44,350 

37,860 

33.930 

MAX 

37,300 

42.800 

102,000 

111,000 

129.000 

229,000 

192.000 

56.700 

56  *  1 0  0 

58,700 

56,400 

76,100 

MIN 

18.900 

24,700 

36.600 

54,900 

77.500 

47.400 

15.500 

35.100 

28,000 

27.400 

13.500 

12.000 

CAL  YR 

1974  TOTAL  21.828 

,700  MEAN  59,800 

MAX 

212,000 

MIN  1P.500 

WTR  YR 

1975  TOTAL  20.976 

,400  MEAN  57,470 

MAX 

229,000 

MIN  12.000 
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03576148  Cotaco  Creek  at  Florette,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°24'49",  long  86°4l’l6",  in  NE  1/4  SE  1/4  sec. 24,  T.7  S.,  R.2  W.,  Morgan  County,  on  left 
bank  at  downstream  side  of  bridge  on  county  road,  0.9  mi  (1.4  km)  east  of  Florette,  1  mi  (1.6  km)  up¬ 
stream  from  Sixmile  Creek,  and  3.1  mi  (5-0  km)  upstream  from  Wheeler  Reservoir  boundry. 

DRAINAGE  AREA. — 136  mi2  (352  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1965  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  570  ft  or  174  m  (from  topographic  map). 


AVERAGE  DISCHARGE.— 10  years,  269  ft3/s  (7.618  m3/s )  26.86  in/yr  (682  mm/yr). 


EXTREMES .  —  Current 

year : 

Maximum 

discharge , 

9,190 

ft 3/ s  (260 

m3/s)  Mar. 

14  (gage 

height 

,  15.52 

ft  or  4,730 

m 

from  peak-stage 

indicator);  minimum  daily 

,  1.0  : 

ft3/s  (0.028 

m3/s )  Oct. 

11. 

12. 

Period  of  record: 

Maximum  discharge. 

19,500 

ft 3/s  (552 

m3/s )  Dec. 

26,  1973 

(gage 

height , 

17.89  ft  or 

5- 

453  m);  minimum,  no 

flow  for 

several  days  in  : 

1965- 

REMARKS . — Records 

good  except  those  for  period  of  no  gage-height  record. 

which 

are 

i  fair. 

DISCHAPGE 

.  IN  CUBIC 

FEET  PEP 

SECOND 

,  WATER  YEAR  OCTOBER 

'  1974 

TO 

SEPTEMBER  1975 

OAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FFP 

MAR 

APR 

• 

MAY 

JUN 

JtlL 

AUG 

SEP 

1 

1.6 

2.3 

65 

1650 

296 

290 

1170 

47 

74 

29 

61 

9.4 

2 

1.4 

1.9 

73 

1030 

328 

250 

861 

39 

56 

92 

66 

9.4 

3 

1.4 

1.9 

53 

755 

470 

220 

850 

41 

43 

174 

66 

7.8 

4 

1.4 

1.6 

41 

628 

666 

200 

811 

54 

34 

90 

49 

6.7 

5 

1.3 

1.4 

35 

559 

774 

180 

579 

45 

28 

40 

54 

5.9 

6 

1.2 

2.0 

30 

447 

795 

170 

414 

35 

25 

36 

122 

5.0 

7 

1  .2 

1.5 

49 

353 

680 

180 

327 

295 

25 

4790 

150 

7.6 

8 

1.2 

1.2 

137 

316 

522 

200 

275 

893 

39 

3460 

71 

7.6 

9 

1.2 

1  .  1 

115 

377 

414 

180 

370 

683 

33 

1370 

89 

9.8 

10 

1 . 1 

1.1 

81 

490 

354 

250 

712 

507 

44 

833 

400 

13 

1 1 

1.0 

1.5 

68 

1900 

307 

600 

642 

277 

216 

493 

621 

14 

12 

1.0 

2.0 

63 

1660 

364 

700 

404 

188 

401 

327 

368 

17 

13 

1.1 

1.7 

55 

1680 

437 

2000 

292 

144 

237 

220 

149 

13 

19 

1.1 

1.5 

49 

1250 

346 

4000 

291 

112 

116 

175 

101 

11 

15 

2.6 

1.3 

46 

919 

29P 

2600 

341 

131 

95 

146 

74 

11 

16 

25 

1.1 

48 

735 

864 

1270 

279 

262 

117 

118 

67 

10 

17 

25 

1.5 

46 

587 

2250 

928 

237 

231 

74 

91 

78 

11 

18 

11 

2.7 

42 

482 

2590 

755 

210 

403 

53 

99 

68 

12 

19 

5.9 

3.1 

41 

454 

3110 

1110 

185 

293 

77 

80 

52 

15 

20 

4.4 

56 

40 

541 

1570 

1270 

167 

194 

158 

94 

91 

16 

21 

4.2 

127 

39 

495 

800 

910 

139 

147 

54 

174 

65 

16 

22 

4.5 

58 

37 

397 

500 

715 

120 

117 

37 

118 

44 

19 

23 

5.1 

36 

35 

338 

450 

690 

106 

91 

27 

75 

35 

206 

24 

5.1 

28 

248 

298 

540 

1000 

98 

72 

21 

121 

33 

615 

25 

4.0 

26 

916 

919 

500 

1500 

97 

58 

17 

318 

27 

769 

26 

3.7 

23 

1500 

1660 

400 

995 

101 

52 

15 

356 

21 

382 

27 

3.4 

21 

1000 

1060 

350 

700 

81 

316 

14 

201 

19 

175 

28 

3.8 

19 

790 

748 

320 

510 

67 

181 

20 

127 

16 

133 

29 

3.0 

17 

931 

550 

— 

707 

58 

96 

78 

92 

13 

101 

30 

2.7 

27 

2250 

433 

— 

3210 

53 

119 

43 

72 

11 

78 

31 

2.5 

— 

2960 

353 

— 

2080 

— 

105 

— 

63 

10 

— 

TOTAL 

133.0 

470.0 

11880 

24070 

21290 

30370 

10340 

6228 

2271 

14470 

3091 

2706.0 

MEAN 

4.30 

15.7 

383 

776 

760 

980 

345 

201 

75.7 

467 

99.7 

90.2 

MAX 

25 

127 

2960 

1900 

3110 

4000 

1170 

893 

401 

4790 

621 

769 

MIN 

1.0 

1.1 

30 

298 

292 

170 

53 

35 

14 

29 

10 

5.0 

CFSM 

.03 

.12 

2.82 

5.71 

5.59 

7.21 

2.54 

1  .48 

.56 

3.43 

.73 

.66 

IN. 

.04 

.13 

3.25 

6.56 

5.82 

8.31 

2.83 

1  .70 

.62 

3.96 

.85 

.74 

CAL  YR 

1974 

TOTAL 

98572.50 

MEAN  270 

MAX 

2960 

MIN  .85 

CFSM  1.99 

IN  26.96 

WTR  YP 

1975 

TOTAL 

127319.00 

MEAN  349 

MAX 

4790 

MIN  1.0 

CFSM  2.^7 

IN  34.83 

DATE 

TIME 

PEAK 

G  .H. 

DISCHARGE  (BASE,  2,500 
DISCHARGE  DATE 

1  CFS ) 
TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

NOTE. — No  gage-height  record 
Feb.  21  to  Mar.  14. 

12-31 

0500 

12.85 

3,400 

3-30 

1300 

13-33 

4,100 

2-19 

0115 

13-24 

3,950 

7-07 

1600 

15.20 

8,300 

3-14  Unknown 

15.52 

9,190 
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03584500  Elk  River  near  Prospect,  Tenn. 

LOCATION . --Lat  35°01'39",  long  86056'52",  Giles  County,  on  right  bank  50  ft  (15  m)  upstream  from  county  road  bridge,  1.1  miles  (1.8  km) 

downstream  frcAi  Richland  Creek,  3.2  miles  (5.1  km)  east  of  Prospect,  5.4  miles  (8.7  km)  upstream  from  Ford  Creek,  7.9  miles  (12.7  km) 

upstream  from  Tennessee-Alabama  State  line,  and  at  mile  41.5  (66.8  km). 

DRAINAGE  AREA. --1,784  sq  mi  (4,621  sq  km). 

PERIOD  OF  RECORD . --July  1904  to  February  1908,  January  1919  to  current  year.  Published  as  "near  Elkmont,  Ala."  1904-8,  1919-34. 

Record  for  both  sites  published  January  to  March  1934. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  563.29  ft  (171.691  m)  above  mean  sea  level.  July  1,  1904,  to  Feb.  2,  1908,  and  Jan.  20, 

1919,  to  Mar.  31,  1934,  nonrecording  gage  11.9  miles  (19.1  km)  downstream  at  datum  13.52  ft  (4.121  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. --59  years  (1904-7,  1919-75),  3,064  cfs  (86.77  cu  m/s),  23.32  in/yr  (592  mm/yr) ,  unadjusted. 

EXTREMES . --Current  year:  Maximum  discharge,  84,400  cfs  (2,390  cu  m/s)  Mar.  14,  gage  height,  37.06  ft  (11.296  m) ,  from  rating  curve 
extended  above  63,000  cfs  (1,780  cu  m/s)  on  basis  of  contracted-opening  measurement  of  peak  flow;  minimum,  294  cfs  (8.33  cu  m/s) 

Aug.  26,  gage  height,  1.46  ft  (0.445  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  117,000  cfs  (3,310  cu  m/s)  Mar.  17,  1973,  gage  height,  40.12  ft  (12.229  m) ,  from  rating 
curve  extended  above  63,000  cfs  (1,780  cu  m/s)  off  basis  of  contracted-opening  measurement  of  peak  flow;  minimum,  78  cfs  (2.21 
cu  m/s)  Sept.  29,  1961  (caused  by  highway  construction  upstream). 

Flood  in  March  1902  reached  a  stage  of  40.9  ft  (12.47  m) ,  discharge,  130,000  cfs  (3,680  cu  m/s),  and  may  have  been  equaled  by 
a  flood  in  March  1897,  from  reports  by  Tennessee  Valley  Authority. 


REMARKS. — Records  good  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  fair.  Flow  regulated  by  Woods  Reservoir  since 
May  1952,  and  by  Tims  Ford  Lake  since  December  1970. 


REVISIONS  (WATER  YEARS).-- WSP  523:  1904-8,  1919-20.  WSP  823:  Drainage  area.  WSP  1I+36:  1920-22,  1923(M),  1924,  1927,  1929, 

1931-32(M). 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

738 

828 

3,260 

7,760 

3.77U 

3,350 

14,000 

2,010 

2,050  1 

t  060 

535 

798 

2 

691 

888 

3,520 

6,770 

3,990 

3,290 

8,330 

1,590 

1,680  1 

,120 

604 

618 

3 

664 

834 

3,000 

6,650 

5,190 

2,350 

7,520 

1,360 

1,030 

785 

607 

514 

4 

642 

809 

3,910 

7,580 

6,750 

3,340 

6,520 

1,620 

1,590 

815 

537 

609 

5 

641 

940 

4,170 

7,060 

10,500 

3,100 

5,870 

1,470 

1,630 

649 

763 

798 

6 

627 

2,140 

4,100 

6,330 

8,410 

2,410 

5,490 

1,320 

1,790 

642 

1,140 

948 

7 

614 

2,500 

3,950 

5,790 

6,240 

1,840 

5,250 

2,440 

1.590  1 

,280 

935 

1 

,280 

8 

614 

2,600 

5,650 

5,830 

5,040 

1,570 

5,080 

6,920 

1.540 

908 

728 

955 

9 

613 

2,350 

3,970 

8,340 

4,450 

1,710 

5,000 

11,000 

1,130 

717 

686 

552 

10 

618 

1  ,950 

3,330 

16,500 

3,980 

2,090 

5,080 

7,060 

1,080 

709 

821 

892 

11 

614 

1 ,090 

3,770 

31,600 

3,780 

2,690 

4,870 

4,630 

2,180  1 

,900 

517 

1 

,  840 

12 

613 

1,710 

3,570 

29,400 

4,110 

4 , 540 

4,660 

3,690 

3,940  1 

,270 

449 

1 

,570 

13 

599 

2,860 

3,350 

11,000 

4,030 

28,500 

3,550 

3,160 

2,220 

821 

487 

1 

,520 

14 

600 

2,720 

3,190 

7,580 

3,630 

78,100 

2,480 

2,800 

1,590 

701 

687 

1 

,310 

15 

650 

2,340 

3,100 

6,880 

3, 560 

50,200 

2,430 

2,300 

2,930 

611 

702 

720 

16 

837 

2,270 

2,290 

6,580 

4,810 

27,700 

2,300 

7,690 

4,170 

601 

786 

531 

17 

965 

1,800 

2,090 

6,380 

8,010 

12,700 

2,780 

7,400 

2.100 

633 

775 

819 

18 

900 

1.240 

2,990 

6,210 

8,600 

1 1,800 

2,390 

7,410 

1,500 

628 

667 

946 

19 

886 

3,990 

2,910 

8,370 

7,900 

13,300 

5,450 

5,710 

1,250 

511 

661 

982 

20 

1.010 

8,440 

2,560 

13,900 

6,630 

12,700 

6,610 

4,740 

2,800  '  1 

,120 

773 

1 

,060 

21 

878 

6,010 

2,540 

11,100 

5,790 

10,500 

3,480 

3,360 

2,090 

877 

7  64 

1 

,110 

22 

1  ,220 

4,030 

2,470 

8,060 

5,130 

9,900 

2,850 

3,010 

1,850 

705 

726 

786 

23 

2,420 

3,360 

1,710 

6,930 

5,120 

9,570 

2,530 

3,090 

1,680 

556 

684 

4 

.  160 

24 

2,470 

2,990 

4,210 

6,340 

6,850 

15,000 

2,320 

2,900 

984 

664 

667 

12 

,100 

25 

2,350 

2,060 

18,300 

6,410 

5,670 

17,600 

2,340 

2,430 

1,260 

875 

437 

7 

,410 

26 

1,830 

1,970 

20,400 

6,560 

4,740 

10,500 

2,370 

2,200 

1,190 

665 

326 

3 

,  780 

27 

1 ,260 

2,940 

9,950 

4,540 

4,260 

6,850 

2,100 

2,110 

1,180 

559 

489 

3 

,580 

28 

758 

2,900 

16,300 

4,490 

3,690 

5,530 

1,710 

2,140 

1,330 

510 

5b6 

3 

,370 

29 

729 

2,850 

18,200 

4,250 

12,400 

1,750 

2,330 

1,510 

449 

627 

3 

,120 

30 

31 

843 

841 

2,820 

14,600 

10,000 

4,100 

3,890 

23,100 

25,900 

2,260 

2,370 

2,280 

1,170 

428 

613 

671 

2 

,970 

TOTAL 

29,735 

76,229 

187,360 

273,180 

154,630 

414,130 

129,370 

114,540 

54,034  24 

,174 

20,450 

61 

,348 

MEAN 

959 

2,541 

6,044 

8,812 

5,523 

13,360 

4,312 

3,695 

1,801 

780 

6b0 

2 

,045 

MAX 

2,470 

8,440 

20,400 

31,600 

10,500 

78,100 

14,000 

1 1,000 

4,170  1 

,900 

1,140 

12 

,100 

MIN 

599 

809 

1,710 

3,890 

3,560 

1,570 

1,710 

1,320 

984 

405 

326 

514 

CAL  YR 

1974  TOTAL  1,655, 

033  MEAN  4,534 

MAX  65, 

000  MIN 

587  MEANt  4,469 

CFSM1  2.51 

IN  .t 

34.00 

WTR  YR 

1975  TOTAL  1,539, 

180  MEAN  4,217 

MAX  78, 

100  MIN 

326  MEANt  4,264 

CFSM1  2.39 

IN .+ 

32.45 

t  Adjusted  for  change  in  contents  in  Woods  Reservoir  and  Tims  Ford  Lake. 
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03586500  Big  Nance  Creek  at  Courtland,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°40'12",  long  87°19'02",  in  SW  1/4  sec. 30,  T.4  S.,  R.7  W. ,  Lawrence  County,  near  right  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  20,  at  Court  land  and  at  mile  12.9  (20.8  km). 

DRAINAGE  AREA.— 166  mi2  (430  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1935  to  September  1940,  March  1945  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  537-60  ft  (163-860  m)  above  mean  sea  level.  July  25,  1935,  to 
Sept.  30,  1940,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 35  years  (1935-40,  1945-75),  269  ft3/s  (7.618  m3/s),  22.01  in/yr  (559  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  10,200  ft3/s  (289  m3/s)Mar.  14  (gage  height,  21.94  ft  or 
6.687  m);  minimum  daily  discharge,  1.8  ft3/s  (0.05  m3/s)  Oct.  27. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  27,200  ft3/s  (770  m3/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  24.97  ft  or 
7.611  m);  minimum  daily  0.4  ft3/s  (0.011  m3/s)  Sept.  15-17,  1954,  Oct.  3-6,  12-17,  20-22,  1955;  minimum 
gage  height  observed,  (1.18  ft  or  O.36O  m)  Oct.  25,  1954. 

REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  1033:  1939,  1940(M).  WSP  1053:  1939(M).  WSP  1306:  1936(M). 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

9.5 

1  1 

39 

1740 

225 

249 

988 

115 

65 

23 

32 

21 

2 

18 

10 

86 

589 

328 

210 

539 

106 

63 

22 

54 

21 

3 

6.0 

10 

76 

439 

621 

188 

672 

99 

59 

20 

72 

19 

4 

6.0 

14 

57 

891 

884 

155 

444 

104 

56 

18 

123 

19 

5 

6.8 

27 

48 

648 

831 

146 

321 

103 

51 

20 

239 

41 

6 

6.8 

41 

45 

387 

537 

137 

269 

91 

50 

26 

140 

152 

7 

6.4 

15 

148 

299 

368 

131 

233 

289 

49 

22 

74 

205 

8 

6.0 

7.2 

724 

261 

282 

125 

208 

1890 

61 

22 

62 

131 

9 

6.0 

4.6 

335 

395 

243 

119 

214 

1260 

56 

26 

50 

51 

10 

6.0 

3.2 

177 

2670 

223 

146 

330 

691 

51 

70 

68 

42 

1 1 

5.3 

3.5 

134 

7390 

204 

448 

271 

326 

537 

121 

266 

83 

12 

4.9 

4.9 

120 

5520 

243 

1470 

201 

211 

840 

23 

159 

98 

13 

5.6 

7.2 

109 

1870 

273 

4080 

169 

163 

477 

23 

66 

195 

14 

6.4 

7.2 

93 

613 

197 

9340 

157 

134 

158 

22 

51 

98 

15 

12 

5.3 

82 

499 

171 

5530 

184 

154 

101 

21 

46 

56 

16 

25 

6.8 

80 

541 

831 

1600 

177 

760 

85 

149 

102 

45 

17 

32 

11 

80 

450 

1970 

658 

152 

658 

79 

48 

157 

41 

18 

19 

16 

70 

362 

1200 

603 

140 

948 

65 

26 

137 

46 

19 

9.5 

59 

61 

435 

901 

1980 

220 

609 

55 

24 

70 

47 

20 

4.9 

435 

58 

867 

473 

1650 

774 

296 

49 

71 

56 

45 

21 

3.0 

246 

54 

615 

335 

593 

450 

204 

45 

197 

45 

40 

22 

2.6 

99 

50 

391 

268 

454 

1  98 

159 

42 

9b 

38 

49 

23 

2.4 

58 

46 

314 

271 

462 

161 

133 

38 

51 

40 

812 

24 

2.6 

49 

275 

276 

554 

1580 

143 

116 

34 

39 

32 

2680 

25 

2.4 

33 

1540 

658 

339 

2320 

137 

103 

30 

41 

32 

2680 

26 

2.0 

33 

1700 

772 

223 

700 

155 

92 

26 

403 

28 

1000 

27 

1.8 

35 

903 

366 

236 

375 

228 

85 

26 

208 

26 

529 

28 

2.2 

26 

1430 

282 

401 

305 

205 

82 

26 

65 

23 

182 

29 

4.9 

22 

1460 

248 

— 

1610 

145 

75 

25 

42 

22 

147 

30 

1  1 

23 

2670 

273 

— 

4360 

125 

70 

25 

33 

25 

125 

31 

1  1 

— 

3100 

273 

— 

3580 

67 

— 

31 

23 

— 

TOTAL 

248.0 

1323.0 

15850 

31330 

13630 

45300 

8610 

10190 

3324 

2002 

2358 

9700 

MEAN 

8 . 0  0 

44.  1 

511 

1011 

487 

1461 

287 

329 

1  1  1 

64 . 6 

76.1 

323 

MAX 

32 

435 

3100 

7390 

1970 

9340 

988 

1  890 

840 

403 

266 

2680 

MIN 

1.8 

3.2 

39 

248 

171 

119 

125 

67 

25 

18 

22 

19 

CFSM 

.05 

.27 

3.08 

6.09 

2.93 

8.80 

1.73 

1  .98 

.67 

.39 

.46 

1.95 

IN. 

.06 

.30 

3.55 

7.02 

3.05 

10.15 

1.93 

2.28 

.74 

.45 

.53 

2.17 

CAL  YR 
WTR  YR 

1974 

1975 

TOTAL 

TOTAL 

123176.3  MEAN 

143865.0  MEAN 

337  max 

394  MAX 

4000 

9340 

MIN  1 
MIN  1 

.8 

.8 

CFSM  2.03 
CFSM  2.37 

IN 

IN 

27.60 

32.24 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE 

,  3,800 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

1-11 

3-14 

1700 

1200 

21.04 
21 . 94 

8,470 

10,200 

3-30 

1600 

17.91 

4,950 
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03588500  Shoal  Creek  at  Iron  City,  Term. 

LOCATION. — Lat  35°01’27M,  long  87° 3b* kb",  Lawrence  County,  near  center  of  span  on  downstream  side  of  bridge  on  county  road,  400  ft 
(122  m)  downstream  from  Holly  Creek,  1,350  ft  (411  m)  upstream  from  Louisville  and  Nashville  Railroad  bridge,  1,350  ft  (411  m) 
northeast  of  Iron  City  Post  Office,  and  at  mile  22.3  (35.9  km)  (revised). 

DRAINAGE  AREA.— 348  sq  mi  (901  sq  km). 


PERIOD  OF  RECORD.— July  1925  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  534.22  ft  (162.830  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  25,  1931,  nonrecording 
gage  at  railroad  bridge,  1,350  ft  (411  m)  downstream  at  datum  0.85  ft  (0.259  m)  lower.  Feb.  25,  1931,  to  Sept.  30,  1933,  non¬ 
recording  gage  at  site  825  ft  (251  m)  downstream  and  Oct.  1,  1933,  to  Sept.  30,  1957,  water-stage  recorder  at  site  750  ft  (229  m) 
downstream  at  datum  0.69  ft  (0.210  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 50  years,  641  cfs  (18.15  cu  m/s),  25.01  in/yr  (635  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  53,200  cfs  (1,510  cu  m/s)  Mar.  14,  gage  height,  24.03  ft  (7.324  m) ,  from  high-water  mark; 

minimum,  130  cfs  (3.68  cu  m/s)  Oct.  13,  14,  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  132,000  cfs  (3,740  cu  m/s)  Mar.  21,  1955,  gage  height,  27.25  ft  (8.306  m) ,  site  and  datum 
then  in  use,  from  rating  curve  extended  above  32,000  cfs  (906  cu  m/s)  on  basis  of  contracted-opening  measurement  at  gage  height 
22.9  ft  (6.98  m)  and  a  slope-area  measurement  at  gage  height  27.25  ft  (8.306  m) ;  minimum,  38  cfs  (1.08  cu  m/s)  Aug.  31,  1943. 

Flood  in  March  1902  reached  a  stage  about  3  ft  (0.914  m)  higher  than  that  of  Mar.  21,  1955,  from  information  by  local  res¬ 

idents. 


REMARKS. — Records  good.  Prior  to  January  19519  diurnal  fluctuation  at  low  flow  caused  by  powerplant  near  Lawrenceburg. 


REVISIONS  (WATER  YEARS).-- WSP  823:  Drainage  area.  WSP  113:  192T(M).  WSP  1^36:  1926(M),  1927-29,  1930(M),  1932,  1933(M). 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PE*  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DLC 

JAN 

FEd 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

219 

165 

323 

1,330 

495 

741 

2,060 

698 

518 

267 

328 

175 

2 

201 

lb8 

301 

1,060 

615 

713 

1,600 

623 

440 

250 

406 

152 

3 

163 

159 

279 

973 

730 

620 

1.620 

649 

404 

293 

313 

148 

4 

163 

174 

257 

934 

1,700 

559 

1,200 

645 

383 

276 

411 

142 

5 

183 

491 

245 

811 

3,110 

523 

1,030 

568 

366 

239 

1,230 

146 

O 

177 

339 

239 

730 

1,980 

495 

915 

529 

358 

255 

570 

808 

7 

174 

246 

564 

647 

1,410 

491 

830 

741 

352 

360 

391 

729 

B 

177 

207 

1,050 

746 

1,120 

487 

766 

966 

344 

284 

318 

354 

9 

171 

192 

765 

1,33-0 

956 

442 

820 

1,800 

331 

241 

290 

267 

10 

166 

1  60 

615 

6,690 

811 

559 

963 

1,250 

360 

840 

326 

244 

11 

162 

252 

531 

14,200 

769 

638 

800 

976 

440 

432 

278 

571 

12 

162 

389 

491 

3,030 

822 

3,000 

714 

809 

447 

291 

250 

368 

13 

162 

262 

424 

1,670 

724 

15,000 

b62 

674 

351 

271 

228 

312 

14 

159 

245 

374 

1,350 

652 

34,000 

651 

593 

332 

247 

21b 

248 

lb 

198 

224 

368 

1  ,  140 

620 

12,000 

659 

1,090 

448 

225 

213 

219 

16 

543 

201 

464 

9b7 

1,080 

5,000 

b03 

2,000 

432 

214 

235 

202 

17 

342 

207 

420 

632 

2,330 

3,000 

579 

1,930 

345 

209 

260 

220 

16 

255 

262 

385 

611 

2,260 

2,000 

562 

2,870 

315 

208 

321 

288 

19 

222 

487 

361 

2,280 

2,100 

1  ,500 

723 

1,740 

297 

250 

561 

238 

20 

201  1 

,020 

333 

4,190 

1.540 

1,240 

744 

1,230 

322 

445 

337 

458 

21 

189 

708 

310 

2,120 

1,190 

1,090 

634 

977 

291 

547 

261 

579 

22 

163 

511 

265 

1,510 

995 

1,130 

598 

805 

274 

332 

228 

380 

23 

177 

413 

267 

1,170 

1,220 

1,250 

571 

685 

260 

275 

210 

440 

24 

177 

357 

2,150 

1,010 

2,300 

3,370 

556 

608 

249 

266 

196 

2,110 

2b 

171 

427 

9,840 

945 

1,420 

2,590 

611 

553 

250 

483 

187 

1,400 

26 

168 

368 

3,220 

827 

1,080 

1,690 

589 

512 

277 

321 

176 

892 

27 

165 

340 

2,670 

702 

907 

1,310 

557 

661 

330 

264 

169 

643 

26 

159 

310 

5 , 460 

638 

806 

1,120 

528 

519 

344 

236 

160 

511 

29 

162 

262 

3,100 

593 

2,790 

615 

525 

442 

219 

157 

427 

30 

31 

189 

282 

2,430 

1 , 730 

555 

519 

9,740 

782 

526 

487 

312 

210 

161 

371 

TOTAL 

6,159  9 

,928 

40,311 

56,510 

35,742 

112,418 

24,542 

29,239 

10,614 

9,458 

9,572 

14,042 

MEAN 

199 

331 

1,300  » 

1,823 

1,277 

3,626 

818 

943 

354 

305 

309 

468 

MAX 

543  1 

,020 

9,840 

14,200 

3,110 

34,000 

2,060 

2,870 

518 

840 

1,230 

2.110 

MIN 

159 

159 

239 

519 

495 

442 

528 

487 

249 

208 

157 

142 

CFSM 

.57 

.95 

3.74 

5.24 

3.67 

10.4 

2.35 

2.71 

1.02 

.88 

.89 

1.34 

IN. 

.66 

1.06 

4.31 

6.04 

3.82 

12.02 

2.62 

3.13 

1.13 

1.01 

1.02 

1.50 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

367 « 64 2 

MEAN 

1,007 

MAX  26,600 

MIN  159 

CFSM 

2.89  IN 

39.30 

wtr  yn 

1975  TOTAL 

358,535 

MEAN 

982 

MAX  34,000 

MIN  142 

CFSM 

2.82  IN 

38.33 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  6, 

500  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  HT. 

DISCHARGE 

12-25 

0945 

15.36 

13,400 

03-14 

Unknown 

a24 . 03 

53,200 

12-28 

01-11 

0800 

0215 

11.23 

19.21 

6,790 

26,300 

03-30 

0915 

15.23 

13,100 

From  high-water  mark. 
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03589500  Tennessee  River  at  Florence,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31*0  ^7 ' 13"  ,  long  87oit0'12",  in  SW  1/4  sec, 14,  T,3  S.,  R.ll  W.  ,  Lauderdale  County,  on  right  bank 
at  lower  end  of  Patton  Island,  137  ft  (4l.8  m)  upstream  from  Southern  Railway  bridge,  700  ft  (213  m)  up¬ 
stream  from  O’Neal  Bridge  on  U.S.  Highway  72,  1.1  mi  (1.8  km)  south  of  Florence  Post  Office,  1.7  ml  (2.7  km) 
upstream  from  Cypress  Creek,  2.7  mi  (4.3  km)  downstream  from  Wilson  Dam,  and  at  mile  256.7  (413.0  km). 

DRAINAGE  AREA. — 30,810  mi2,  approximately,  (79,798  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1871  to  September  1894  (gage  heights  only),  October  1894  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  401.12  ft  (122.261  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Apr.  1, 

1926,  several  National  Weather  Service  staff  gages  at  or  near  Southern  Railway  bridge  137  ft  ( 4l . 8  m)  down¬ 
stream  at  same  datum.  Apr.  1,  1926,  to  Mar.  11,  1958,  water-stage  recorder  on  left  bank  at  lower  end  of 
old  lock  and  dam,  1,400  ft  (427  m)  upstream  at  same  datum.  Since  Oct.  1,  1938,  auxiliary  water-stage 
recorder  15-2  mi  (24.5  km)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 81  years,  51,610  ft3/s  (1,462  mVs)  22.75  in/yr  (578  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  341,000  ft3/s  (9,660  m3/s )  Mar.  14  (gage  height,  24.99  ft  or 
7.617  m) ;  minimum  daily,  17,600  ft3/s  (498  m3/s)  June  8. 

Period  of  record:  Maximum  discharge  530)000  ft3/s  (1,500  m3/s)  Mar.  17,  1973  (gage  height,  30.03  ft 
or  9.153  m);  minimum  daily,  105  ft 3/s  (2.97  m3/s )  Sept.  7,  1969  (computed  on  basis  of'  Wilson  Dam  records); 
minimum  gage  height,  -.30  ft  (-0.91*4  m)  Oct.  8,  1925,  caused  by  filling  of  Wilson  Lake. 

Flood  in  1867  reached  a  stage  of  31-1  ft  (9-48  m),  from  National  Weather  Service  records  discharge, 

421,000  ft3/s  (1,190  m3/s).  Maximum  discharge  observed,  444,000  ft3/s  (1,260  m3/s)  Mar.  19,  1897  (gage  height, 
32.5  ft  or  9-91  m). 


REMARKS. — Records  good  except  those  below  25,000  ft3/s  (708  m3/s ) ,  which  are  fair.  Slight  regulation  since 
1924  by  Wilson  Lake  and  increasing  regulation  since  1936  as  other  reservoirs  have  been  built  above  station. 
Flow  now  almost  completely  regulated. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  473=  1897(M).  WSP  1306:  19l4(M),  1936  (monthly  runoff).  WSP  1436:  1897, 

1899,  1916. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

36,500 

33,500 

39,200 

139,000 

112,000 

91,000 

212,000 

45,700 

34,000 

47,500 

42,800 

32,100 

2 

37,300 

31,200 

47,600 

125,000 

91,600 

85,500 

218,000 

37,500 

40,700 

43,000 

46,900 

43,600 

3 

33,600 

29,300 

39,800 

106,000 

101,000 

82,000 

223,000 

40,700 

47,200 

47,800 

36,000 

54,500 

4 

34,400 

35,600 

46,100 

106,000 

116,000 

63,800 

201,000 

37,500 

53,700 

41,800 

39,400 

46,400 

5 

28,200 

34,300 

62,600 

105,000 

127,000 

60,400 

209,000 

56,300 

45,200 

37,900 

40,700 

31,900 

6 

25,900 

36,800 

59,100 

92,900 

134,000 

57,300 

185,000 

59,200 

34,100 

46,100 

41,900 

19,000 

7 

33,200 

38,100 

63,100 

84,000 

132,000 

58,800 

160,000 

58,000 

21,700 

45,900 

43,500 

22,300 

8 

35,500 

35,300 

64,200 

80,100 

131,000 

59,600 

142,000 

35,200 

17,600 

52,000 

46,300 

31,100 

9 

33,800 

37,100 

64,500 

76,300 

127,000 

51,600 

132,000 

65,400 

50,600 

61,400 

38,000 

45,800 

10 

32,200 

31,600 

60,400 

105,000 

116,000 

73,900 

91,000 

61 ,400 

50,700 

61,800 

35,400 

48,400 

11 

36,500 

31,000 

59,800 

152,000 

117,000 

76,300 

81,300 

54,900 

55,900 

52,000 

35,600 

54,000 

12 

30,600 

38,800 

57,200 

131,000 

1 14,000 

96,900 

55,900 

48,700 

68,500 

43,400 

44,100 

53,300 

13 

18,800 

34,600 

53,500 

125,000 

108,000 

213,000 

52,700 

49,300 

66,000 

38,600 

36,500 

39,400 

14 

33,200 

34,900 

52,500 

123,000 

108,000 

304,000 

66,300 

45,500 

58,500 

42,600 

38,000 

32,100 

15 

31,000 

34,400 

50,900 

123,000 

109,000 

307,000 

55,100 

46,200 

52,100 

41,400 

39,600 

42,800 

16 

36,200 

34,600 

51,100 

115,000 

113,000 

296,000 

57,400 

51,000 

60,200 

45,200 

39,500 

37,400 

17 

39,500 

29,600 

52,900 

106,000 

132,000 

268,000 

59,100 

59,000 

67,900 

40,100 

30,900 

40,800 

18 

34,900 

32,700 

48,000 

106,000 

138,000 

237,000 

70,600 

67,900 

67,500 

33,500 

35,800 

32,800 

19 

38,700 

38,500 

51,600 

107,000 

135,000 

201,000 

63,100 

66,000 

60,600 

45,300 

42,500 

47,900 

20 

22,000 

56,800 

52,900 

108,000 

138,000 

172,000 

50,700 

71,300 

57,600 

41,600 

42,500 

37,700 

21 

30,600 

57,300 

52,600 

107,000 

150,000 

144,000 

62,300 

62,200 

52,900 

43,100 

40,900 

22,500 

22 

35,600 

49,700 

41,200 

107,000 

152,000 

138,000 

59,000 

58,600 

35,000 

47,600 

33,600 

34,300 

23 

34,100 

56,000 

42,100 

106,000 

142,000 

137,000 

61,300 

49,900 

52,400 

53,400 

36,600 

62,700 

24 

33,200 

40,300 

48,500 

99,400 

118,000 

149,000 

42,500 

44,200 

46,700 

48,200 

34,000 

115,000 

25 

32,800 

47,400 

66,200 

. 107,000 

104,000 

153,000 

37,600 

38,700 

53,000 

49,600 

28,000 

97,100 

26 

27 

28 

29 

31 ,200 
25,300 
31,500 
30,800 

40,200 

46,600 

41,500 

36,900 

79,300 

106,000 

109,000 

107,000 

122,000 

121,000 

129,000 

131,000 

99,900 

105,000 

107,000 

154,000 

156,000 

165,000 

192,000 

26.900 
19,100 

43.900 
45,200 

34,400 

42,100 

36,600 

42,900 

37.300 

31.300 
44,200 
37,700 

58.400 
46,900 

47.400 
44,800 

43.500 

42.500 
40,700 
36,200 

77,300 

61,400 

45,800 

52,500 

30 

35,400 

32,100 

136,000 

133,000 

213,000 

43,500 

48,900 

46,500 

39,200 

44,100 

47,600 

31 

37,900 

137,000 

126,000 

215,000 

43,100 

40,500 

30,600 

TOTAL 

1 ,010.4M 

1 , 156.7M 

2 , 0  0 1 . 9M 

3 , 503 . 7M 

3 , 377 . 5M 

4,671 . 1M 

2 , 826. 5M 

1 ,55P.3M 

1 ,447. 3M 

1 ,428 . OM 

1 ,206. 6M 

1 ,409.5M 

MEAN 

32,590 

38,560 

64,580 

113,000 

120,600 

150,700 

94,220 

50,270 

48,240 

46,060 

38,920 

46,980 

MAX 

39,500 

57,300 

137,000 

152,000 

152,000 

307,000 

223,000 

71,300 

68,500 

61,800 

46,900 

115,000 

MIN 

18,800 

29,300 

39,200 

76,300 

91,600 

51,600 

19,100 

34,400 

17,600 

33,500 

28,000 

19,000 

CAL  YR  1974  TOTAL  26,099,100  MEAN  71,500  MAX  308,000  MIN  16,900 
WTR  YR  1975  TOTAL  25,597,500  MEAN  70,130  MAX  307,000  MIN  17,600 
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03591800  Bear  Creek  near  Hackleburg,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°17'01",  long  87°46'26",  in  SW  1/4  sec. 11,  T.9  S.,  R.12  W. ,  Marion  County,  on  right  bank  at 
downstream  side  of  bridge  on  Alabama  Highway  172,  2  mi  (3-2  km)  upstream  from  Bluff  Creek,  3.5  mi  (5.6  km) 
east  of  Hackleburg,  and  at  mile  104.8  (168.6  km). 

DRAINAGE  AREA.— 143  mi2  (370  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1956  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  646.50  ft  (197-053  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 19  years,  280  ft3/s  (7-930  m3/s),  26-59  in/yr  (675  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  13,400  ft3/s  (379  m3/s )  Mar.  13  (gage  height,  27.83  ft  or  8.483  m); 
minimum  daily,  31  ft3/s  (0.88  m3/s)  Sept.  5- 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  24,300  ft3/s  (688  m3/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  39.00  ft  or 
11.887  m);  minimum,  6.1  ft3/s  (0.17  mVs)  Sept.  18,  19,  1956. 

REMARKS. — Records  good. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN- 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

43 

38 

133 

1090 

319 

36  3 

831 

190 

104 

58 

404 

35 

2 

38 

38 

115 

723 

454 

351 

603 

169 

90 

51 

457 

32 

3 

34 

37 

100 

625 

671 

312 

484 

154 

79 

47 

255 

30 

4 

32 

43 

89 

723 

821 

291 

399 

167 

72 

44 

167 

27 

5 

32 

196 

81 

562 

799 

274 

353 

160 

67 

39 

158 

26 

6 

32 

118 

80 

484 

609 

262 

328 

138 

65 

38 

154 

109 

7 

32 

69 

399 

425 

484 

250 

310 

319 

67 

65 

115 

93 

8 

32 

56 

512 

428 

420 

241 

301 

404 

76 

93 

89 

68 

9 

31 

52 

339 

467 

387 

220 

446 

326 

61 

61 

104 

50 

10 

31 

48 

259 

4030 

351 

312 

473 

415 

989 

98 

202 

66 

1  1 

30 

63 

218 

4170 

337 

3450 

346 

269 

1110 

332 

332 

49 

12 

30 

76 

202 

1310 

420 

2260 

303 

224 

641 

141 

161 

73 

13 

29 

65 

165 

831 

353 

9620 

293 

190 

335 

80 

107 

93 

14 

28 

55 

143 

63  2 

330 

5570 

328 

154 

230 

61 

82 

68 

15 

45 

57 

140 

527 

317 

1540 

372 

1420 

501 

51 

68 

48 

16 

150 

56 

140 

484 

1570 

978 

306 

1270 

387 

45 

64 

43 

17 

86 

62 

123 

433 

2110 

730 

283 

651 

264 

40 

33 

48 

18 

55 

74 

107 

422 

1360 

748 

266 

501 

194 

37 

188 

67 

19 

44 

319 

104 

723 

941 

1530 

428 

360 

150 

38 

200 

64 

20 

39 

535 

98 

921 

590 

850 

553 

28  b 

173 

83 

262 

53 

21 

37 

344 

91 

635 

506 

619 

394 

237 

130 

198 

145 

51 

22 

36 

230 

87 

504 

430 

495 

332 

198 

107 

98 

101 

57 

23 

34 

173 

80 

435 

467 

428 

286 

167 

90 

65 

100 

584 

24 

35 

145 

972 

404 

530 

2130 

262 

147 

77 

103 

85 

1390 

25 

37 

150 

2480 

856 

415 

1180 

257 

130 

67 

81 

66 

530 

26 

37 

130 

1050 

606 

358 

665 

259 

118 

66 

67 

55 

346 

27 

37 

112 

891 

481 

404 

487 

235 

110 

67 

73 

47 

257 

28 

37 

101 

1270 

420 

387 

412 

230 

103 

85 

59 

42 

200 

29 

37 

90 

2430 

382 

— 

2560 

210 

98 

85 

48 

38 

160 

30 

37 

98 

3190 

367 

— 

3280 

196 

147 

69 

43 

37 

133 

31 

38 

— 

2340 

337 

— 

1380 

— 

120 

— 

48 

36 

— 

TOTAL 

1275 

3630 

18430 

25420 

17140 

43790 

10670 

Q342 

6498 

2385 

4354 

4850 

MEAN 

41.1 

121 

594 

820 

612 

1413 

356 

301 

217 

76.9 

140 

162 

MAX 

150 

535 

3190 

4170 

2110 

9620 

831 

1420 

1110 

332 

457 

1390 

MIN 

28 

37 

80 

337 

317 

220 

196 

98 

61 

37 

33 

26 

CESM 

.29 

.85 

4.15 

5.73 

4.28 

9.88 

2.49 

2.10 

1.52 

.54 

.98 

1.13 

IN. 

.33 

.94 

4.79 

6.61 

4.46 

11.39 

2.78 

2.43 

1.69 

.62 

1.13 

1.26 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

132, 

674  MEAN 

363  MAX 

3190 

MIN  19 

CFSM  2.54 

IN  34.49 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

147, 

784  MEAN 

405  MAX 

9620 

MIN  ?6 

CFSM  2.83 

IN  38.44 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE, 

3,000 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

12-25 

1000 

12.55 

3,480 

3-13 

1730 

27.83 

13,400 

12-30 

1900 

14.58 

4 , 320 

3-24 

1300 

12.72 

3,550 

1-10 

2-17 

1845 

0545 

21.03 

11.68 

7,920 

3,130 

3-30 

0700 

14.62 

4,340 

TENNESSEE  RIVER  BASIN 


189 


03592000  Bear  Creek  near  Red  Bay,  Ala. 

LOCATION.—  Lat  34°26 '  38" ,  long  88°06'56",  in  NE  1/4  see. 21,  T.7  S.,  R.15  W.;  Franklin  County,  on  left  bank 
185  ft  (56  m)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  24,  108  ft  (73  m)  shoreward  from  top  of  bank,  1.8  mi 
(2.9  km)  east  of  Red  Bay,  and  at  mile  61.9  (99-6  km). 

DRAINAGE  AREA.— 263  mi2  (68l  km2). 


PERIOD  OF  RECORD.— August  1913  to  May 
(annual  maximum  only).  March  1969 
published  in  WSP  1306. 


1920,  July  1958  to  September  1967. 
to  current  year.  Prior  to  October 


October  1967  to  September  1968 
1918  monthly  discharge  only. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  506.42  ft  (154.357  m)  above  mean  sea  level,  levels  by 

Tennessee  Valley  Authority.  August  1913  to  May  1920,  nonrecording  gage  at  site  0 . 7  mi  (1.1  km)  upstream 
at  various  datums.  July  1,  1958,  to  Oct.  27,  1959,  nonrecording  gage,  Oct.  28,  1959,  to  Sept.  30,  1967, 
water-stage  recorder  at  site  185  ft  (56  m)  downstream  at  present  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 21  years  (1913-19,  1958-67,  1970-75),  491  ft3/s  (13-91  m3/s),  25-35  in/yr  (644  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  14,600  ft  3/s  (413  m^/s )  Mar.  14  (gage  height,  16.22  ft  or 
4.944  m);  minimum  daily  39  ft3/s  (L.10  m3/s)  Nov.  8-10. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  34,800  ft3/s  (986  m3/s )  Mar.  17,  1973,  gage  height,  17.62  ft 
(5-371  m);  minimum  daily  discharge,  10  ft3/s  (0.28  m3/s)  Aug.  15-17,  Sept.  17,  1918. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  partially  regulated  by  Bear  Creek  Dam  12.5  mi  (20.1  km)  upstream  since  Mar.  14, 

1967. 


REVISIONS  (WATER  YEARS). --WSP  1306:  1920(M).  WSP  1726:  1920  (corrected  monthly  means). 


DISCHARGE, 

IN  CUBIC 

FEET  PER 

SECOND 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

157 

91 

208 

2370 

1330 

531 

2350 

456 

207 

169 

518 

64 

2 

91 

84 

208 

2220 

1290 

620 

2290 

359 

196 

185 

713 

64 

3 

86 

82 

208 

2220 

1280 

616 

2250 

363 

171 

170 

855 

63 

4 

59 

81 

203 

2170 

1300 

609 

2190 

357 

102 

101 

798 

46 

5 

55 

160 

191 

2080 

1300 

534 

2130 

327 

112 

91 

591 

71 

6 

54 

221 

193 

2030 

1270 

441 

2070 

272 

170 

90 

365 

629 

7 

55 

45 

268 

1930 

1240 

435 

2000 

339 

178 

1  12 

330 

436 

8 

69 

39 

495 

1830 

1200 

429 

1940 

2  82 

245 

222 

249 

361 

9 

84 

39 

836 

1730 

1140 

426 

1840 

471 

193 

288 

184 

356 

10 

84 

39 

900 

3750 

988 

392 

1500 

782 

301 

365 

181 

359 

1 1 

84 

65 

592 

3410 

498 

796 

1450 

713 

537 

430 

181 

392 

12 

84 

156 

409 

2010 

454 

1530 

1410 

691 

944 

665 

338 

498 

13 

84 

122 

259 

1980 

489 

5610 

1380 

608 

1450 

335 

502 

480 

14 

84 

130 

346 

1910 

517 

11200 

1350 

359 

1410 

261 

175 

464 

15 

317 

122 

350 

1850 

425 

9330 

1310 

594 

1490 

185 

173 

559 

16 

804 

49 

289 

1810 

930 

4310 

1170 

945 

1100 

162 

228 

728 

17 

771 

47 

140 

1760 

1580 

2200 

705 

2130 

549 

93 

212 

717 

18 

737 

48 

162 

1730 

1660 

2520 

631 

1830 

472 

89 

230 

675 

19 

592 

154 

224 

1750 

1610 

2280 

663 

1600 

1270 

88 

599 

535 

20 

492 

626 

189 

1730 

1560 

2230 

625 

1350 

890 

92 

195 

353 

21 

521 

1190 

188 

1690 

1500 

2210 

568 

953 

217 

104 

329 

331 

22 

464 

713 

186 

1640 

1440 

2170 

760 

319 

209 

1  16 

392 

31  1 

23 

341 

410 

184 

1600 

1410 

2130 

831 

323 

177 

166 

177 

329 

24 

308 

387 

583 

1560 

1140 

2730 

818 

362 

101 

167 

174 

712 

25 

261 

353 

1600 

1550 

752 

2280 

667 

360 

101 

17/ 

174 

1300 

26 

145 

274 

1780 

1530 

635 

2210 

421 

332 

170 

17b 

171 

1200 

27 

136 

256 

1800 

1500 

480 

2180 

449 

282 

172 

171 

154 

1010 

28 

128 

213 

1570 

1470 

468 

2140 

394 

254 

104 

167 

84 

754 

29 

186 

210 

3040 

1440 

— 

5360 

435 

257 

96 

167 

58 

481 

30 

251 

207 

2080 

1390 

— 

3350 

523 

217 

109 

168 

63 

343 

31 

116 

— 

2740 

1380 

— 

2550 

— 

209 

— 

175 

64 

— 

TOTAL 

7700 

6613 

22420 

59020 

29890 

76350 

37120 

18710 

13440 

5947 

9457 

14620 

MEAN 

248 

220 

723 

1904 

1067 

2463 

1237 

603 

448 

192 

305 

487 

MAX 

804 

1190 

3040 

3750 

1660 

11200 

2350 

2130 

1490 

665 

855 

1300 

MIN 

54 

39 

140 

1380 

425 

392 

394 

209 

96 

88 

58 

46 

CFSM 

.94 

.84 

2.75 

7.24 

4.06 

9.37 

4.70 

2.29 

1.70 

.73 

1.16 

1.85 

IN. 

1.09 

.94 

3.17 

8.35 

4.23 

10.80 

5.25 

2.65 

1.90 

.84 

1 .34 

2.07 

CAL 

YR 

1974 

TOTAL 

258703 

MEAN 

709 

MAX 

3350 

MIN  28 

CFSM 

2.70 

IN 

36.59 

WTR 

YR 

1975 

TOTAL 

301287 

MEAN 

825 

MAX 

11200 

MIN  39 

CFSM 

3.14 

IN 

42.62 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS ) 


DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

12-29 

1315 

14.63 

5,020 

3-14 

1445 

16.22 

14,600 

1-10 

2130 

15.10 

6,930 

3-29 

1315 

15.21 

7,480 
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03592200  Cedar  Creek  near  Pleasant  Site,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  34°32'56",  long  88°01'09",  in  SWk  sec.  9,  T.  6  S.,  R.  14  W. ,  Franklin  County,  on  left  bank  on 
downstream  side  of  pier  of  highway  bridge,  2.6  mi  (4.2  km)  east  of  Pleasant  Site,  4.3  mi  (6.9  km)  upstream 
from  Little  Bear  Creek,  and  at  mile  19.1  (30.7  km). 

DRAINAGE  AREA.--189  mi2  (490  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -August  1957  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  482.67  ft  (147.118  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. --18  years,  343  ft3/s  (9.714  m3/s)  24.65  in/yr  (626  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  12,900  ft3/s  (365  m3/s)  Mar.  14  (gage  height,  21.50  ft  or 
6.553  m) ;  minimum  daily,  17  ft3/s  (0.48  m3/s)  July  19. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  27,100  ft3/s  (767  m3/s)  Mar.  16,  1973,  gage  height,  28.02  ft 
(8.540  m) ;  minimum  daily,  1.6  ft3/s  (0.045  m3/s)  Aug.  31,  1962. 

Flood  of  Feb.  13,  1948,  reached  a  stage  of  22.9  ft  (6.98  m)  discharge,  15,200  ft3/s  (430  m3/s)  revised; 
flood  of  Mar.  28,  1951,  reached  a  stage  of  22.2  ft  (6.77  m)  discharge,  14,000  ft3/s  (396  m3/s)  revised; 
flood  of  Mar.  21,  1955,  reached  a  stage  of  24.4  ft  (7.44  m)  discharge,  17,900  ft3/s  (507  m3/s)  revised; 
from  flood  profiles  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority. 


REMARKS . 

. -  -  Records  good  . 

Diurnal  fl 

uctuation 

and  regulation  of  low  flows 

caused  by 

diversion  for 

municipal 

water  supply 

and  sewage  disposal 

for  city 

of  Russellville. 

DISCHARGE 

,  IN  CUBIC 

FEET  PER 

SECOND 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

28 

30 

146 

1280 

31  1 

319 

1090 

210 

129 

46 

537 

2 

26 

31 

132 

862 

344 

304 

853 

184 

1  1  1 

40 

419 

3 

24 

29 

114 

936 

508 

266 

773 

212 

97 

42 

188 

4 

22 

39 

1 10 

959 

781 

246 

599 

208 

86 

36 

135 

5 

21 

20 

113 

668 

755 

231 

516 

169 

79 

32 

218 

6 

20 

120 

94 

550 

555 

218 

456 

151 

77 

55 

148 

7 

22 

80 

492 

466 

456 

212 

409 

1530 

81 

67 

114 

8 

23 

60 

524 

498 

395 

204 

375 

615 

74 

61 

94 

9 

21 

50 

299 

503 

365 

186 

607 

602 

66 

38 

90 

10 

20 

45 

224 

4660 

326 

331 

553 

696 

214 

36 

82 

1  1 

19 

52 

200 

7020 

354 

1410 

397 

370 

877 

66 

108 

12 

20 

78 

192 

1940 

464 

1720 

336 

285 

811 

43 

93 

13 

18 

66 

164 

1090 

326 

8510 

306 

233 

285 

33 

71 

14 

40 

62 

146 

805 

285 

12100 

349 

216 

192 

35 

59 

15 

80 

61 

143 

676 

262 

4520 

351 

1460 

718 

28 

51 

16 

190 

61 

145 

596 

1760 

1430 

301 

2040 

331 

24 

85 

17 

102 

61 

129 

511 

1410 

1050 

278 

*914 

200 

21 

146 

18 

68 

70 

117 

495 

936 

868 

259 

660 

157 

19 

90 

19 

48 

569 

109 

880 

738 

1430 

1120 

464 

130 

17 

112 

20 

37 

844 

105 

924 

569 

959 

773 

367 

130 

1  1  1 

93 

21 

31 

431 

98 

632 

479 

707 

477 

299 

114 

97 

71 

22 

31 

259 

89 

503 

421 

641 

392 

250 

100  . 

58 

56 

23 

31 

198 

84 

456 

715 

566 

341 

216 

85 

43 

68 

24 

31 

167 

1050 

421 

563 

3180 

306 

188 

71 

67 

57 

25 

31 

1«0 

2930 

518 

407 

1430 

354 

169 

65 

61 

43 

26 

32 

158 

993 

461 

344 

832 

339 

158 

62 

182 

36 

27 

30 

133 

1500 

39  0 

365 

660 

306 

166 

59 

73 

32 

28 

28 

120 

1930 

354 

362 

563 

271 

140 

58 

49 

29 

29 

37 

108 

3170 

331 

— 

5350 

285 

200 

61 

38 

25 

30 

27 

120 

4720 

395 

— 

4770 

237 

158 

55 

32 

24 

31 

28 

— 

2980 

339 

— 

1700 

— 

135 

— 

42 

59 

TOTAL 

1186 

4302 

23242 

31119 

15556 

56913 

14009 

1  3665 

5575 

1592 

3433 

MEAN 

38.3 

143 

750 

1004 

556 

1836 

467 

44  1 

186 

51.4 

1  1  1 

PAX 

1  90 

844 

4720 

7020 

1760 

12100 

1120 

2040 

877 

182 

537 

I  Ni 

18 

20 

84 

331 

262 

186 

237 

135 

55 

17 

24 

CF  SM 

.20 

.76 

3.97 

5.31 

2.94 

9.71 

2.47 

2.33 

.98 

.27 

.59 

IN. 

.23 

.85 

4.57 

6.13 

3.06 

11.20 

2.76 

2.69 

1.10 

.31 

.68 

CAL  YR 

1974  TOTAL  183596  MEAN 

503  MAX 

6630 

MIN  18 

CFSM  2.66 

IN  36.14 

WTR  YP 

1975  TOTAL  178620  MEAN 

489  MAX 

12100 

MIN  17 

CFSM  2.59 

IN  35.16 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  3,500  CFS) 

DATE 

TIME 

G.  H.  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

12-30 

1015 

15.00 

5,360 

3-14 

0330 

21.50 

12,900 

1-10 

2230 

18.80 

9,120 

3-29 

1345 

17.76 

7 ,960 

SFP 

36 

26 

21 

18 

33 

796 

762 

196 

125 

104 

86 

369 

214 

113 

82 

68 

386 

264 

156 

147 

116 

97 

628 

1490 

563 

362 

261 

203 

166 

140 


8028 
268 
1490 
18 
1  .42 
1.58 
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03592300  Little  Bear  Creek  near  Halltown,  Ala. 

LOCATION. — Lat  3it°29'19">  long  88°02'07",  in  NW  1/4  sec. 5,  T.7  S.,  R.14  W.,  Franklin  County,  near  right  bank 
on  downstream  side  of  highway  bridge,  2.7  mi  (4.3  km)  northeast  of  Halltown,  and  at  mile  4.3  (6.9  km). 

DRAINAGE  AREA. — 78.2  mi2  (202.5  ra2 ) . 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1957  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  499-30  ft  (152. 187  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 18  years,  150  .  ftVs  (4.248  m3/s)  26.05  in/yr  (662  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  8,200  ft3/s  (232  m3/s)  Mar.  13  (gage  height,  14.23  ft  or  4.337  m) ; 
minimum  daily,  15  ft3/s  (0.42  m3/s)  Oct.  6,  10,  11,  13,  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  20,400  ft  Vs  (578  m3/s)  Mar.  16  ,  1973  (gage  height,  18.18  ft  or 
5.541  m);  minimum  daily  discharge,  3-3  ft3/s  (0.093  m3/s)  Oct.  6,  14,  1963- 

Flood  of  Mar.  28,  1951,  reached  a  stage  of  11.7  ft  (3-57  m),  discharge,  3,640  ft3/s  (103  m3/s);  flood 
of  Mar.  21,  1955,  reached  a  stage  of  13.7  ft  (4.18  m),  discharge,  6,800  ft3/s  (193  m3/s ) ;  from  flood 
profiles  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority. 

REMARKS. — Records  good.  Occasional  slight  diurnal  fluctuation  at  low  flow  caused  by  mill  above  station. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PFR  SECOND  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197b 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFP 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

20 

25 

73 

583 

153 

140 

350 

108 

60 

39 

233 

36 

2 

21 

26 

68 

393 

177 

143 

265 

99 

56 

44 

258 

30 

3 

18 

21 

59 

395 

236 

134 

200 

100 

57 

37 

148 

26 

4 

19 

26 

54 

395 

322 

115 

225 

101 

58 

33 

107 

24 

5 

19 

116 

50 

304 

330 

113 

199 

92 

121 

32 

127 

42 

6 

15 

68 

50 

255 

270 

115 

179 

86 

360 

37 

109 

145 

7 

16 

44 

168 

217 

224 

125 

165 

86 

263 

46 

84 

129 

8 

18 

37 

212 

204 

196 

100 

154 

160 

139 

52 

68 

82 

9 

16 

33 

150 

204 

181 

98 

185 

152 

120 

44 

62 

69 

10 

15 

30 

115 

2450 

165 

122 

171 

160 

200 

120 

59 

55 

1  1 

15 

37 

101 

2740 

159 

666 

148 

138 

1000 

260 

64 

34 

12 

16 

44 

95 

707 

166 

853 

135 

117 

600 

113 

62 

101 

13 

15 

39 

79 

477 

146 

5510 

132 

100 

350 

67 

50 

88 

14 

15 

36 

71 

363 

134 

3360 

147 

104 

200 

56 

44 

67 

15 

36 

36 

70 

306 

128 

806 

145 

667 

300 

45 

40 

51 

16 

83 

35 

72 

274 

572 

472 

132 

1070 

170 

70 

54 

44 

17 

46 

34 

64 

234 

565 

346 

127 

658 

110 

65 

89 

75 

18 

32 

36 

59 

220 

397 

314 

128 

316 

90 

47 

73 

90 

19 

26 

266 

56 

302 

320 

453 

305 

224 

78 

41 

71 

84 

20 

22 

489 

55 

357 

261 

301 

292 

178 

70 

53 

66 

73 

21 

21 

226 

51 

281 

224 

184 

216 

147 

67 

76 

54 

65 

22 

20 

140 

49 

238 

196 

194 

176 

102 

63 

61 

45 

59 

23 

20 

101 

47 

210 

243 

202 

154 

97 

55 

48 

40 

121 

24 

20 

83 

444 

197 

234 

1290 

141 

97 

49 

44 

38 

358 

25 

20 

89 

1220 

254 

181 

449 

146 

102 

46 

48 

35 

258 

26 

21 

77 

453 

222 

162 

250 

154 

89 

44 

51 

33 

162 

27 

19 

66 

626 

191 

115 

211 

138 

83 

44 

42 

31 

120 

28 

21 

60 

837 

175 

142 

1580 

127 

89 

43 

36 

29 

96 

29 

23 

55 

2250 

169 

— 

2350 

120 

85 

46 

46 

28 

81 

30 

25 

59 

2020 

180 

— 

816 

1  14 

78 

44 

4b 

28 

71 

31 

25 

-- - 

1360 

163 

— 

467 

—  ^ 

66 

— 

48 

33 

TOTAL 

718 

2434 

1  1  OBO 

13660 

6599 

22280 

5270 

5751 

A903 

1846 

2262 

2736 

MEAN 

23.2 

81.1 

357 

441 

236 

719 

176 

186 

163 

59.5 

73.0 

91.2 

MAX 

83 

489 

2250 

2740 

57? 

5510 

350 

1070 

1000 

260 

258 

358 

MIN 

15 

21 

47 

163 

115 

98 

1  14 

66 

43 

32 

28 

24 

CFSM 

.30 

1.04 

4.57 

5  a  64 

3.02 

9.19 

2.25 

?.3B 

2.08 

.7b 

.93 

1.17 

IN. 

.34 

1.16 

5.27 

6.50 

3.14 

10.60 

2.51 

?.74 

2.33 

.88 

1.08 

1.30 

CAL 

YP 

1974 

TOTAL 

76230 

MEAN 

209 

MAX 

3120 

MJN 

15 

CFSM 

2.67 

IN 

36.26 

WTP 

YP 

1975 

TOTAL 

79539 

MEAN 

218 

MAX 

5510 

MIN 

15 

CFSM 

2.79 

IN 

37-83 

EAK  DISCHARGE  (BASE,  1,500  CFS) 


DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.  H. 

DISCHARGE 

12-25 

1400 

7.42 

1,700 

3-24 

1145 

11.45 

3,190' 

12-29 

184S 

10.49 

3,220 

3-28 

2015 

11.08 

3,730 

1-10 

2045 

12.60 

5,360 

5  - 1 S 

2245 

8  . 19 

1 , 900 

3-13 

1730 

14.23 

8,200 

192 
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03592500  Bear  Creek  at  Bishop,  Ala. 

LOCATION.— Lat  3l»°39’21",  long  88°07'21",  In  SE  1/4  sec. 5,  T.5  S.,  R.15  W.,  Colbert  County,  on  left  bank  250 
ft  (76  m)  upstream  from  highway  bridge,  0 . 5  ml  (0.8  km)  downstream  from  Cedar  Creek,  0.8  ml  (1.3  km)  south¬ 
west  of  Bishop,  and  at  mile  27-3  (43-9  km). 

DRAINAGE  AREA.— 667  mi2  (1,728  km2). 

PERIOD  OP  RECORD. — August  1926  to  June  1928,  February  1929  to  March  1932,  June  1933  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  Is  419.91  ft  (127-989  m)  above  mean  sea  level.  Nonrecording  gage 
prior  to  June  23,  1928,  and  Feb.  10,  1929,  to  Mar.  31>  1932,  at  site  35  ft  (11  m)  downstream,  and  June  7> 
1933,  to  May  28,  1934,  at  bridge  20  ft  (6  m)  downstream  at  datum  5.00  ft  (1.524  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 45  years  (1926-27,  1929-31,  1933-75),  1,128  ft3/s  (31-94  m3/s )  22.97  in/yr  (583  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  31,200  ft3/s  (884  m3/s )  Mar.  14  (gage  height,  20.62  ft  or 
6.285  m);  minimum  dally,  124  ft3/s  (3.51  m3/s )  Oct.  7,  8. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  60,800  ft3/s  (1,720  m3/s )  Mar.  17,  1973,  gage  height,  24.12  ft  or 
7.352  m,  in  gage  well;  25.2  ft  (7-67  m)  from  floodmarks  20  ft  (6.1  m)  upstream  from  gage;  minimum  discharge, 
9-3  ft3/s  (0.26  m3/s)  Sept.  15-17,  1954;  minimum  gage  height,  -0.15  ft  (-0.046  m)  Sept.  1,  1943- 

REMARKS. — Records  good.  Flow  partially  regulated  by  Bear  Creek  Reservoir  47.3  ml  (76.1  km)  upstream  beginning 
Mar.  14 ,  1969. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  698:  1929,  WSP  823:  Drainage  area.  WSP  853:  1927,  1928  (M),  1929,  1930  (M), 

1932  (M). 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

253 

243 

480 

5,890 

2,100 

1 

,240 

4,810 

1,100 

788 

400 

1,490 

297 

2 

237 

201 

487 

4,300 

2,050 

1 

,290 

4,100 

955 

710 

476 

1,810 

277 

3 

177 

191 

450 

3,960 

2,280 

1 

,260 

3,780 

925 

654 

486 

1,460 

261 

4 

159 

227 

421 

4,390 

2,950 

1 

,210 

3,410 

969 

604 

439 

1,410 

251 

5 

143 

476 

403 

3,720 

3,240 

1 

,180 

3,210 

873 

514 

372 

1,440 

26v 

6 

129 

553 

395 

3,320 

2,670 

1 

,070 

3,030 

792 

500 

365 

1,060 

1,020 

7 

124 

438 

1,220 

3,040 

2,360 

1 

,040 

2,870 

1,990 

565 

462 

837 

2,090 

8 

124 

264 

1,410 

2,870 

2,150 

1 

,010 

2,730 

1.930 

586 

481 

723 

1,040 

9 

130 

212 

1,210 

3,010 

2,020 

963 

2,810 

1,720 

604 

514 

621 

793 

10 

143 

200 

1,350 

5,560 

1  ,890 

1 

,140 

2,950 

2,350 

716 

593 

547 

839 

11 

147 

217 

1,090 

18,300 

1,510 

2 

,220 

2,360 

1,620 

1,520 

1,230 

532 

695 

12 

144 

266 

930 

11,300 

1,810 

5 

,300 

2,180 

1.360 

2,570 

1,050 

560 

1,100 

13 

142 

347 

741 

4,710 

1,360 

17 

,800 

2,070 

1,230 

2,140 

830 

706 

1,230 

14 

143 

285 

601 

3,810 

1,280 

29 

,700 

2,090 

1,050 

1,920 

638 

686 

917 

15 

162 

298 

685 

3,400 

1  ,200 

19 

,700 

2,110 

2.550 

2,990 

546 

466 

809 

16 

634 

293 

698 

3,150 

3,260 

10 

,700 

1,970 

5,240 

2,330 

459 

445 

916 

17 

910 

227 

593 

2,930 

4,670 

5 

,010 

1,560 

4,910 

1,380 

473 

627 

1,160 

18 

815 

230 

435 

2,830 

4,020 

4 

,  150 

1,320 

3,720 

1,050 

372 

612 

1,370 

19 

707 

439 

425 

3,240 

3,520 

4 

,900 

2,010 

2,960 

1,280 

342 

582 

1,120 

20 

608 

1,650 

473 

4,400 

3,000 

4 

,  140 

2,600 

2,360 

1  ,590 

398 

919 

1,140 

21 

561 

1  ,990 

428 

3,400 

2,680 

3 

,610 

1,720 

2,070 

949 

532 

518 

841 

22 

551 

1,270 

410 

2,930 

2,460 

3 

,410 

1,500 

1.300 

665 

525 

616 

725 

23 

505 

916 

397 

2,710 

2,530 

3 

,310 

1,550 

1,010 

613 

506 

616 

852 

24 

417 

718 

1,520 

2,580 

2,850 

6 

,290 

1,490 

972 

548 

553 

457 

2,680 

25 

391 

767 

6,180 

2,620 

1,800 

6 

,570 

1,530 

966 

458 

576 

422 

2,430 

26 

351 

683 

5,380 

2,620 

1,530 

4 

,080 

1,300 

931 

466 

665 

405 

2,070 

27 

256 

553 

4,200 

2,390 

1,330 

3 

,580 

1,260 

889 

499 

573 

394 

1,720 

28 

239 

499 

6,170 

2,280 

1,290 

3 

,310 

1,130 

814 

496 

477 

377 

1,410 

29 

236 

441 

6,080 

2,230 

10 

,600 

1,160 

1,020 

440 

449 

307 

1,130 

30 

286 

430 

10,500 

2,350 

15 

,900 

1,130 

987 

421 

470 

273 

904 

31 

346 

2,170 

,300 

813 

449 

276 

TOTAL 

10,190 

15,524 

65,242 

126,410 

65,810 

182 

,983 

67,740 

52,376 

30,566 

16,701 

22,194 

32,354 

MEAN 

329 

517 

2,105 

4,078 

2,350 

5 

,903 

2,258 

1.690 

1,019 

539 

716 

1,078 

MAX 

910 

1,990 

10,500 

18,300 

4,670 

29 

,700 

4,810 

5,240 

2,990 

1,230 

1,810 

2,680 

MIN 

124 

191 

395 

2,170 

1  ,200 

963 

1,130 

792 

421 

342 

273 

251 

CFSM 

.49 

.78 

3.16 

6.11 

3.52 

8.85 

3.39 

2.53 

1.53 

.81 

1.07 

1.62 

IN. 

.57 

.87 

3.64 

7.05 

3.67 

10.21 

3.78 

2.92 

1.70 

.93 

1.24 

1.80 

CAL  YR 

1974  TOTAL  646, 

038  MEAN 

1,770 

MAX  15,800 

MIN 

124 

CFSM 

2.65  IN 

36.03 

WTR  YR 

1975  TOTAL  688, 

090  MEAN 

1,885 

MAX  29,700 

MIN 

124 

CFSM 

2.83  IN 

38.38 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 

7,500 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H.  DISCHARGE 

DATE 

TIME  G. 

H. 

DISCHARGE 

12-30 

1145 

15.69 

10,800 

3-14 

0900  20. 

62 

31, 

200 

1-11 

1530 

18.35 

20,300 

3-30 

0400  18. 

07 

19, 

000 

TENNESSEE  RIVER  BASIN 


193 


Reservoirs  in  Tennessee  River  basin 

03574000  GUNTERSVILLE  LAKE.— Lat  34°25'17",  long  86°23,34",  sec. lit,  T.7  S.,  R.2  E.  ,  Marshall  County,  in  power¬ 
house  at  Guntersville  Dam  on  Tennessee  River,  11  mi  (17-7  km)  northwest  of  Guntersville ,  Ala.,  and  at  3 4 9 . 0 
mi  (561.5  km).  Drainage  area,  24,450  mi2  (63,330  km2),  approximately.  Period  of  record,  October  1938  to 
current  year.  Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Maximum  midnight  contents  during 
year,  613,000  ft3/s-day  (1,500  hm3)  Mar.  14;  maximum  elevation,  595-13  ft  (181.396  m)  May  27;  minimum  mid-^ 
night  contents,  419,000  ft3/s-day  (1,025  hm3)  Nov.  2,  minimum  elevation  591.95  ft  (180.426  m)  Oct.  5. 

Extremes  for  period  of  record:  Maximum  elevation  596.29  ft  (181.749  m)  Mar.  2,  1944;  minimum  (after  start 
of  operation  plan  in  April  1940,  590.65  ft  (180.030  m)  Nov.  12,  1968.  Contents  based  on  backwater  profile. 

Reservoir  is  formed  by  concrete  dam  with  riprapped  earth  embankments.  Spillway  equipped  with  eighteen 
2-section  lift  gates  40.44  ft  (12.32  m)  high  by  50  ft  (15.24  m)  wide.  Dam  completed  and  storage  began 
Jan.  16,  1939;  water  in  reservoir  first  reached  minimum  navigation  pool  elevation  Jan.  27,  1939.  Total 
level  pool  capacity  at  elevation  595-44  ft  (181.490  m)  (top  of  gates)  is  530,400  ft3/s-day  (1,298  hm3),  of 
which  86,900  ft3/s-day  (212.6  hm3)  is  controlled  flood  storage  above  elevation  593-00  ft  (180.746  m) 

(minimum  navigation  pool).  Reservoir  is  used  for  navigation,  flood  control,  and  power.  Records  furnished 
by  Tennessee  Valley  Authority. 

03586000  WHEELER  LAKE.— Lat  34°47’52",  long  87°22'51",  SW  1/4  sec. 9,  T.3  S.,  R.8  W. ,  Lawrence  County,  at  Wheeler 
Dam  on  Tennessee  River,  0.8  mi  (1.29  km)  upstream  from  Big  Nance  Creek,  30.1  mi  (48.4  km)  downstream  from 
Decatur,  Ala.,  74.1  (119.2  km)  downstream  from  Guntersville  Dam,  and  at  274.9  mi  (442.3  km).  Drainage  area, 
29,590  mi2  (76,640  km2),  approximately.  Period  of  record,  September  1936  to  current  year.  Water-stage 
recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Maximum  midnight  contents  during  year  670,000  ft3/s-day 
(1,639  hm3)  Mar.  15;  maximum  elevation  556.32  ft  (169.566  m)  June  17;  minimum  midnight  contents  383,000  ft3/s- 
day  (937  hm3)  Dec.  22;  minimum  elevation  550.02  ft  (167.646  m)  Mar.  6.  Extremes  for  period  of  record: 

Maximum  elevation  557-32  ft  (169.871  m)  Mar.  1,  1944;  minimum  (after  start  of  operation  plan  in  August  1937) 
548.43  ft  (167.162  m)  Dec.  9,  1962.  Contents  based  on  backwater  profile. 

Reservoir  is  formed  by  concrete  dam  with  60  taintor  gates  15  ft  (4.57  m)  high  by  40  ft  (12.2  m)  wide  and 
2  trashway  gates  6  ft  (1.82  m)  high  by  37-5  ft  (11.4  m)  wide.  Storage  began  Oct.  3,  1936;  water  in  reservoir 
first  reached  minimum  pool  elevation  Dec.  10,  1936.  Total  level  pool  capacity  at  elevation  556,28  ft 
(169.554  m)  (top  of  gates)  is  540.000  ft3/s-day  (1,321  hm3)  of  which  177,000  ft3/s-day  (433  hm3)  is 
controlled  flood  storage  above  elevation  550.00  ft  (167.640  m)  (ordinary  minimum  pool).  Reservoir  is  used 
for  navigation,  flood  control,  and  power.  Records  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority. 

03589000  WILSON  LAKE.— Lat  34°47'46",  long  87°37'27",  in  SE  1/4  sec. 18,  T.3  S.,  R.10  W. ,  Colbert  County,  at 
cooling-water  intake  at  Wilson  Dam  on  Tennessee  River,  2.9  mi  (4.7  km)  southeast  of  Florence,  Ala.,  4.1  mi 
(6.6  km)  upstream  from  Cypress  Creek,  15-5  mi  (24.9  km)  downstream  from  Wheeler  Dam,  and  at  259.4  mi 
(417.4  km).  Drainage  area,  30,750  mi2  (79,642  km^ )  approximately.  Period  of  record,  April  1924  to  current 
year.  Prior  to  August  1926  month-end  contents  only,  published  in  WSP  1306.  Water-stage  recorder.  Datum 
of  gage  is  at  mean  sea  level.  Maximum  contents  during  year,  321,700  ftVs-day  (787  hm-J)  Dec.  11, 
elevation,  507-75  ft  (154.762  m)  Dec.  11;  minimum  296,800  ft3/s-day  (726  hm3)  Dec.  29,  elevation  504.61  ft 
(153-805  m)  Dec.  29.  Extremes  for  period  of  record:  Maximum  contents,  329,800  ft3/s-day  (807  hm3 ) , 

Apr.  29,  1963;  maximum  elevation,  508.35  ft  (154.945  m)  Feb.  11,  1948;  minimum  contents,  233,200  ft3/s-day 
(571  hm3)  Apr.  6,  1927,  elevation,  501.30  ft  (152.796  m) . 

Reservoir  is  formed  by  concrete  gravity  dam  with  fixed  ogee  crest.  Spillway  equipped  with  58  Stoney 
gates  20.54  ft  (6.26  m)  18.77  ft  (5-72  m)  prior  to  June  1941  high  by  38  ft  (11.6  m)  wide.  Storage  began 
Apr.  14,  1924.  Revised  capacity  table  used  after  Dec.  31,  1970.  Total  capacity  at  elevation  507-88  ft 
(154.802  m)  (top  of  gates)  is  323,200  ft3/s-day  (791  hm3)  of  which  29,800  ft3/s-day  (72.9  hm3)  is 
controlled  flood  storage  above  elevation  504.50  ft  (153-772  m)  (minimum  pool).  Reservoir  is  used  for 
navigation,  flood  control,  and  power.  Records  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority. 


Month-end  elevation  and  contents,  water  year  October  1974  to  September  1975 


Date 

Elevation 

(feet)/ 

Contents 
( cfs-days ) 

Change 

in 

contents 
(cfs-days ) 

Elevation 
(feet )/ 

Contents 
(cfs-days ) 

Change 

in 

contents 
(cfs-days ) 

Elevation 
(feet )/ 

Contents 
( cfs-days ) 

Change 

in 

contents 
(cfs-days ) 

• 

Guntersville  Lake/ 

Wheeler  Lake/ 

Wilson  Lake 

Sept . 

.  30--. 

. . .592.30 

428,000 

- 

553.11 

438,000 

- 

507.08 

316,600 

- 

Oct . 

31.  .  . 

. . .592.20 

422,000 

- 

6,000 

552.00 

412,000 

- 

26,000 

507-14 

316,800 

+ 

200 

Nov. 

30.  .. 

• • -593-23 

457,000 

+ 

35,000 

550.75 

386,000 

- 

26,000 

507.02 

315,800 

- 

1,000 

Dec . 

31.  .  . 

. . .594. 40 

517,000 

+ 

60,000 

553.39 

478,000 

+ 

92,000 

506.19 

309,200 

- 

6,600 

Calendar  year 

+ 

1,000 

56,000 

_ 

400 

1974 

Jan . 

31.  .  . 

. . .592.96 

472,200 

_ 

44,800 

550.54 

413,400 

_ 

64,600 

505.76 

305,800 

_ 

3,400 

Feb . 

28.  .  . 

. . .593.47 

480,500 

+ 

8,300 

550.51 

401,700 

- 

11,700 

505.63 

304,800 

- 

1,000 

Mar . 

31.  -  . 

.  . .595.05 

609,500 

+ 

129,000 

555.54 

614,400 

+ 

212,700 

506.85 

314,500 

+ 

9,700 

Apr . 

30.  .  . 

,  . .594.76 

509,500 

- 

100,000 

555.54 

516,000 

- 

98,400 

506.77 

313,800 

- 

700 

May 

31.  .  . 

..  .594.53 

501,000 

- 

8,500 

555.20 

503,100 

- 

12,900 

507.20 

317,300 

+ 

3,500 

June 

30.  .  . 

. .  .594.55 

503,600 

+ 

2,600 

555-18 

508,000 

+ 

4,900 

507.20 

317,300 

0 

July 

31.  .  . 

...593.41 

464,000 

- 

39,600 

555.47 

517,000 

+ 

9,000 

506.15 

308,900 

- 

8,400 

Aug. 

31.  .  . 

..  .594.00 

478,000 

+ 

14,000 

553-48 

447,000 

- 

70,000 

507.11 

316,600 

+ 

7,700 

Sept . 

.  30... 

.  .  .592.47 

430,000 

48,000 

552.96 

434,000 

- 

13,000 

507.40 

318,900 

+ 

2,300 

Wa.ter  year 

1974-75 

- 

- 

+ 

2,000 

- 

- 

- 

4,000 

- 

- 

+ 

2,300 

/  Elevation  at  2400. 

/  Contents  based  on  backwater  profile. 
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Figure  7. --Map  of  Alabama  showing  location  of  low-flow 

partial -record  stations . 
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,  As  the  number  of  streams  on  which  streamflow  information  is  likely  to  be  desired,  far  exceeds  the  number  of  stream-gaging 
stations  feasible  tctf  operate  at  one  time,  the  Geological  Survey  collects  limited  streamflow  data  at  sites  other  than  stream-gaging 
stations.  When  limited  streamflow  data  are  collected  on  a  systematic  basis  over  a  period  of  years  for  use  in  hydrologic  analyses, 
the  site  at  which  the  data  are  collected  is  called  a  partial -record  station.  Data  collected  at  these  partial-record  stations  are 
usable  in  low-flow  or  floodflcrw  analyses,  depending  on  the  type  of  data  collected.  In  addition,  discharge  measurements  are  made 
at  other  sites  not  included  in  the  partial -record  program.  These  measurements  are  generally  made  in  time  of  drought  or  flood  to 
give  better  areal  coverage  to  those  events.  Those  measurements  and  others  collected  for  some  special  reason  are  called  measurements 
at  miscellaneous  sites. 

Records  collected  at  partial -record  stations  are  presented  in  four  groups.  The  first  is  a  table  of  discharge  measurements  at 
low-flow  partial -record  stations.  The  second  is  gage  heights  and  discharge  at  selected  times  at  flood  hydrograph  stations  for  major 
peaks.  The  third  is  a  table  of  annus!  maximum  stage  and  discharge  at  crest-stage  stations.  The  fourth  is  a  table  of  discharge 
measurements  for  both  low  and  high  flow  at  miscellaneous  sites. 


Low-flow  partial-record  stations 

Measurements  of  streamflow  in  the  area  covered  by  this  report  made  at  low-flow  partial -record  stations  are  given  in  the 
following  table.  Most  of  these  measurements  were  made  during  periods  of  base  flow  when  streamflow  is  primarily  from  ground-water 
storage.  These  measurements,  when  correlated  with  the  simultaneous  discharge  of  a  nearby  stream  where  continuous  records  are 
available,  will  give  a  picture  of  the  low-flow  potentiality  of  a  stream.  The  column  headed  "Period  of  record"  shows  the  water  years 
in  which  measurements  were  made  at  the  same,  or  practically  the  same,  site. 


Discharge  measurements  made  at  low-flow  partial-record  stations  during  water  year  1975 


Measurements 

Station  No. 

Station  name 

Location 

Drainage 

area 

Period 

of 

Date 

Discharge 

(sq  mi) 

record 

(cfs) 

Mobile  River  basin 


02398201 

Berry  Spring  near 
Jamestown,  Ala. 

Lat  34°25 ' 37" ,  long  85°30'27",  in  SW  1/4 
sec. 17,  T.7  S.,  R.ll  E.,  Cherokee 
County,  4  miles  (6  km)  northeast  of 
Jamestown . 

- 

1968-71, 

1973-75 

4-01-75 

9.67 

02399205 

Congo  Spring  near 
Blanche,  Ala. 

Lat  34°17'44",  long  85°39'52",  in  SW  1/4 
sec.  35,  T.8  S.,  R.9  E.,  Cherokee 
County,  6  miles  (9  km)  southwest  of 
Blanche . 

1968-71, 

1973-75 

4-01-75 

4.36 

02400550 

Allen  Spring  near 
Valley  Head,  Ala. 

Lat  34°  31 ' 00" ,  long  85°39'23",  in  NE  1/4 
sec.  14,  T.6  S.,  R.9  E.,  DeKalb  County 
at  county  road,  4  miles  (6  km)  south¬ 
west  of  Valley  Head. 

1968-71, 

1973-75 

4-01-75 

10.1 

02401775 

Seven  Springs  Creek 
near  Angel,  Ala. 

Lat  3  30  51 ' 08" ,  long  85°51'44",  in  SW  1/4 
sec.  36,  T.13  S.,  R.7  E. ,  Calhoun 
County,  at  State  Highway  204,  1,000  ft 
(305  m)  upstream  from  mouth,  and  1.8 
miles  (2.9  km)  northwest  of  Angel. 

1956-60 , 
1969-71, 
1973-75 

4-02-75 

6.28 

02401850 

McCullars  Spring 
near  Alexandria, 
Ala. 

Lat  33°  59 ' 13" ,  long  85°56'01n,  in  SW  1/4 
sec. 29,  T.14  S.,  R.7  E. ,  Calhoun 

County ,  at  culvert  on  county  road 
crossing,  3  miles  (4.8  km)  northwest 
of  Alexandria. 

1958-59, 

1969-70, 

1973-75 

4-02-75 

8.51 

02449890 

Big  Spring  near 
Blountsville , 

Ala . 

Lat  34°03 ' 23" ,  long  86°38'54",  in  NE  1/4 
NE  1/4  NW  1/4  sec. 28,  T.ll  S.,  R.l  W. , 
Blount  County,  3-8  miles  (6.1  km) 
southeast  of  Blountsville. 

1967-71, 

1973-75 

4-03-75 

8.58 

02455983 

Penny  Spring  near 
Pinson,  Ala. 

Lat  33°  4l ' 56"  ,  long  86° 40 ' 09” ,  in  NW  1/4 
SW  1/4  sec. 29,  T.15  S.,  R.l  W. , 
Jefferson  County,  1  mile  (2  km)  north¬ 
east  of  Pinson. 

1968-71, 

1973-75 

3-31-75 

7 . 82 

02456997 

Robinwood  Spring 
at  Robinwood, 

Ala. 

Lat  33° 37 ' 00" ,  long  86°44'14",  in  SE  1/4 
NW  1/4  sec. 27,  T.16  S.,  R.2  W. , 
Jefferson  County,  0.5  mile  (0.8  km) 
east  of  Robinwood. 

1968-71, 

1973-75 

3-31-75 

3.45 
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Measurements 

Station  No. 

Station  name 

Location 

Drainage 

area 

Period 

of 

Date 

Discharge 

(sq  mi) 

record 

(cfs) 

Tennessee  River  basin 


03568785 


Phillips  Spring 
near  Hammondville 
Ala. 


Lat  34°  37 ' 40" ,  long  85°36'06",  in  NE  1/4 
SE  1/4  sec. 5,  T.5  S. ,  R.10  E. , 

DeKalb  County,  3.3  miles  (5-3  km) 


1968-71,  10-21-74 

1973-75  4-01-75 


1.50 

3.02 


northeast  of  Hammondville,  and  5  miles 
(8.0  km)  north  of  Valley  Head. 


03572160 


Brown  Spring  near 
Stevenson,  Ala. 


Lat  34°53'53",  long  85°49'02",  in  NW  1/4 
Bengis  Reservation,  T  2  S.,  R.8  E., 
Jackson  County,  2.4  miles  (3-9  km) 
northeast  of  Stevenson. 


1966, 

1968-71, 

1973-75 


10-24-74 


1.94 


03574870 


03576145 


03576175 


03583250 


03585528 


03585638 


03590740 


Beaverdam  Creek 
near  Meridian- 
ville,  Ala. 


Hughes  Spring  near 
Florette,"  Ala. 


Cave  Spring  near 
Priceviile,  Ala. 


Blowing  Spring  near 
Ardmore,  Ala. 


Wheeler  Spring  at 
Wheeler,  Ala. 


Blowing  Springs  near 
Rogersville,  Ala. 


Rock  Spring  near 
Rhodesville,  Ala. 


Lat  34°50'17",  long  86°34<17",  in  SW  1/4 
SW  1/4  NW  1/4  sec. 30,  T.2  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  at  bridge  on  U.S. 
Highway  231,  0.9  miles  (1.4  km)  south 
of  Meridianville ,  and  2.6  miles  (4.2 
km)  upstream  from  mouth. 

Lat  34°25'01",  long  86°35'38",  in  NW  1/4 
sec. 24,  T.7  S.,  R.]  W.,  Morgan  County, 

4  miles  (6.4  km)  south  of  Morgan  City 
and  6.3  miles  (10.1  km)  east  of 
Plorette . 

Lat  34°  32 ' 46" ,  long  86°51'04",  in  NE  1/4 
SW  1/4  sec.  4,  T . 6  S.,  R-3  W.,  Morgan 
County,  1,000  ft  (305  m)  upstream  from 
Wheeler  Reservation,  3.4  miles  (5.5  km) 
northeast  of  Priceviile,  and  8  miles 
(12.9  km)  southeast  of  Decatur. 

Lat  34° 59 ' 30" ,  long  86°52'47",  in  NW  1/4 
NE  1/4  sec.  6,  T.l  S.,  R.3  W., 

Limestone  County,  at  U.S.  Highway  31, 
1,000  ft  (305  m)  south  of  the  Alabama- 
Tennessee  State  line,  and  2  miles  (3.2 
km)  west  of  Ardmore. 

Lat  34°39'09",'  long  87°15'06",  in  SE  1/4 
sec.  34,  T. 4  S.,  R.7  W. ,  Lawrence 
County,  200  ft  (6l  m)  south  of  State 
Highway  20,  and  at  Wheeler. 

Lat  34° 51 ' 52"  ,  long  87°l8'l4",  in  SE  1/4 
NE  1/4  sec.  19,  T.  2  S. ,  R.  7  W. ,  Lau¬ 
derdale  County,  1,000  ft  (305  m)  north 
of  county  road  and  2.7  mi  (4.3  km) 
north  of  Rogersville. 


Lat  34°51'27",  long  87°54'09,!,  in  SW  1/4 
NW  1/4  NW  1/4  sec. 27,  T.2  S.,  R.13  W., 
Lauderdale  County,  2  miles  (3.2  km) 
southwest  of  Rhodesville. 


41.6 
(107.7 
km2 ) 


1953-54, 

1957, 

1970-73, 

1975 


1968-69, 

1971, 

1973-75 


L968-71, 

L973-75 


L968-71, 

L973-75 


L968-70  , 
1973-75 


1968-71, 
1973,  75 


1967-70, 

1973-75 


11-08-74 


10-23-74 

4-07-75 


10-23-74 

4-07-75 


10-23-74 

4-16-75 


10-21-74 

4-16-75 


10-21-74 

4-16-75 


10-22-74 

4-21-75 


03592607 


Buzzard  Roost 
Spring  near 
Cherokee,  Ala. 


Lat  34°45'36",  long  88°01'26",  in  sec. 

32,  T. 3  S.,  R.14  W. ,  Colbert  County,  at 
Natchez  Trace,  0.2  mile  (0.3  km)  south 
of  U.S.  Highway  72,  and  3  miles  (4.8 
km)  west  of  Cherokee. 


1968-70,  10-22-74 

1973-75  4-21-75 


4.96 


.89 

23.6 


1.06 

16.6 


1.33 

2.34 


•  27 
8.03 


.17 
•  93 


3.14 

6.07 


.46 

4.73 
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The  data  given  in  the  following  tables  generally  comprise  a  description  of  the  station  and  a  table  showing  time,  gage  height, 
and  discharge  at  selected  times  for  major  peaks  that  occurred  during  the  year. 

The  description  of  the  station  gives  the  location,  drainage  area,  period  of  record,  type  and  history  of  gages,  extremes  of 
discharge  and  general  remarks.  The  explanation  of  data  presented  is  identical  to  that  for  gaging  stations. 


Flood  hydrograph  partial-record  stations 


CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 
O2363OOO  Pea  River  near  Ariton,  Ala. 

LOCATION. — Lat  31°35'4l",  long  85°46'59">  in  SWtj  sec.  7,  T.  7  N.,  R.  23  E.,  Dale  County,  on  left  bank  at  downstream  side  of  aban¬ 
doned  bridge,  and  about  20  ft  (6  m)  upstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  231,  2.2  mi  (3-5  km)  downstream  from  Bryors  Mill  Creek, 
2.8  mi  (4.5  km)  downstream  from  Atlantic  Coast  Line  Railroad  bridge,  3-5  mi  (5.6  km)  west  of  Ariton,  and  at  mile  89.6  ( 144.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 492  mi2  (1,274  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1938  to  September  1970  (October  1970  to  September  1975  flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  246.72  ft  (75.200  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Nov.  22,  1938,  nonrecording  gage 
at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 32  years  (1938-70),  615  ft^/s  (17.42  m^/s),  16.98  in/yr  (431  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  47,600  ft^/s  (1,350  m^/s)  Feb.  18  (gage  height,  24.38  ft  or  7-431  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  47,600  ft’/s  (1,350  m^/s)  Feb.  18,  1975  (gage  height,  24.38  ft  or  7.4-31  m) . 

1938-70:  Minimum  discharge,  6.5  ft^/s  (0.l8  m^/s)  Sept.  14,  1968  (gage  height,  1.60  ft  or  0.488  m) . 

Maximum  stage  since  1900,  about  25  ft  (7.6  m) ,  present  site  and  datum,  March  1929,  from  information  by  local  residents 
(discharge  not  determined). 


REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS.— WSP  1384:  Drainage  area. 


GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET,  AND  DISCHARGE, 

IN  CUBIC 

FEET  PER  SECOND, 

AT  INDICATED 

TIME, 

1975 

GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2-16 

1300 

4.10 

810 

4-12 

1800 

10.61 

3,410 

4-20 

2400 

5-39 

1,330 

2-16 

1800 

5.52 

1,380 

4-12 

2400 

10.35 

3,310 

2-16 

2400 

6.78 

1,880 

4-21 

0100 

5-34 

1,310 

4-13 

0100 

10.30 

3,290 

4-21 

2000 

4.73 

1,060 

2-17 

1000 

7.51 

2,170 

4-13 

1200 

9.94 

3,150 

4-21 

2400 

4.62 

1,020 

2-17 

1600 

8.24 

2,470 

4-13 

1800 

9-58 

3,000 

2-17 

2000 

9.67 

3,o4o 

4-13 

2400 

9-13 

2,820 

8-06 

1500 

5-95 

1,550 

2-17 

2200 

12.13 

4,i4o 

8-06 

2400 

6.15 

1,630 

2-17 

2400 

16.39 

7,920 

4-14 

0100 

9.06 

2,790 

4-14 

0800 

8.73 

2,660 

8-07 

0100 

6.20 

1,650 

2-18 

0200 

18.39 

11,600 

4-14 

1200 

8.84 

2,700 

8-07 

0600 

6.47 

1,760 

2-18 

o4oo 

20.45 

20,800 

4-i4 

1500 

9.58 

3,000 

8-07 

1800 

6.81 

1,890 

2-18 

0600 

22.18 

30,300 

4-14 

1700 

10.69 

3,450 

8-07 

2000 

7.61 

2,210 

2-18 

0900 

23.60 

4i,4oo 

4-14 

2000 

11.55 

3,840 

8-07 

2400 

8.30 

2,490 

2-18 

1200 

24.21 

46,300 

4-14 

2400 

12.10 

4,120 

2-18 

1600 

24.38 

47,600 

8-08 

0100 

8.53 

2,580 

2-18 

2000 

24.10 

45,4oo 

4-15 

0100 

12.25 

4,200 

8-08 

0400 

8.80 

2,690 

2-18 

2400 

23.60 

4i,4oo 

4-15 

0600 

12.89 

4,520 

8-08 

0600 

8.72 

2,660 

4-15 

1200 

14.22 

5,350 

8-08 

i4oo 

8.29 

2,490 

2-19 

o4oo 

23.04 

36,900 

4-15 

1800 

15.31 

6,430 

■  8-08 

2000 

8.92 

2,740 

2-19 

0900 

22.20 

30,400' 

4-15 

2400 

15.88 

7,160 

8-08 

2400 

9.76 

3,070 

2-19 

1600 

20.77 

22,400 

2-19 

2400 

19.01 

14,100 

4-16 

0100 

15.98 

7,310 

8-09 

0100 

9.98 

3,160 

4-16 

0600 

16.33 

7,84o 

8-09 

o4oo 

10.61 

3,4io 

2-20 

0400 

18.22 

11,100 

4-l6 

0900 

16.50 

8,090 

8-09 

0700 

11.08 

3,610 

2-20 

1200 

16.63 

8,280 

4-l6 

1300 

16.60 

8,240 

8-09 

.  0900 

11.29 

3,720 

2-20 

1800 

15.23 

6,34o 

4-16 

1800 

16.51 

8,100 

8-09 

i4oo 

11.45 

3,800 

2-20 

2400 

13.87 

5,090 

4-i6 

2400 

16.27 

7,740 

8-09 

1700 

11.36 

3,750 

8-09 

2000 

11.20 

3,670 

2-21 

0100 

13.62 

4,940 

4-17 

0100 

16.20 

7,640 

8-09 

2400 

10.93 

3,540 

2-21 

0300 

13.18 

4,680 

4-17 

0600 

15.73 

6,950 

4-17 

1200 

14.88 

5,980 

8-10 

0100 

10.83 

3,500 

4-10 

o4oo 

4.49 

970 

4-17 

1800 

13.70 

4,990 

8-10 

1200 

9.65 

3,030 

4-10 

0500 

4.95 

1,150 

4-17 

2400 

12.41 

4,280 

8-10 

1800 

9.01 

2,770 

4-10 

0600 

5.96 

1,550 

8-10 

2400 

8.27 

2,480 

4-10 

1200 

9.51 

2,970 

4-18 

0100 

12.23 

4,100 

4-10 

2400 

11.01 

3,580 

4-18 

0600 

11.32 

3,730 

8-11 

0100 

8.16 

2,430 

4-18 

1800 

9.34 

2,910 

8-11 

0600 

7.60 

2,210 

-4-11 

0100 

11.01 

3,580 

4-18 

2400 

8.54 

2,590 

8-11 

1200 

7.02 

1,980 

4-11 

0300 

10.99 

3,570 

8-11 

1800 

6 . 58 

1,800 

4-11 

1200 

11.32 

3,730 

4-19 

0100 

8.42 

2,540 

8-11 

2400 

6.17 

i,64o 

4-11 

1700 

11.49 

3,820 

4-19 

1200 

7-39 

2,130 

4-11 ' 

2400 

11.45 

3,800 

4-19 

2400 

6.55 

1,790 

8-12 

0100 

6.10 

1,610 

8-12 

1200 

5.37 

1,320 

4-12 

0600 

11.30 

3,720 

4-20 

0100 

6.50 

1,770 

8-12 

1800 

5.14 

1,230 

4-12 

1200 

10.98 

3,56o 

4-20 

1200 

5.94 

1,550 

8-12 

2400 

4.95 

1,150 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS) 

DATE  TIME  G.HT.  DISCHARGE  DATE  TIME  G.HT.  DISCHARGE 

2-18  1600  24.38  47,600  4-16  1300  16.60  8,240 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 


02363055  Moores  Branch  near  Victoria,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°27'47",  long  85053'57",  in  SE^-  sec.  25,  T.  6  N.,  R.  21  E.,  Coffee  County,  attached  to  upstream  wingwall  of  cul¬ 
vert  on  State  Highway  167,  5  nil  (8  km)  south  of  Victoria,  and  0.8  mi  (1.3  km)  above  mouth. 

P  2 

DRAINAGE  AREA.— 2.17  mi  (5-62  km  ). 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1973  to  September  197*+  continuous  gage-height  records  and  flood-hydrograph  records  for  selected  floods 
in  files  of  Geological  Survey;  October  197*+  to  current  year  (flood  hydrograph  only). 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  234  ft  (71  m)  above  mean  sea  level,  from  topographic  map. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  300  ft^/s  (8.50  m^/s)  Apr.  l4  (gage  height,  3-19  ft  or  0.972  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  510  ft3/s  (l4.4  nP/s)  Dec.  31,  1973  (gage  height,  4.40  ft  or  1.34l  m). 


REMARKS . --Records  good. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

4-09 

1800 

0.57  * 

6.7 

4-11 

1300 

0.74 

15 

6-09 

2200 

1.49 

75 

4-09 

1900 

.68 

12 

4-11 

1500 

.71 

14 

6-09 

2300 

1.07 

39 

4-09 

2100 

.70 

13 

4-11 

1800 

.68 

12 

6-09 

2400 

•  91 

27 

4-09 

2200 

•  78 

18 

4-u 

2400 

.66 

11 

4-09 

2300 

•  91 

27 

6-10 

0100 

.82 

20 

4-09 

2400 

I.07 

39 

4-l4 

0800 

.62 

9.0 

6-10 

0200 

.78 

18 

4-i4 

1000 

.66 

11 

6-10 

0300 

.74 

15 

4-10 

0100 

1.66 

92 

4-14 

1100 

•  74 

15 

6-10 

0400 

•  72 

14 

4-10 

0200 

1.85 

112 

4-i4 

1200 

.83 

21 

6-10 

0500 

•  70 

13 

4-10 

0300 

1.96 

125 

4-i4 

1300 

1.12 

43 

6-10 

0600 

.68 

12 

4-10 

0400 

2.06 

137 

4-i4 

i4oo 

2.25 

160 

6-10 

1100 

.64 

10 

4-io 

0500 

2.25 

160 

4-14 

1500 

2.95 

262 

4-io 

0600 

2.59 

207 

4-i4 

1515 

3.19 

300 

9-22 

2300 

.66 

11 

4-io 

0700 

2.64 

214 

4-i4 

1600 

2.84 

244 

9-22 

2400 

1.02 

35 

4-io 

0745 

2.66 

216 

4-i4 

1700 

2.15 

148 

4-io 

0800 

2.44 

186 

4-i4 

1800 

1.70 

96 

9-23 

0100 

l.l4 

44 

4-io 

0900 

1.88 

116 

4-14 

1900 

1.39 

66 

9-23 

0200 

1.06 

38 

4-io 

1100 

1.74 

100 

4-14 

2000 

1.19 

48 

9-23 

0300 

1.30 

58 

4-io 

1200 

1.75 

101 

4-l4 

2100 

1.07 

39 

9-23 

o4oo 

1.92 

120 

4-io 

i4oo 

l.8l 

107 

4-i4 

2200 

•  99 

32 

9-23 

0500 

1.88 

116 

4-10 

1500 

1.68 

94 

4-14 

2300 

•  93 

28 

9-23 

0600 

1.85 

112 

4-10 

1600 

1.49 

75 

4-i4 

2400 

.90 

26 

9-23 

0700 

1.52 

78 

4-10 

1700 

1.31 

59 

9-23 

0800 

1.20 

49 

4-io 

1800 

1.21 

50 

4-15 

0100 

•  85 

22 

9-23 

0900 

i.o4 

36 

4-io 

1900 

1.13 

43 

4-15 

0500 

.78 

18 

9-23 

1000 

1.50 

76 

4-io 

2000 

1.07 

39 

4-15 

0700 

•  75 

16 

9-23 

1030 

2.51 

195 

4-io 

2100 

1.03 

35 

4-15 

0900 

.73 

15 

9-23 

1100 

2.23 

158 

4-io 

2200 

1.00 

33 

4-15 

1200 

•  71 

l4 

9-23 

1200 

2.22 

156 

4-io 

2300 

.98 

32 

4-15 

1500 

.68 

12 

9-23 

1300 

2.17 

150 

4-io 

2400 

•  95 

30 

4-15 

2400 

.65 

10 

9-23 

i4oo 

1.86 

113 

9-23 

•1500 

1.43 

70 

4-u 

0100 

.92 

27 

6-09 

1700 

.56 

6.2 

9-23 

1600 

1.12 

43 

4-u 

0200 

.89 

25 

6-09 

1800 

.81 

20 

9-23 

1700 

.98 

32 

4-u 

o4oo 

.86 

23 

6-09 

1900 

1.97 

126 

9-23 

1800 

.90 

26 

4-n 

0600 

•  83 

21 

6-09 

1945 

2.03 

134 

9-23 

1900 

.84 

22 

4-u 

0800 

.80 

19 

6-09 

2000 

2.02 

132 

9-23 

2000 

.80 

19 

4-11 

1000 

•  77 

17 

6-09 

2100 

1-95 

124 

9-23 

2400 

•  70 

13 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  NOT  DETERMINED) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE  DATE 

TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

4-io 

0745 

2.66 

216  6-09 

1945  2.03 

134 

4-14 

1515 

3.19 

300  9-23 

1030  2.51 

195 
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Flood ‘hydrograph  partial-record  stations--Contlnued 

•MOBILE  RIVER  BASIN 


02398300  Chattooga  River  above  Gaylesville,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°17'25",  long  85°30'33",  in  NW  1/4  sec. 5,  T.  9  S.,  R.ll  E.  ,  Cherokee  County,  on  left  bank 
10  ft  (3-0  m)  upstream  from  bridge  on  county  road  (revised),  600  ft  (183  m)  downstream  from  Mills  Creek 
and  3.5  mi  (5-6  km)  northeast  of  Gaylesville. 

DRAINAGE  AREA. — 368  mi2  (953  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. — January  1959  to  September  1967.  October  1967  to  September  1971  (annual  maximum  only). 
October  1971  to  current  year  (flood  hydrograph  only). 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  562.11  ft  (171.331  m)  above  mean  sea  level  (Alabama  Power 
Company  bench  mark).  December  4,  1958  to  July  20,  1959,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 8  years  (1960-67),  670  ft3/s  (18.97  m3/s)  24.72  in/yr  (628  mm/yr). 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  9,100  ft^/s  (258  m^/s )  Sept.  24  (gage  height,  18.60  ft  or 
5.67  m  from  floodmarks). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  16,500  ftVs  (467  mVs)  Mar.  5,  1966, (gage  height,  22,03  ft  or 
6.715  m) . 

1959-67:  Minimum  daily  discharge,  115  ft  3/s  (3-26  mVs)  Oct.  25  to  Nov.  3,  196l,  Sept.  25,  1964. 
Flood  of  Mar.  30,  1951,  reached  a  stage  of  23-5  ft  (7-16  m)  from  floodmarks. 


REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS.— WSP  1906:  Location. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 
GAGE  GAGE  GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

1-24 

1200 

6.18 

504 

3-11 

1800 

8.39 

1,300 

3-19 

0800 

11.25 

2,580 

1-24 

1800 

6.19 

507 

3-11 

2200 

9-50 

1,780 

3-19 

1600 

11.52 

2,710 

1-24 

2400 

6.86 

718 

3-11 

2400 

9.40 

1,740 

3-19 

2400 

11.82 

2,860 

1-25 

0200 

8.08 

1,170 

3-12 

0600 

8.48 

1,330 

3-20 

0300 

11.85 

2,880 

1-25 

0400 

10.35 

2,170 

3-12 

1200 

8.02 

1,140 

3-20 

0600 

11.75 

2,820 

1-25 

0600 

13-16 

3,600 

3-12 

1800 

7-96 

1,120 

3-20 

1200 

11.10 

2,510 

1-25 

1000 

16.48 

5,740 

3-12 

2400 

8.26 

1,240 

3-20 

1800 

10.12 

2,060 

1-25 

1400 

17.50 

7,110 

3-20 

2400 

9.51 

1,790 

1-25 

1600 

17.68 

7,390 

3-13 

0600 

8.75 

1,450 

1-25 

1900 

17.71 

7,440 

3-13 

1200 

8.92 

1,520 

3-21 

2400 

8.48 

1,330 

1-25 

2400 

17.80 

7,580 

3-13 

1700 

8.88 

1,510 

3-13 

1800 

9.40 

1,740 

3-28 

2400 

7.18 

832 

1-26 

0400 

17.71 

7,440 

3-13 

2000 

11.95 

2,920 

1-26 

0600 

17.63 

7,310 

3-13 

2400 

14.90 

4,640 

3-29 

0600 

7.12 

811 

1-26 

1200 

17.48 

7,080 

3-29 

1200 

7.62 

791 

1-26 

1800 

17.36 

6,900 

3-14 

0600 

16.60 

5,880 

3-29 

1800 

8.84 

1,490 

1-26 

2400 

17.13 

6,580 

3-14 

1200 

17.20 

6,680. 

3-29 

2400 

12.09 

3,000 

3-14 

1800 

17-33 

6,860 

1-27 

0600 

16.45 

5,710 

3-14 

2400 

17.26 

6,760 

3-30 

0600 

14.40 

4,340 

1-27 

1200 

14.15 

4,190 

3-30 

1200 

15.74 

5,170 

1-27 

1400 

12.60 

3,280 

3-15 

0600 

17.38 

6,930 

3-30 

1800 

16.28 

5,550 

1-27 

1600 

11.11 

2,510 

3-15 

1200 

17-55 

7,180 

3-30 

2400 

16.36 

5,620 

1-27 

1800 

10.08 

2,050 

3-15 

1800 

17.25 

6,750 

1-27 

2400 

9.09 

1,600 

3-15 

2400 

16.12 

5,430 

3-31 

0600 

16.42 

5,680 

3-31 

1200 

16.62 

5,910 

1-28 

0600 

8.72 

1,440 

3-16 

0400 

14.10 

4,160 

3-31 

1430 

16.65 

5,940 

1-28 

1200 

8.47 

1,330 

3-16 

0800 

11.57 

2,740 

3-31 

1800 

16.54 

5,810 

1-28 

1800 

8.24 

1,240 

3-16 

1200 

10.64 

2,300 

3-31 

2400 

15.78 

5,200 

1-28 

2400 

8.02 

1,150 

3-16 

2400 

10.05 

2,030 

4-01 

0600 

12.92 

3,460 

1-29 

2400 

7.52 

955 

3-17 

0600 

9.85 

1,940 

4-01 

1200 

10.32 

2,150 

3-17 

1200 

9.54 

1,800 

4-01 

2400 

9.15 

1,630 

3-10 

2400 

6.24 

522 

3-17 

1800 

9.22 

1,660 

3-17 

2400 

8.92 

1,520 

3-11 

0600 

6.28 

534 

3-11 

1200 

6.76 

684 

3-18 

1200 

8.62 

1,390 

3-18 

2400 

10.26 

2,130 

4-02 

2400 

8.49 

1,340 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE,  5,000 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE  TIME  G. 

HT .  DISCHARGE 

1-25 

2400 

17.80 

7,580 

3-31  1430  16 

.65 

5,940 

3-15 

1200 

17.55 

7,180 

9-24  Unknown  18 

.60 

9,100 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 

02400100  Terrapin  Creek  at  Ellisville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  39°03'54",  long  85°36’51",  in  SW  1/4  sec. 20,  T.ll  S.,  R.10  E.,  Cherokee  County,  on  right  bank 
40  ft  (12  m)  downstream  from  bridge  (revised),  0.2  mi  (0.3  km)  southwest  of  Ellisville,  17  mi  (27.4  km) 
south  southeast  of  Centre,  and  at  mile  6.7  (10.8  km). 

DRAINAGE  AREA. — 258  mi2  (668  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1962  to  September  1967.  October  1967  to  September  1972  (annual  maximum  only). 
(October  1972  to  current  year,  flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  539-07  ft  (164.309  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 5  years,  410  ft^/s  (11. 61  m^/s )  21.58  in/yr  (548  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge  during  year,  11,400  ftVs  (  323  mVs )  Sept.  24  (gage  height,  17-30 
ft  or  5.273  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  16,700  ft  Vs  (473  irw/s )  Mar.  4,  1974  (gage  height,  19.07  ft  or 

5.812  m). 

1962-67:  Minimum  discharge,  80  ft^/s  (2.3  m-Vs)  Sept.  11,  29,  1965. 

REMARKS. — Records  good. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE  GAGE  GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2-03 

1200 

6.60 

606 

3-14 

1800 

10.74 

2,550 

8-11 

1800 

10.83 

2,600 

2-03 

1800 

7.81 

1,140 

3-14 

2400 

9-97 

2,160 

8-11 

2400 

10.12 

2,240 

2-03 

2400 

8.80 

1,590 

3-15 

0600 

9-57 

1,960 

8-12 

0600 

9-77 

2,060 

2-04 

0600 

10.26 

2,310 

3-15 

1200 

9-31 

1,840 

8-12 

1200 

9.55 

1,960 

2-0  4 

1200 

10.23 

2,300 

3-15 

1800 

9.06 

1,710 

8-12 

1800 

9.26 

1,810 

2-0  4 

1600 

11.69 

3,020 

3-15 

2400 

8.86 

1,620 

8-12 

2400 

8.84 

1,610 

2-04 

1800 

12.65 

3,580 

2-04 

2400 

13-98 

4,660 

3-16 

2400 

8.34 

1,380 

8-13 

2400 

8.05 

1,250 

2-05 

0100 

13-99 

4,670 

3-17 

2400 

7.62 

1,060 

9-22 

2400 

5.64 

301 

2-05 

0400 

13.54 

4,270 

2-05 

0800 

12.61 

3,560 

8-06 

2400 

6.20 

458 

9-23 

0600 

6.54 

582 

2-05 

1200 

11.86 

3,110 

9-23 

0900 

6-73 

661 

2-05 

1800 

11.04 

2,700 

8-07 

2400 

5.80 

342 

9-23 

1200 

8.08 

1,270 

9-23 

1400 

8.79 

1,590 

2-06 

0600 

9-98 

2,170 

8-08 

0600 

5-70 

316 

9-23 

1600 

12.10 

3,240 

2-06 

1200 

9.69 

2,020 

8-08 

1200 

5.61  - 

294 

9-23 

1800 

13.42 

4,170 

2-06 

1800 

9.44 

1,900 

8-08 

1800 

6.00 

396 

9-23 

2000 

14.53 

5,400 

2-06 

2400 

9-20 

1,780 

8-08 

2000 

8.38 

1,400 

9-23 

2200 

15-53 

7,180 

8-08 

2200 

9.48 

1,920 

9-23 

2400 

16.25 

8,670 

2-07 

2400 

8.20 

1,320 

8-08 

2400 

8.93 

1,650 

9-24 

0200 

16.80 

9,970 

2-08 

2400 

7.41 

964 

8-09 

1200 

7.44 

978 

9-24 

0300 

17.07 

10,700 

8-09 

1800 

7-37 

946 

9-24 

0400 

17.25 

11,200 

3-11 

2400 

6.09 

423 

8-09 

2000 

7.48 

996 

9-24 

0500 

17.30 

11,400 

8-09 

2200 

7-77 

1,130 

9-24 

0600 

17.25 

11,200 

3-12 

0600 

6.10 

426 

8-09 

2300 

8.38 

1,400 

9-24 

0700 

17.04 

10,600 

3-12 

1200 

6.21 

461 

8-09 

2400 

9.40 

1,880 

9-24 

0900 

16.00 

8,120 

3-12 

1800 

6.52 

574 

9-24 

1200 

13.90 

4,590 

3-12 

2200 

7.08 

816 

8-10 

0200 

11.86 

3,110 

9-24 

1400 

12.94 

3,790 

3-12 

2400 

6.95 

758 

8-10 

0400 

13.16 

3,960 

9-24 

1600 

12.21 

3,310 

8-10 

0600 

13.34 

4,100 

9-24 

1800 

11.58 

2,970 

3-13 

0600 

6.63 

619 

8-10 

0800 

12.92 

3,770 

9-24 

2000 

11.10 

2,730 

3-13 

1200 

7.80 

1,140 

8-10 

1000 

12.23 

3,320 

9-24 

2400 

10.51 

2,430 

3-13 

1800 

8.37 

1,400 

8-10 

1200 

11.84 

3,100 

3-13 

2000 

9.61 

1,980 

8-10 

1300 

11.95 

3,160 

9-25 

0600 

9-99 

2,180 

3-13 

2200 

11.72 

3,040 

8-10 

1400 

12.59 

3,540 

9-25 

1200 

9.71 

2,030 

3-13 

2400 

13.63 

4,350 

8-10 

1600 

13.58 

4,300 

9-25 

1800 

9-50 

1,930 

8-10 

1800 

14.37 

5,160 

9-25 

2400 

9.37 

1,860 

3-14 

0200 

14.42 

5,230 

8-10 

2000 

15-38 

6,900 

3-14 

0300 

14.59 

5,490 

8-10 

2200 

16.19 

8,540 

9-26 

0600 

9.21 

1,780 

3-14 

0400 

14.69 

5,660 

8-10 

2300 

16.48 

9,180 

9-26 

1200 

9.05 

1,700 

3-14 

0500 

14.72 

5,720 

8-10 

2400 

16.61 

9,500 

9-26 

1800 

8.90 

1,640 

3-14 

0600 

14.66 

5,610 

9-26 

2400 

8.82 

1,600 

3-14 

0700 

14.47 

5,300 

8-11 

0100 

16.62 

9,520 

3-14 

0900 

13.78 

4,480 

8-11 

0200 

16.49 

9,200 

9-27 

2400 

8.05 

1,250 

3-14 

1000 

13.35 

4,110 

8-11 

0400 

15.74 

7,600 

3-14 

1200 

12.58 

3,540 

8-11 

0600 

14.64 

5,580 

9-28 

2400 

7.32 

924 

3-14 

1400 

11.74 

3,050 

8-11 

0800 

13.65 

4,360 

8-11 

1200 

12.19 

3,290 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  4,000  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE  DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

2-05 

0100 

13.99 

4,670  8-11 

0100 

16. 

.62 

9,520 

3-14 

0500 

14.72 

5,720  9-24 

0500 

17. 

•  30 

11,400 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 

02401000  Big  Wills  Creek  near  Crudup,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°05'53",  long  86°02'17",  in  SE  1/4  sec. 6,  T.ll  S.,  R.6  E.,  Etowah  County,  near  right  bank 
on  upstream  side  of  bridge  on  county  road,  1  ml  (1.6  km)  upstream  from  Fisher  Creek,  2  mi  (3.2  km)  west 
of  Crudup,  and  at  mile  25-0  (4 0.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 185  mi2  (479  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1943  to  September  1970.  (October  1970  to  current  year,  flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  570  ft  (174  m)  (by  barometer).  Prior  to  July  10,  1957, 

nonrecording  gage  at  site  100  ft  (30  m)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 27  years  (1943-70),  304  ft3/s  (8.609  m3/s)  22.32  in/yr  (567  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  4,490  ft3/s  (127  m3/s)  Mar.  15  (gage  height,  10.62  ft  or 

3.237  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  14,800  ft  Vs  (419  m Vs )  Mar.  29,  1951,  gage  height,  (gage  height, 
14.5  ft  or  4.42  m  from  floodmarks). 

1943-70:  Minimum  observed,  21  ft3/s  (0.59  m3/s)  Sept.  22,  1955,  Dec.  5,  1956  (gage  height,  1.26  ft 
or  0.384  m) . 

Flood  of  1884  reached  a  stage  of  16.3  ft  (4.97  m)  from  information  by  local  residents. 


REMARKS. — Records  good. 

REVISIONS.— WSP  1384:  Drainage  area. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN 


GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

12-29 

0600 

3,67 

385 

03-12 

1200 

12-29 

1200 

4.66 

673 

03-12 

1900 

12-29 

1800 

5.33 

899 

03-12 

2000 

12-29 

2400 

5-70 

1,040 

03-12 

2400 

12-30 

0600 

6.02 

1,170 

03-13 

0600 

12-30 

1200 

6.39 

1,320 

03-13 

1400 

12-30 

1800 

6.75 

1,460 

03-13 

1700 

12-30 

2400 

6.81 

1,490 

03-13 

2300 

03-13 

2400 

12-31 

0600 

7.11 

1,620 

12-31 

1200 

7.89 

1,970 

03-14 

0900 

12-31 

1400 

8.09 

2,060 

03-14 

1300 

12-31 

1600 

8.19 

2,120 

03-14 

2000 

12-31 

1700 

8.22 

2,130 

03-14 

2400 

12-31 

1800 

8.23 

2,140 

12-31 

1900 

8.20 

2  ,120 

12-31 

2000 

8.17 

2,100 

03-15 

0100 

12-31 

2400 

7.83 

1,940 

03-15 

1200 

03-15 

2400 

01-01 

0600 

6.97 

1,550 

03-16 

0100 

01-01 

1200 

6.10 

1,200 

03-16 

0800 

01-01 

-1800 

5.44 

939 

03-16 

2000 

01-01 

2400 

4.96 

770 

03-16 

2400 

03-11 

0200 

3.28 

296 

03-17 

0100 

03-11 

2100 

3.49 

342 

03-17 

2400 

03-11 

2400 

3.77 

410 

03-12 

0600 

5.10 

818 

03-12 

1000 

5.52 

970 

03-18 

1500 

03-12 

1100 

1.00 

0 

03-18 

2400 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  3,600 

CFS ) 

CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

5-77 

1,070 

03-28 

0400 

4.19 

529 

6.64 

1,420 

03-28 

2400 

4.06 

491 

6.62 

1,410 

6.20 

1,240 

03-29 

1000 

4.11 

505 

03-29 

1500 

4.63 

664 

5-55 

981 

03-29 

1700 

4.67 

676 

5.76 

1,060 

03-29 

1900 

5.94 

1,140 

6.14 

1,220 

03-29 

,  2400 

6.87 

1,520 

7-59 

1,840 

7.74 

1,900 

03-30 

1400 

8.85 

2,510 

03-30 

2400 

9-58 

3,180 

8.42 

2,230 

9.50 

3,100 

10.51 

4,320 

03-31 

0200 

9-59 

3,190 

10.61 

4,480 

03-31 

1600 

8.81 

2,480 

03-31 

2400 

7-79 

1,930 

10.62 

4,490 

10.23 

3,920 

04-01 

0100 

7.60 

1,840 

8.58 

2,320 

04-01 

1200 

6.36 

1,300 

04-01 

2400 

5.69 

1,040 

8.39 

2,220 

04-02 

5.63 

7.35 

1,730 

0100 

1,010 

6.65 

1,420 

04-02 

2200 

5.04 

798 

6.61 

1,410 

04-02 

2400 

5.01 

787 

6.57 

1,390 

04-03 

0200 

4.99 

781 

5-81. 

1,080 

04-03 

2300 

4.83 

728 

04-03 

2400 

4.84 

731 

5.71 

1 , 040 

04-04 

0200 

4.86 

737 

6.14 

1,220 

04-04 

2400 

4.38 

586 

DATE  TIME  G.HT. 
3-15  0100  10.62 


DISCHARGE 

4,490 
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DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Flood  bydrograph  partial -record  stations— Continued 


MOBILE  RIVER  BASIN 

02404400  Choecolocco  Creek  at  Jackson  Shoals,  near  Lincoln,  Ala. 

LOCATION . --Lat  33°32'54",  long  86°05'49",  in  SE-jj  sec.  15,  T.  17  S.,  R.  5  E.,  Talladega  County,  on  left  bank  at  foot  of  Jackson 
Shoals,  50  ft  (15  m)  upstream  from  Alabama  Power  Company  Jackson  Shoals  transformer  station,  900  ft  (274  a)  upstream  from 
highway  bridge,  1.8  mi  (2.9  km)  downstream  from  Eastaboga  Creek,  and  4.5  mi  (7-2  km)  southeast  of  Lincoln. 

DRAINAGE  AREA.— 484  mi2  (1,254  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  i960  to  September  1967,  October  1967  to  September  1970  (annual  maximum  only),  October  1970  to 

September  1974  continuous  gage-height  record  in  files  of  Geological  Survey,  October  1974-  to  current  year  (flood  hydrograph 
only) . 

AVERAGE  DISCHARGE.— 7  years,  807  ft3/s  (22.85  m3/s),  22.64  in/yr  (575  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  9,950  ft3/s  (282  m3/s)  July  7  (gage  height,  28.11  ft  or  8.568  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  36,900  ft3/ s  (1,040  m3/s)  Apr.  30,  1963  (gage  height,  39-98  ft  or  12.186  m) . 

Flood  of  March  1951  reached  a  stage  of  42.4  ft  (12-9  m)  from  floodmarks. 


REMARKS . --Records  fair. 


’  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


DATE 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2-03 

0500 

20.20 

1,400 

2-03 

1200 

21.21 

2,130 

2-03 

1600 

22.00 

2,780 

2-03 

2000 

22.84 

3,530 

2-03 

2400 

23.48 

4,150 

2-04 

0400 

24.20 

4,930 

2-04 

0800 

24.58 

5,360 

2-04 

1200 

24.70 

5,500 

2-04 

1600 

25.18 

6,080 

2-04 

2000 

25.31 

6,230 

2-04 

2400 

26.19 

7,350 

2-05 

0300 

26.40 

7,620 

2-05 

0800 

26.11 

7,24o 

2-05 

1200 

25.98 

7,070 

2-05 

1600 

25.80 

6,84o 

2-05 

2000 

25.58 

6,560 

2-05 

2400 

25.30 

6,220 

2-06 

0800 

24.88 

5,720 

2-06 

1200 

24.72 

5,520 

2-06 

1600 

24.48 

5,240 

2-0 6 

2000 

24.18 

4,910 

2-06 

2400 

23.82 

4,510 

2-07 

o4oo 

23.52 

4,190 

2-07 

0800 

23.20 

3,870 

2-07 

1200 

22.93 

3,610 

2-07 

ifioo 

22.70 

3,4oo 

2-07 

2000 

22.48 

3 ,200 

2-07 

2400 

22.28 

3,020 

2-08 

o4oo 

22.10 

2,860 

2-08 

0900 

21.91 

2,700 

2-08 

1800 

21.62 

2,46o 

2-08 

2400 

21.48 

2,340 

2-09 

0600 

21.30 

2,200 

2-09 

1200 

21.18 

2,100 

2-09 

1800 

21.02 

1,980 

DATE 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2-09 

2400 

20.82 

1,830 

2-10 

0600 

20.71 

1,750 

2-10 

1200 

20.62 

1,680 

2-10 

2400 

20.50 

1,600 

2-11 

0600 

20.42 

1,540 

2-11 

1200 

20.38 

1,520 

2-11 

2400 

20.30 

l,46o 

7-07 

0500 

20.15 

1,360 

7-07 

0600 

21.63 

2,46o 

7-07 

0800 

24.09 

4,800 

7-07 

1000 

26.39 

7,610 

7-07 

1100 

27.00 

8,4oo 

7-07 

1200 

27.36 

8,900 

7-07 

1300 

27.57 

9,200 

7-07 

i4oo 

27.78 

9,490 

7-07 

1500 

27.9O 

9,660 

7-07 

1600 

28.03 

9,84o 

7-07 

1700 

28.11 

9,950 

7-07 

1800 

27.93 

9,700 

7-07 

1900 

27.67 

9,340 

7-07 

2000 

27.28 

8,790 

7-07 

2200 

26.15 

7,300 

7-07 

2400 

25.20 

6,100 

7-08 

0100 

24.82 

5,640 

7-08 

0300 

24.28 

5,020 

7-08 

0600 

23.58 

4,250 

7-08 

0900 

23.03 

3,700 

7-08 

1200 

22.73 

3,430 

7-08 

1500 

22.60 

3,3io 

7-08 

2000 

22.40 

3,130 

7-08 

2400 

22.35 

3,080 

7-09 

0100 

22.38 

3,H0 

7-09 

0400 

22.40 

3,130 

7-09 

0800 

22.35 

3,080 

7-09 

1200 

22.21 

2,960 

7-09 

i4oo 

22.00 

2,780 

DATE 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

7-09 

1700 

21.76 

2,580 

7-09 

2000 

21.39 

2,270 

7-09 

2400 

21.25 

2,l60 

7-10 

0200 

21.06 

2,010 

7-10 

0600 

20.80 

1,810 

7-10 

1100 

20.56 

i,64o 

7-10 

1700 

20.31 

1,470 

7-10 

2000 

20.21 

i,4oo 

9-23 

1300 

19.96 

1,240 

9-23 

1400 

20.24 

1,420 

9-23 

1600 

21.47 

2,340 

9-23 

1800 

23.17 

3,840 

9-23 

2000 

24.77 

5,580 

9-23 

2100 

25.28 

6,200 

9-23 

2200 

25.64 

6,630 

9-23 

2300 

25.82 

6,870 

9-23 

2400 

25.97 

7,060 

9-24 

0200 

25.90 

6,970 

9-24 

0300 

25.61 

6,590 

9-24 

0400 

25.42 

6,360 

9-24 

0500 

25.05 

5,920 

9-24 

0600 

24.56 

5,330 

9-24  • 

0800 

23.78 

4,470 

9-24 

1200 

23.18 

3,850 

9-24 

2400 

22.62 

3,330 

9-25 

o4oo 

22.50 

3,220 

9-24 

0600 

22.43 

3,160 

9-25 

2400 

22.42 

3,150 

9-26 

0600 

22.31 

3,050 

9-26 

1200 

21.97 

2,750 

9-26 

1800 

21.57 

2,420 

9-26 

2400 

21.05 

2,000 

9-27 

0600 

20.79 

1,810 

9-27 

1200 

20.U6 

1,570 

9-27 

2300 

20.24 

1,420 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  5,000  CFS) 

DATE  TIME  G.HT.  DISCHARGE  DATE  TIME  G.HT.  DISCHARGE 

2-05  0300  26.40  7,620  9-23  .2400  25.97  7,060 

7-07  1700  28.11  9,950 


DISCHARGE  AT  RARTIAL-RECCRD'  STATIONS'  AND  MISCELLANEOUS  SITES 
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Flood  hydrograph  partial-record .  stations  -  -Cent  Inued 


MOBILE  RIVER  BASIN 

02412320  Elder  Creek  near  Dempsy,  Ala. 

LOCATION . — Lat  33a27”48"',  long  85°46'33">  in  NE^  sec.  l4,  T.  18'  S.»  R.  8'E.,  Clay  County,  on  upstream  side  of  pipe  culvert  on 
State  Highway  49,  1-2  mi  (1.9  km)  north  of  Dempsy,  and  10  mi  ( l6 . !  km,}  north  of  Lineville,  and  about  5  mi  (about  8  km) 

above  mouth. 

2  ? 

DRAINAGE  AREA. —1.79' mi  (4.64  km  )  . 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  September  1974,  continuous  gage-height  record  and  flood  hydrograph  records  for  selected 
floods  in  files  of  Geological  Survey;.  October  1974  to  currsit  year  (flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  950  ft  (290  m)  from  topographic  map. 

EXTREMES  .--Current  year:  Maximum  discharge,  762  f j s  (21.58  m3/s)  July  7  (gage  height,  8.71  ft  or  2.655  m.)). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  762  f&jtm  (21.58  rn^/s)  July  7,  1975  (gage  height,  8. 72.  ft  or  2.655  m) . 

REMARKS .  — Records  fair. 


GAGE'  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT'  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT' 

DISCHARGE 

6-12 

0630 

1.59 

13. 

7-08' 

0415 

7.26 

574 

7-25 

15©0 

2.12 

37 

6-12 

0645 

1.70 

17 

7-08 

0430 

6.81 

515 

7-25 

i6co 

2.02 

31 

6-12 

0700 

2.04 

32 

7-08 

0445 

6.60 

488 

7-25 

1700, 

1.94 

27 

6-12 

0715 

2.78 

82 

7-08 

0500 

6.24 

441 

7-2'5 

1900 

1.84 

23 

6-12 

0800 

4.12 

197 

7-08 

0515 

5-74 

376 

7-25 

21Q01 

1.78 

20 

6-12 

0815 

4.28 

213 

7-08 

0530 

5-25 

315 

7-25 

2400 

1.76 

19 

6-12 

0830 

4.14 

199 

7-08 

0545 

4.83 

268 

6-12 

0900 

3.43 

134 

7-08 

0600, 

4.49 

234 

7-2 6 

Q300 

1.70 

17 

6-12 

0915 

3.10 

108 

7-08 

0615 

4.21 

206 

7-26 

0800 

1.66 

15 

6-12 

0930 

2.91 

93 

7-08 

0630 

3.97 

182. 

7-26 

1200: 

1.54 

11 

6-12 

0945 

2.7T 

82 

7-08 

0645 

3.75 

162 

6-12 

1015 

2.60 

69 

7-08 

0700 

3.58 

147 

9-23 

0445 

1.70 

17 

6-12 

1100 

2.42 

56 

7-08 

0730 

3.34 

127 

9-23 

0500 

1.72 

18 

6-12 

1130 

2.35 

52 

7-08 

0800 

3.18 

n4 

9-23 

0615 

1.82 

22 

6-12 

1245 

2.36 

52 

7-08 

0830 

3,  .01 

101 

9-23 

0630 

1.88 

24 

6-12 

1345 

2.21 

43 

7-08 

0900 

2.86 

89 

9-23 

0645, 

2.00 

30 

6-12 

1615 

2.01 

31 

7-08 

0930 

2.79 

83 

9-23 

0700' 

2.16 

40: 

6-12 

1845 

1.89 

25 

7-08 

1000^ 

2.75 

80 

9-2.3, 

0715 

2.20 

42 

6-12 

2200 

X-79 

21 

7-08 

110.0 

2.61 

77 

9-23 

0730 

2.12 

37 

6-12 

2400 

1.75 

19 

7-08 

1500 

2.39 

54 

9-23 

0800 

2.QQ 

30 

7-08 

1800 

2.15 

39 

9-23 

0830 

1.90 

25- 

6-13 

0015 

1.75 

19 

7-08 

2200 

1.90 

25 

9-23 

1000 

1.84 

23 

6-13. 

0500 

1.66 

15 

7-08 

2400 

1.85 

23 

9-23 

1130 

1.92 

26 

9-23 

1145 

2.04 

32 

7-07 

1800 

1.50 

10 

7-09 

0100 

1.82 

22 

9-23. 

1200 

2.4o- 

55 

7-07 

1830' 

2.12 

37 

7-09 

0600 

1.73 

18 

9-23 

1215 

2.74 

79 

7-07 

1845 

2.55 

66 

7-09 

1300 

1.60 

13 

9-23 

1230 

3.08 

106 

7-07 

1900 

2.54 

65 

9-23 

1245 

3.56 

145 

7-07 

1930 

2.78 

82 

7-25 

0615 

1.59 

22 

9-23 

1300, 

3-84 

171 

7-07 

1945 

3.03 

102 

7-25 

0630 

1.88 

24 

9-23 

1315 

4.28 

213 

7-07 

2000 

3.13 

110 

7-25 

0645 

2-37 

53 

9-23 

1330 

4.80' 

265 

7-07 

2015 

2.88 

90 

7-25 

0700 

3.06 

105 

9-23 

1345 

4.98 

283 

7-07 

2030 

2.58 

68 

7-25 

0715 

3.25 

120 

9-23 

i4oq 

4.6o 

245 

7-07 

2045 

2.40 

55 

7-25 

0730 

2.92 

94 

9-23 

1415 

3-9^ 

180 

7-07 

2100 

2.30 

48 

7-25 

0745 

2.58 

68 

9-23 

1430 

3.32 

126 

7-07 

2115 

2.21 

43 

7-25 

0800 

2.44 

58 

9-23 

1445 

3-02 

102 

7-07 

2130 

2.16 

4o 

7-25 

0815 

2.36 

52 

9,-23 

1500 

2.84 

87 

7-07 

2145 

2.09 

35 

7-25 

0830 

2.28 

4? 

9-23 

1515 

2.72 

78 

7-07 

2200 

2.04 

32 

7-25 

0845 

2.24 

44 

9-23 

1530 

2.62 

70 

7-07 

2300 

I.89 

25 

7-25 

0900 

2.20 

42' 

9-23 

1545 

2.54 

65 

7-07 

2400 

1.83 

22 

7-25 

0930 

2.12 

37 

9-23 

1600 

£.46 

59 

7-25 

1000 

2.06 

34 

9-23 

16301 

2.36 

52 

7-08 

0100 

1.88 

24 

7-25 

1030 

2.02 

31 

9-23 

1700 

2.30 

48 

7-08 

0200 

1.95 

28 

7-25 

1100 

1.98 

29 

9-23 

1730 

2.22 

43 

7-08 

0215 

2.31 

49 

7-25 

1200 

1.90 

25 

9-23 

r.8co 

2.14 

38 

7-08 

0230 

2.84 

87 

7-25 

1230' 

1.88 

24 

9-23 

1900 

2.04 

32 

7-08 

0245 

3.71 

159 

7-25 

1300 

1.84 

23 

9-23 

2100 

1.92 

26 

7-08 

0300 

4.45 

230 

7-25 

1330 

I.92 

26 

9-23, 

2400 

1.82 

22 

7-08 

0315 

5.57 

354 

7-25 

1345 

2.24 

44 

1.76 

7-08 

0330 

7.95 

664 

7-25 

i4oo 

2.42 

56, 

9-24 

0200' 

19 

7-08 

0345 

8.71 

762 

7-25 

1415 

2.36 

52 

9-24 

0600, 

1.68 

Ifi, 

7-08 

0400 

8.17 

692 

7-25 

1430 

2.24 

44 

9-24 

1200 

1.60 

13 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  NOT 

DETERMINED  ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

6-12 

0815 

4.28 

213 

7-25 

0715 

3.25 

120 

7-07 

0345 

8.71 

762 

9-23 

1345 

4.98 

283 
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DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Flood  hydrograph  partial-record  stations--Cont±nued 


MOBILE  RIVER  BASIN 

02419975  Three  Mile  Branch  at  Biltmore  Avenue  at  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°23'35",  long  86°15'25",  on  line  between  secs.  3  and  4,  T.  l6  N. ,  R.  18  E.,  Montgomery  County,  at  bridge  on 
Biltmore  Avenue  at  Montgomery. 

DRAINAGE  AREA.— 7-30  mi2  (18.9I  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1974  to  current  year  (flood  hydrograph  only). 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  197  ft  (60.0  m)  from  topographic  map. 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period,  2,010  ft^/s  (56.9  m^/s)  Mar.  13  (gage  height,  6.46  ft  or  I.969  m) . 

REMARKS  .  -  -Records  fair . 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2-16 

0330 

1.14* 

11 

2-16 

2330 

4.76 

1,100 

3-1 3 

2215 

3.08 

437 

2-16 

0345 

1.20 

16 

2-16 

2400 

4.90 

1,160 

3-13 

2230 

2.85 

353 

2-l6 

o4oo 

1.22 

18 

3-13 

2245 

2.66 

292 

2-16 

0415 

1.23 

19 

2-17 

0015 

4.89 

1,160 

3-13 

2315 

2.40 

218 

2-16 

0445 

1.21 

17 

2-17 

0030 

5.13 

1,270  ■ 

3-13 

2330 

2.28 

188 

2-16 

0515 

1.23 

19 

2-17 

0045 

5.14 

1,270 

3-13 

2400 

2.12 

151 

2-16 

0530 

1-39 

34 

2-17 

0145 

4.46 

985 

2-16 

0545 

1.50 

46 

2-17 

0245 

3-47 

592 

3-14 

0015 

2.03 

131 

2-16 

0600 

1.90 

106 

2-17 

0315 

3.08 

437 

3-14 

0030 

1.94 

114 

2-l6 

0615 

2.62 

280 

2-17 

0345 

2.78 

330 

3-14 

0115 

1.72 

75 

2-16 

0630 

3-32 

532 

2-17 

0415 

2.54 

257 

3-14 

0145 

1.6l 

59 

2-16 

0645 

3.66 

667 

2-17 

0430 

2.51 

248 

3-14 

0215 

1.52 

48 

2-16 

0700 

3.50 

6o4 

2-17 

0445 

2.54 

257 

3-14 

0315 

l.4o 

35 

2-16 

0730 

2.97 

395 

2-17 

0515 

2.49 

242 

3-14 

0345 

1.36 

31 

2-16 

0745 

2.81 

339 

2-17 

0600 

2.22 

174 

3-14 

o4oo 

1.33 

28 

2-16 

0800 

2.73 

314 

2-17 

0615 

2.18 

164 

3-14 

0415 

1.32 

27 

2-16 

0815 

2.79 

333 

2-17 

0630 

2.25 

181 

3-14 

0430 

1.29 

24 

2-16 

0900 

3.17 

473 

2-17 

0700 

2.50 

245 

3-14 

0500 

1.27 

22 

2-16 

0930 

.  3.29 

520 

2-17 

0715 

2.44 

229 

3-14 

0515 

1.25 

21 

2-16 

0945 

3.22 

492 

2-17 

0745 

2.20 

169 

3-14 

0545 

1.23 

19 

2-16 

1030 

2.75 

320 

2-17 

0800 

2.12 

151 

3-14 

0600 

1.21 

17 

2-16 

1045 

2.61 

277 

2-17 

0845 

2.01 

127 

3-l4 

0815 

1.12 

9-5 

2-l6 

1130 

2.34 

203 

2-17 

0930 

1.85 

97 

2-l6 

1230 

2.04 

133 

2-17 

1030 

1.70 

72 

8-o4 

1700 

.63 

0 

2-16 

1345 

1.74 

78 

2-17 

1115 

1.60 

58 

8-o4 

1715 

2.83 

346 

2-l6 

1415 

1.63 

62 

2-17 

1215 

1.50 

46 

8-04 

1730 

5.42 

1,410 

2-16 

1515 

1.48 

44 

2-17 

1300 

1.44 

39 

8-o4 

1745 

6.09 

1,780 

2-l£ 

1600 

i.4o 

35 

2-17 

1430 

1.34 

29 

8-o4 

1800 

5-54 

1,470 

2-16 

'  1630 

1.36 

31 

2-17 

1515 

1.30 

25 

8-o4 

1815 

4.66 

1,060 

2-16 

1645 

1.37 

32 

2-17 

1745 

1.20 

26 

8-o4 

1830 

3.92 

771 

2-l6 

1715 

1.42 

37 

2-17 

1800 

1.20 

16 

8-o4  • 

1845 

3.49 

600 

2-16 

1730 

1.42 

37 

2-17 

1845 

1.17 

l4 

8-04 

1900 

3.18 

477 

2-16 

1800 

1.47 

43 

2-17 

1900 

1.17 

l4 

8-04 

1915 

2.94 

384 

2-16 

1815 

1.47 

43 

2-17 

1930 

1.15 

12 

8-04 

1930 

2.74 

317 

2-16 

1900 

1.53 

50 

2-17 

2015 

1.13 

10 

8-04 

2000 

2.42 

223 

2-l6 

1915 

1.65 

65 

8-o4 

2030 

2.17 

162 

2-16 

1945 

2.07 

l4o 

3-13 

1830 

.71 

0 

8-o4 

2100 

1.97 

119 

2-16 

2015 

2.20 

169 

3-13 

1845 

1.28 

23 

8-04 

2130 

l.8l 

90 

2-l6 

2030 

2.25 

181 

3-13 

1900 

2.88 

363 

8-04 

2200 

1.66 

66 

2-l6 

2100 

2.24 

179 

3-13 

1915 

4.33 

934 

8-04 

2230 

1.52 

48 

2-l6 

2115 

2.28 

188 

3-13 

1930 

5.47 

l,44o 

8-04 

2300 

1.4l 

36 

2-16 

2130 

2.40 

218 

3-13 

1945 

5.67 

1,540 

8-04 

2345 

1.32 

27 

2-16 

2145 

2.71 

307 

3-13 

2000 

6.24 

1,870 

8-o4 

2400 

1.30 

25 

2-16 

2215 

3.61 

647 

3-13 

2015 

6.46 

2,010 

2-16 

2230 

4.34 

938 

3-13 

2030 

6.06 

1,770 

8-05 

0030 

I.27 

24 

2-16 

2245 

5.30 

1,350 

3-13 

2100 

4.79 

1,120 

8-05 

0100 

1.22 

18 

2-l£ 

2300 

5.55 

l,48o 

3-13 

2115 

4.23 

894 

8-05 

0200 

1.16 

13 

2-16 

2315 

5.10 

1,250 

3-13 

2145 

3.58 

636 

8-05 

0300 

1.12 

10 

DATE 

TIME 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 

G.HT.  DISCHARGE 

NOT  DETERMINED) 

DATE  TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

1-08 

0230 

5.23 

1,320 

4-02 

2230  5.82 

1,620 

1-10 

1745 

5.05 

1,220 

8-o4 

1745  6.09 

1,780 

2-l6 

2300 

5-55 

1,480 

9-23 

1200  5.20 

1,300 

3-13 

2015 

6.46 

2,010 
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Flood  hydrograph  partial -record  stations--Continued 


MOBILE  RIVER  BASIN 

02li20987  Hannon  Slough  at  Bear  School  at  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°20'11",  long  86°l6'10",  in  SW-^  sec.  28,  T.  l£  N.,  R.  18  E.,  Montgomery  County,  at  foot  "bridge  for  school 
crossing  800  ft  (2I43  m)  downstream  from  McGehee  Road  in  Montgomery. 

DRAINAGE  AREA.— 1.35  mi2  (3-50  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1974  to  current  year  (flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water- stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  212  ft  (65  m)  above  mean  sea  level,  from  topographic  map. 

EXTREMES . —Maximum  discharge  during  period,  1,510  ft^/s  (42.8  m3/s)  Aug.  4  (gage  height,  9-46  ft  or  2.883  m) . 

REMARKS. — Records  fair. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

3-13 

1830 

I.89 

0.4 

4-02 

I2S0 

2.08 

4.0 

7-25 

2130 

6.73 

546 

3-13 

1845 

4.4o 

149 

4-02 

1245 

2.06 

3-5 

7-25 

2145 

6.18 

436 

3-13 

1900 

6.62 

524 

4-02 

1415 

2.02 

2.5 

7-25 

2200 

5.76 

352 

3-13 

1915 

6.51 

502 

4-02 

1445 

2.04 

3.0 

7-25 

2215 

5.40 

286 

3-13 

1930 

7.26 

670 

4-02 

1615 

2.01 

2.2 

7-25 

2230 

5.18 

250 

3-13 

1945 

7.82 

836 

4-02 

1815 

2.00 

2.0 

7-25 

2245 

4.99 

223 

3-13 

2000 

7.51 

743 

4-02 

1945 

1.97 

1.2 

7-25 

2300 

4.71 

185 

3-13 

2015 

6.74 

548 

4-02 

2015 

I.96 

1.0 

7-25 

2315 

4.47 

157 

3-13 

2030 

5.81 

362 

4-02 

2045 

1.98 

1.5 

7-25 

2330 

4.26 

135 

3-13 

2045 

4.96 

218 

4-02 

2100 

2.10 

4.6 

7-25 

2345 

4.06 

116 

3-13 

2100 

4.46 

156 

4-02 

2115 

2.12 

5-2 

7-25 

2400 

3.86 

99 

3-13 

2115 

4.15 

124 

4-02 

2130 

3-99 

ill 

3-13 

2130 

3.92 

io4 

4-02 

2145 

5.24 

262 

7-26 

0015 

3.66 

83 

3-13 

2145 

3.69 

85 

4-02 

2200 

6.14 

429 

7-26 

0030 

3.49 

71 

3-13 

2200 

3.45 

69 

4-02 

2215 

6.72 

558 

7-26 

0045 

3.34 

62 

3-13 

2215 

3.13 

50 

4-02 

2230 

6.4l 

486 

7-26 

0100 

3.20 

54 

3-13 

2230 

3.05 

46 

4-02 

2245 

5.65 

335 

7-26 

0115 

3.07 

46 

3-13 

2245 

2.95 

4o 

4-02 

2300 

5.43 

292 

7-26 

0130 

2.96 

4l 

3-13 

2315 

3.01 

44 

4-02 

2315 

5.49 

304 

7-26 

0145 

2.85 

36 

3-13 

2330 

2.93 

4o 

4-02 

2330 

5.07 

238 

7-26 

0200 

2.76 

31 

3-13 

2400 

2.86 

36 

4-02 

2345 

4.75 

193 

7-26 

0215 

2.71 

28 

4-02 

2400 

4.44 

156 

7-26 

0230 

2.67 

27 

3-14 

0015 

2.70 

28 

7-26 

0300 

2.54 

22 

3-14 

0030 

2.61 

24 

4-03 

0015 

4.18 

129 

7-26 

o4oo 

2.34 

14 

3-14 

0045 

2.52 

21 

4-03 

0030 

3.91 

104 

7-26 

0500 

2.21 

8.0 

3-14 

0100 

2.45 

18 

4-03 

0100 

3.39 

66 

7-26 

0600 

2.11 

5.0 

3-14 

0200 

2.20 

8.0 

4-03 

0115 

3.16 

52' 

7-26 

0700 

2.05 

3-0 

3-14 

0300 

2.12 

5.0 

4-03 

0145 

2.80 

33 

7-26 

0900 

2.00 

2.0 

3-14 

o4oo 

2.07 

4.0 

4-03 

0200 

2.67 

27 

3-14 

0700 

2.00 

2.0 

4-03 

0230 

2.46 

18 

8-04 

1630 

1.88 

0 

4-03 

0300 

2.29 

12 

8-04 

1645 

4.07 

118 

4-02 

0615 

I.69 

0 

4-03 

0315 

2.23 

9.1 

8-04 

1700 

8.4o 

1,080 

4-02 

0630 

3.89 

103 

4-03 

0330 

2.18 

7.3 

8-o4 

1715 

9.46 

1,510 

4-02 

0645 

6.47 

500 

4-03 

0345 

2.15 

6.2 

8-o4 

1730 

8.84 

1,240 

4-02 

0700 

7-99 

923 

4-03 

o4oo 

2.13 

5-5 

8-04 

1745 

7-77 

841 

4-02 

0730 

6.05 

412 

4-03 

0415 

2.12 

5.2 

8-o4 

1800 

6.72 

558 

4-02 

0745 

5.18 

254 

8-o4 

1815 

5.65 

335 

4-02 

0800 

4.63 

176 

7-25 

1745 

1.85 

.2 

8-04 

1830 

4.85 

207 

4-02 

0815 

4.28 

139 

7-25 

1800 

5.30 

269 

8-04 

1845 

4.37 

149 

4-02 

0830 

3-97 

109 

7-25 

1815 

6.78 

566 

8-o4 

1900 

4.05 

116 

4-02 

0845 

3.66 

84 

7-25 

1830 

6 .62 

524 

8-o4 

1930 

3.58 

78 

4-02 

0900 

3.36 

64 

7-25 

1845 

6.09 

4l8 

8-o4 

2000 

3.24 

56 

4-02 

0915 

3.10 

49 

7-25 

1900 

5.53 

309 

8-04 

2030 

2.99 

43 

4-02 

0930 

2.88 

37 

7-25 

1915 

5.02 

227 

8-04 

2100 

2.80 

33 

4-02 

0945 

2.72 

29 

7-25 

1930 

4.58 

170 

8-o4 

2130 

2.65 

26 

4-02 

1000 

2.59 

24 

7-25 

1945 

4.23 

132 

8-o4 

2215 

2.48 

19 

4-02 

1030 

2.37 

15 

7-25 

2000 

5.02 

227 

8-04 

2315 

2.33 

13 

4-02 

1100 

2.22 

8.7 

7-25 

2015 

6.95 

592 

8-o4 

2345 

2.27 

11 

4-02 

1115 

2.17 

7.0 

7-25 

2030 

7.26 

670 

8-o4 

2400 

2.25 

10 

4-02 

1130 

2.14 

5-8 

7-25 

2045 

8.38 

1,050 

4-02 

1145 

2.12 

5.2 

7-25 

2100 

8.34 

i,o4o 

8-05 

0030 

2.19 

7.6 

4-02 

1215 

2.09 

4.3 

7-25 

2115 

7.49 

737 

8-05 

0115 

2.13 

5.5 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE,  NOT 

DETERMINED) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-10 

1730 

6.94 

609 

7-25 

2045 

8.38 

1,050 

3-13 

2000 

7.82 

836 

8-o4 

1715 

9.46 

1,510 

4-02 

0700 

7-99 

923 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


MOBILE  RIVER  BASIN 

02427013  Caine  Creek  near  Safford,  Ala. 

LOCATION. — Lat  32°17'42",  long  87°20'22'',  in  SE-jj  sec.  2,  T.  15  N.,  R.  7  E.,  Dallas  County*  on  upstream  wingwall  of  culvert  on 
State  Highway  22,  2  mi  (3.2  km)  northeast  of  Safford. 

2  p 

DRAINAGE  AREA. --2.67  mi  (6.92  km  )  . 


PERIOD  OF  RECORD. --August  1972  to  September  1974  continuous  gage-height  records  and  flood-hydrograph  records  for  selected 
floods  in  files  of  Geological  Survey;  October  1974  to  current  year  flood  hydrograph  only. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  130  ft  (39-6  m).  from  topographic  map. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  1,400  ft^/s  (3 9.6  m^/s)  Feb.  16  (gage  height,  7-°l  ft  or  2.137  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,430  ft3/s  (4*0.5  m^/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height.,  7.10  ft  or  2.164  m) . 

REMARKS. — Records  fair. 

GAGE  GAGE  GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

12-23 

2100 

1.32  ‘ 

11 

2-16 

0515 

3-85 

533 

2-16 

2400 

6-91 

1,370^ 

12-23 

2115 

1.72 

53 

2-16 

0530 

4-55 

714 

12-23 

2145 

2.86 

292 

2-16 

0545 

4.79' 

780 

2-17 

0015 

6.73 

1,320 

12-23 

22Q0- 

3-30 

398 

2-l6 

0615 

4.92 

817 

2-17 

0100 

6-01 

1,120 

12-23 

2215 

3-38 

417 

2-16 

0645 

5-18 

889 

2-17 

0115 

5-70 

1,040 

12-23 

2330 

3.46 

436 

2-16 

0715 

5.66 

1,020 

2-17 

0130 

5.15 

881 

12-23 

2345 

3-59 

468 

2-16 

0815 

5-76 

1,050 

2-17 

0145 

4.24 

631 

12-23 

2400 

3-63 

478 

2-l6 

0830 

5-47 

971 

2-17 

0200 

3-46 

436 

2-l6 

0900 

4-10 

595 

2-17 

0215 

2.90 

302 

12-24 

0130 

3.76 

510 

2-16 

0915 

3-53 

453 

2-17 

0230 

2-51 

212 

12-24 

0145 

3.92 

550 

2-l6 

0930 

3-10 

350 

2-17 

0245 

2-26 

157 

12-24 

0200 

4.28 

642 

2-16 

0945 

2.77 

271 

2-17 

0300 

2.12 

128 

12-24 

0215 

4.47 

692 

2-16 

1000 

2.50 

210 

2-17 

0315 

2.01 

106 

12-24 

0415 

4.70 

755 

2-16 

1015 

2.32 

170 

2-17 

0330 

1.93 

90 

12-24 

0445 

5.45 

965 

2-l6* 

1030 

2.20 

144 

2-17 

0345 

1.87 

79 

12-24 

0500 

6.09 

1,140 

2-l6 

1100 

2.06 

116 

2-17 

0400 

1.83 

71 

12-24 

0515 

6.40 

1,230 

2-l6 

1200 

1.83 

71 

2-17 

0430 

1.80 

66 

12-24 

0600 

6.06 

i,i4o 

2-l6 

1245 

I.69 

49 

2-17 

0515 

1.84 

73 

12-24 

0615: 

5-84 

1,070 

2-l6 

1330 

1.57 

34 

2-17 

0545 

1.91 

86 

12-24 

0630 

5-46 

968 

2-16 

1430 

1.45 

21 

2-17 

0600 

1.92 

88 

12-24 

0700 

4.06 

585 

2-16 

1445 

1.43 

19 

2-17 

0630 

1.89 

82 

12-24 

0715 

3.42 

427 

2-l6 

1515 

i.4l 

17 

2-17 

0730 

1.75 

58 

12-24 

0730 

2.92 

307 

2-16 

1545 

1.42 

18 

2-17 

0745 

1.70 

50 

12-24 

0745 

2.53 

217 

2-l6 

1700 

1.57 

34 

2-17 

0815 

1.64 

42 

12-24 

0800 

2.26 

157 

2-l6 

1730 

1.64- 

42 

2-17 

0830 

1.60 

37 

12-24 

0815 

2.11 

126 

2-16 

1745 

1.66 

45 

2-17 

0930 

1.49 

25 

12-24 

0845 

1-93 

90 

2-l6 

1830 

1.66 

45 

2-17 

1045 

1-39 

16 

12-24 

0915 

1.80 

66 

2-16 

1845 

1.70 

50 

2-17 

1100 

1.37 

14 

12-24 

0945 

1.71 

52 

2-l6 

1900 

1.81 

68 

2-17 

1130 

1.35 

13 

12-24 

1015 

1.63 

4i 

2-l6 

1915 

2.02 

108 

2-17 

1145 

1.33 

12 

12-24 

1100 

1-54 

30 

2-l6 

1930 

2.24 

153 

2-17 

.  1245 

1.29 

9-1 

12-24 

1230 

1.42 

18 

2-16 

1945 

2.49 

208 

2-17 

1430 

1.23 

6.2 

12-24 

1330 

1.37 

14 

2-l6 

2000 

2.83 

285 

2-17 

1515 

1.21 

5.2 

12-24 

1345 

1.35 

13 

2-l£ 

2030 

3-59 

468 

2-17 

1600 

1.19 

4.5 

12-24 

1500 

1.30 

9-5 

2-16 

2045 

4.08 

590 

2-17 

1645 

1.17 

3.8 

2-16 

2115 

5.18 

889 

2-17 

1715 

1.16 

3.5 

2-l6 

0415 

1.12 

2.3 

2-16 

2130 

5-55 

993 

2-17 

1745 

1.15 

3.2 

2-16 

0430 

1-43 

19 

2-16 

2215 

6.10 

1,150 

2-17 

1815 

i.i4 

3.0 

2-16 

0445 

1.98 

100 

2-16 

2245 

6.77 

1,330 

2-17 

1900 

1.13 

2.6 

2-16 

0500 

2.93 

309 

2-16 

2330 

7.01 

l,4oo 

2-17 

1915 

1.12 

2.3 

TIME 

0815 

O83O 

0845 

0900 

0915 

0930 

xooo 

1045 

1100 

1115 

1145 

1200 

1215 

1230 

1245 

1300 

1315 

1330 

1345 

1415 

1445 

1500 

1530 

1545 

1600 

1615 

1645 

1700 

0015 

0045 

0100 

0115 

0130 

0145 

0200 

0215 

0230 

0245 

0300 

0315 

0330 

0345 

o4oo 

0415 

TIME 

0515 

2330 


DISCHARGE  AT  PARTIAL-KEC QRD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


207 


Flood  hydrograph  partial -record  stations--Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 


02427013  Caine  Creek  near  Safford,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

-  GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

1.27 

8.1 

7-31 

0430 

3-49 

444 

7-31 

1600, 

6.37 

1,220 

2.15 

134 

7-31 

0445 

3-37 

415 

7-31 

l6l5 

6.45 

1,240 

3-24 

384 

7-31 

0500 

3.23 

38l 

7-31 

1630 

6.48 

1,250 

4.07 

588 

7-31 

0515 

3.09 

348 

7-31 

1645 

6.48 

1,250 

4.36 

663 

7-31 

0530 

2-95 

314 

7-31 

1700 

6.43 

1,240 

4.87 

803 

7-31 

0545 

2.85 

290 

7-31 

1715 

6-37 

1,220 

5.58 

1,000 

1,160 

7-31 

0600 

2.79 

276 

7-31 

1730 

6.26 

1,190 

6.15 

7-31 

■0615 

2.8l 

280 

7-31 

1745 

6.11 

1,150 

6.24 

1,190 

7-31 

0630 

2.94 

312 

7-31 

1800 

5.92 

1,100 

6.14 

1,160 

7-31 

0645 

3-14 

360 

7-31 

1815 

5.66 

1,020 

5.28 

917 

7-31 

0700 

3-41 

424 

7-31 

1830 

5.29 

920 

4.2% 

631 

7-31 

0715 

3.81 

522 

7-31 

1845 

4.86 

800 

3-24 

384 

7-31 

0730 

4.25 

634 

7-31 

1900 

4.49 

697 

2.56 

223 

7-31 

0745 

4.67 

74? 

7-31 

1915 

4.19 

6l8 

2.19 

142 

7-31 

0800 

4.99 

836 

7-31 

1930 

3-91 

548 

2.02 

108 

7-31 

0815 

5.22 

901 

7-31 

1945 

3.65 

482 

1.89 

82 

7-31 

0830 

5-36 

94o 

7-31 

2000 

3-37 

415 

1.79 

64 

7-31 

■0845 

5-43 

959 

7-31 

2015 

3.09 

348 

1.72 

53 

7-31 

0900 

5-45 

965 

7-31 

2030 

2.82 

283 

1.60 

37 

7-31 

0915 

5.42 

957 

7-31 

2045 

2.58 

228 

1.51 

27 

7-31 

0930 

5.34 

934 

7-31 

2100 

2.37 

181 

1.47 

23 

7-31 

0945 

5.22 

901 

7-31 

2130 

2.10 

124 

i.4l 

17 

7-31 

1000 

5.09 

864 

7-31 

2145 

2.02 

108 

1.38 

15 

7-31 

1015 

4.95 

825 

7-31 

2200 

1-95 

94 

1.36 

14 

7-31 

1030 

4.84 

794 

7-31 

2215 

1.89 

82 

1.33 

12 

7-31 

1045 

4.74 

766 

7-31 

2230 

1.84 

73 

1.29 

9.1 

7-31 

1100 

4.67 

745 

7-31 

2245 

1.79 

64 

1.27 

8.1 

7-31 

1115 

4.69 

752 

7-31 

2300 

1-75 

58 

7-31' 

1130 

4.77 

775 

7-31 

2330 

1-71 

52 

1.37 

14 

7-31 

1145 

4.93 

819 

7-31 

2345 

1.65 

44 

1.44 

20 

7-31 

1200 

5.11 

870 

7-31 

2400 

1.62 

4o 

1.49 

25 

7-31 

1215 

5.29 

920 

36 

1.58 

35 

7-31 

1230 

5-41 

954 

8-01 

0015 

1-59 

1.72 

53 

7-31 

1245 

5.47 

971 

8-01 

0030 

1-57 

34 

1.92 

88 

7-31 

1315 

5.42 

957 

8-01 

0045 

1-55 

32 

2.16 

136 

7-31 

1330 

5-33 

931 

8-01 

0100 

1-53 

29 

2.42 

192 

7-31 

1345 

5.19 

892 

8-01 

0030 

1.51 

27 

2.71 

256 

7-31 

i4oo 

5.05 

853 

8-01 

0145 

1.47 

23 

3-00 

326 

7-31 

1415 

4.98 

833 

8-01 

0200 

1.46 

22 

3.26 

388 

7-31 

1430 

5-05 

853 

8-01 

0215 

1-45 

21 

3.43 

429 

7-31 

1445 

5.32 

929 

8-01 

0230 

1.44 

20 

3-55 

458 

7-31 

1500 

5.64 

1,020 

1,080 

8-01 

0245 

1.43 

19 

3.62 

475 

7-31 

1515 

5.87 

8-01 

0300 

1.42 

18 

3.63 

478 

7-31 

1530 

6.03 

1,130 

8-01 

0315 

l.4i 

17 

3.58 

465 

7-31 

1545 

6.22 

1,180 

8-01 

o4oo 

1.38 

15 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE, 

NOT  DETERMINED) 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

6.4o 

1,230 

3-24 

1100  6.24 

1,190 

7.01 

i,4oo 

7-31 

1630  6.48 

1,250 
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j_ Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 

02438000  Buttahatchee  River  below  Hamilton,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°06'22",  long  87°58'38",  on  line  between  secs.  14  and  15,  T.ll  S.,  R.14  W. ,  Marion  County, 
near  right  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  78,  0.5  mile  (0.8  km)  downstream  from  Woods 
Creek,  2  miles  (3-2  km)  south  of  Hamilton,  and  at  mile  82.6  (132.9  km). 

DRAINAGE  AREA.— 284  mi2  (736  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1950  to  September  1970  (October  1970  to  current  year,  flood  hydrograph  only). 
Monthly  discharge  only  for  period  October  to  December  1950,  published  in  WSP  1724. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  360.50  ft  (109-880  m)  above  mean  sea  level,-  (levels  by  Corps 
of  Engineers).  July  7,  1953,  to  July  10,  1954,  nonrecording  gage  at  site  300  ft  (91  m)  upstream  at  same 
datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 20  years  (1950-70)  506  ft3/s  (14.33  m3/s)  24.20  in/yr  (615  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  24,900  ft3/s  (705  m3/s)  Mar.  13  (gage  height,  26.95  ft  or 
8.214  m). 


REMARKS. — Records  good. 

revisions. — WSP  1384:  Drainage  area. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

1-09 

2400 

3-45 

790 

1-11 

2200 

1-11 

2400 

1-10 

0200 

3.45 

790 

1-10 

0400 

3.95 

1,050 

1-12 

0200 

1-10 

0600 

4.65 

1,430 

1-12 

1200 

1-10 

0700 

5.11 

1,690 

1-12 

2400 

1-10 

0800 

6.45 

2,550 

1-10 

.0900 

7-91 

3,570 

1-13 

1200 

1-10 

1000 

7.18 

4,460 

1-13 

2400 

1-10 

1100 

10.41 

5,430 

1-10 

1200 

12.19 

6,860 

1-14 

2400 

1-10 

1300 

13.60 

8,090 

1-10 

1400 

15.05 

9,450 

1-15 

2400 

1-10 

1500 

16.45 

10,800 

1-10 

1600 

17.78 

12,300 

2-15 

2400 

1-10 

1700 

18.84 

13,400 

1-10 

1800 

19.82 

14,500 

2-16 

0200 

1-10 

1900 

20.53 

15,300 

2-16 

0400 

1-10 

2000 

21.39 

16,400 

2-16 

0600 

1-10 

2100 

21.83 

16,900 

2-16 

0800 

1-10 

2200 

22.20 

17,300 

2-16 

0900 

1-10 

2300 

22.18 

17,300 

2-16 

1000 

1-10 

2400 

22.26 

17,400 

2-16 

1200 

2-16 

1400 

1-11 

0100 

22.13 

17,300 

2-16 

1600 

1-11 

0200 

21.45 

16,400 

2-16 

1800 

1-11 

0300 

21.15 

16,100 

2-16 

1900 

1-11 

0400 

20.55 

15,400 

2-16 

2000 

1-11 

0500 

19.87 

14,600 

2-16 

2100 

1-11 

0600 

19.04 

13,600 

2-16 

2200 

1-11 

0700 

18.27 

12,800 

2-16 

2300 

1-11 

0800 

16.88 

11,300 

2-16 

2400 

1-11 

0900 

15.70 

10,100 

1-11 

1000 

14.56 

8,980 

2-17 

0100 

1-11 

1100 

13.50 

8,000 

2-17 

0200 

1-11 

1200 

12.50 

7,120 

2-17 

0300 

1-11 

1300 

11.57 

6,360 

2-17 

0400 

1-11 

1400 

10.89 

5,810 

2-17 

0500 

1-11 

1600 

9.83 

4,960 

2-17 

0600 

1-11 

1800 

9.00 

4,330 

2-17 

0700 

1-11 

2000 

8.35 

3,880 

2-17 

0800 

GAGE  GAGE 


HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

7.85 

3,520 

2-17 

0900 

13.07 

7,610 

7.45 

3,240 

2-17 

1000 

12.64 

7,240 

2-17 

1100 

12.18 

6,850 

7.16 

3,040 

2-17 

1200 

11.62 

6,400 

6.39 

2,500 

2-17 

1400 

10.63 

5,600 

5.65 

2,010 

2-17 

1600 

9-79 

4,930 

2-17 

1800 

9.16 

4,440 

5.02 

1,640 

2-17 

2000 

8.55 

4,020 

4 . 62 

1,420 

2-17 

2200 

7-93 

3,580 

2-17 

2400 

7.44 

3,240 

4.17 

1,170 

3-90 

1,020 

2-18 

0200 

7.04 

2,960 

2-18 

0400 

7.22 

3,080 

2.86 

507 

2-18 

0600 

7.77 

3,470 

2-18 

0800 

7.93 

3,580 

'3.28 

705 

2-18 

1000 

8.01 

3,640 

5.40 

1,860 

2-18 

1200 

8.05 

3,660 

7.72 

3,430 

2-18 

1300 

8.15 

3,740 

9.19 

4,460 

2-18 

1400 

8.11 

3,710 

9-65 

4,820 

2-18 

1500 

8.14 

3,730 

9.61 

4,790 

2-18 

1600 

8.06 

3,670 

9.14 

4,430 

2-18  . 

.  1800 

7.85 

3,520 

8.71 

4,130 

2-18 

2000 

7.67 

3,400 

8.26 

3,810 

2-18 

2400 

7-30 

3,140 

7.70 

3,420 

7.81 

3,500 

9.16 

4,440 

2-19 

1200 

6.04 

2,260 

10.74 

5,690 

2-19 

2400 

5.34 

1,820 

11.94 

6,650 

13.05 

7,600 

13.71 

8,190 

2-20 

1200 

4.89 

1,560 

2-20 

2400 

4.58 

1,390 

14.24 

8,680 

14.58 

9,000 

14.77 

9,180 

2-21 

1200 

4.31 

1,240 

14.67 

9,090 

2-21 

2400 

4.10 

1,130 

14.40 

8,830 

13.93 

8,390 

13-57 

13-39 

8,060 

7,900 

2-22 

2400 

1 — 1 

CO 

cn 

970 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 

02438000  Buttahatchee  River  below  Hamilton,  Ala. --Continued 


GAGE  HEIGHT 

,  IN  FEET, 

AND  DISCHARGE,  IN 

CUBIC  FEET 

PER  SECOND, 

AT  INDICATED  TIME,  1975 

GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

3-10 

2400 

3.22 

675 

3-12 

1600 

5-68 

2,030 

3-13 

2300 

26.73 

24,500 

3-12 

1800 

5-71 

2,050 

3-13 

2400 

26.47 

24,000 

3-12 

2000 

5-58 

1,970 

3-11 

0200 

3-16 

645 

3-12 

2200 

5-90 

2,160 

3-11 

0600 

3-08 

606 

3-12 

2300 

7.00 

2,930 

3-14 

0200 

25.96 

23,000 

3-H 

0700 

3.10 

615 

3-12 

2400 

9.11 

4,410 

3-14 

0400 

25-19 

21,600 

3-11 

0800 

3-26 

695 

3-14 

0500 

24.48 

20,400 

3-H 

0900 

3.87 

1,000 

3-14 

0600 

23.91 

19,500 

3-H 

1000 

5-23 

1,760 

3-13 

0100 

12.39 

7,030 

3-14 

0800 

22.95 

18,200 

3-H 

1100 

7-33 

3,160 

3-13 

0200 

14.83 

9,240 

3-14 

1000 

21.66 

16,700 

3-11 

1200 

9-07 

4,380 

3-13 

0300 

16.79 

11,200 

3-14 

1200 

19.92 

14,600 

3-H 

1300 

9.87 

5,000 

3-13 

0400 

18.49 

13,000 

3-14 

1400 

17-42 

11,900 

3-11 

1400 

10.08 

5,160 

3-13 

0500 

19.60 

14,300 

3-14 

1600 

14.03 

8,480 

3-H 

1500 

10.19 

5,250 

3-13 

0600 

20.57 

15,400 

3-14 

1800 

11.43 

6,240 

3-H 

1600 

10.13 

5,200 

3-13 

0700 

21.37 

16,300 

3-14 

2000 

9.99 

5,090 

3-H 

1800 

9.10 

4,400 

3-13 

0800 

21.72 

16,800 

3-14 

2400 

8.66 

4,090 

3-H 

2000 

8.22 

3,780 

3-13 

0900 

22.16 

17,300 

3-H 

2200 

7.63 

3,370 

3-13 

1000 

22.75 

18,000 

3-H 

2400 

7.12 

3,010 

3-13 

1100 

22.98 

18,300 

3-18 

2400 

6.86 

2,830 

3-13 

1200 

23.63 

19,100 

3-13 

1400 

24.60 

20,600 

3-12 

0400 

6.24 

2,400 

3-13 

1600 

25.47 

22,100 

3-19 

2400 

5.68 

2,030 

3-12 

0800 

5.69 

2,030 

3-13 

1800 

26.31 

23,700 

3-12 

1200 

5-54 

1',  940 

3-13 

2000 

26.78 

24,600 

3-12 

1400 

5-58 

1,970 

3-13 

3-13 

2100 

2200 

26.87 

26.95 

24,800 

24,900 

3-20 

2400 

4.88 

1,560 

PEAK  DISCHARGE  (BASE 

,  7,000 

CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME  G.HT. 

DISCHARGE 

1-10 

2400 

22.26 

17,400 

3-13 

2200  26-95 

24,900 

2-17 

0300 

14.77 

9,180 
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F.lood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

MOBILE  RIVER  BASIN 

02439000  Buttahatchee  River  near  Sulligent ,  Ala. 

LOCATION. — Lat  33°55'08",  long  88°07'47",  in  NE  1/4  sec. 19,  T.13  S.,  R.15  W. ,  Lamar  County,  near  left  bank  on 
downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  17,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Bogue  Creek,  1.5  mi  (2.4  km)  north 
west  of  Sulligent,  2  mi  (3-2  km)  downstream  from  Beaver  Creek,  and  at  mile  56.7  (91.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 472  mi2  (1,222  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1939  to  September  1959-  October  1959  to  September  I960,  annual  maximum  only. 

October  1971  to  current  year  (flood  hydrograph  only)'. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  287-58  ft  (87-654  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  1, 

1942,  nonrecording  gage  at  site  500  ft  (152  m)  upstream  at  datum  1.00  ft  (0.305  m)  higher.  July  1,  1942  to 
September  30,  1971,  nonrecording  gage  at  present  site  and  datum.  November  3,  1948, to  September  30,  1971 
supplemental  nonrecording  gage  on  side  channel  at  datum  10.00  ft  (3-048  m)  lower  since  August  12,  1971, 
supplemental  water-stage  recorder  on  side  channel  at  datum  10.00  ft  (3-048  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 20  years  (March  1939  to  September  1959),  747  ft 3/s  (21.16  m3/s)  21.49  in/yr  (546  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  23,300  ft^/s  (660  m3/s )  Mar.  14  (gage  height,  15-96  ft  or  4.865  m) • 
Period  of  record:  Maximum  discharge  60,100  ft3/s  (1,702  m3/s)  Mar.  17,  1973;  maximum  gage  height  17-31  ft 
(5.276  m)  Mar.  17,  1973-  „  _ 

1939-59:  Minimum  discharge  observed,  32  ft3/s  (0.906  m3/s )  Sept.  15,  16,  1954,  gage  height  2.30  ft 
(0.701  m). 

REMARKS. — Records  good.  Discharge  figures  computed  by  summation  of  flow  in  main  and  side  channels  and  include 
flow  of  unnamed  tributary  entering  river  from  left  bank  a  short  distance  downstream  from  the  station. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE, 

IN  CUBIC  FEET  PER 

SECOND,  AT 

INDICATED  TIME, 

1975 

GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

12-23 

2400 

5.94 

475 

1-12 

0600 

15.26  11,800 

3-13 

1200 

14.93 

5,340 

1-12 

1200 

15.18  9,350 

3-13 

1800 

15.22 

7,580 

12-24 

0600 

6.70 

608 

1-12 

1800 

15.11  7,690 

3-13 

2400 

15.48 

15,900 

12-24 

1200 

8. 40 

933 

1-12 

2400 

15.02  6,530 

12-24 

1800 

12.38 

1,830 

3-14 

0600 

15.82 

21,700 

12-24 

2400 

13.85 

2,670 

1-13 

1200 

14.77  4,930 

3-14 

1200 

15.96 

23,300 

1-13 

2400 

14.44  3,880 

3-14 

1800 

15.82 

21,500 

12-25 

0600 

14.49 

3,340 

3-14 

2400 

15.55 

17,800 

12-25 

1200 

14.74 

3,950 

1-14 

1200 

13.99  3,080 

12-25 

1800 

14 . 89 

5,400 

1-14 

2400 

13.43  2,400 

3-15 

0600 

15.27 

13,600 

12-25 

2400 

14.95 

5,980 

3-15 

1200 

15.13 

9,890 

1-15 

2400 

12.49  1,890 

3-15 

1800 

15.07 

7,700 

12-26 

0600 

15.01 

6,110 

3-15 

2400 

14.97 

6,400 

12-26 

1000 

15.05 

6,220 

2-15 

2400 

8.98  1,000 

12-26 

1200 

15.05 

6,290 

3-16 

1200 

14.75 

4,870 

12-26 

1400 

15.04 

6,260 

2-16 

0400 

10.23  1,270 

3-16 

2400 

14.46 

3,920 

12-26 

1800 

15-00 

6,260 

2-16 

0800 

11.85  1,700 

12-26 

2400 

14.88 

5,740 

2-16 

1200 

13.24  2,240 

3-17 

1200 

14.15 

3,330 

2-16 

1600 

14.11  2,940 

3-17 

2400 

13-75 

2,780 

12-27 

1200 

14.45 

3,920 

2-16 

2000 

14.63  3,690 

12-27 

2400 

14.27 

3,300 

2-16 

2400 

15.06  6,060 

3-18 

2400 

13.74 

2,790 

12-28 

2400 

14.53 

3,700 

2-17 

0600 

15.07  7,190 

3-19 

2400 

•  14.55 

4,340 

2-17 

1200 

15.12  7,910 

12-29 

2400 

14.61 

4,100 

2-17 

1800 

15.19  10,100 

3-20 

2400 

14.01 

3,220 

2-17 

2100 

15.20  11,100 

12-30 

0600 

14 . 85 

4,690 

2-17 

2400 

15.19  10,900 

3-21 

2400 

12.94 

2,120 

12-30 

1200 

15.07 

5,960 

12-30 

1900 

15.17 

7,540 

2-18 

0400 

15.20  10,400 

3-22 

2400 

12.12 

1,750 

12-30 

2400 

15.16 

7,970 

2-18 

0800 

15.18  9,700 

2-18 

1200 

15.14  8,660 

3-29 

2400 

14.25 

3,160 

12-31 

1200 

15-14 

7,660 

2-18 

1800 

15.08  7,510 

12-31 

2400 

15.10 

7,420 

2-18 

2400 

15.03  6,680 

3-30 

1200 

14.80 

4,960 

3-30 

2400 

14.97 

5,910 

1-01 

1200 

14.91 

5,890 

2-19 

1200 

14.96  6,380 

1-01 

2400 

14.59 

4,350 

2-19 

2400 

14.82  5,420 

3-31 

0300 

14.99 

6,110 

3-31 

0500 

14.98 

6,150 

1-02 

2400 

13-33 

2,330 

2-20 

2400 

14.13  3,370 

3-31 

1200 

14.93 

5,850 

3-31 

1800 

14.80 

5,120 

1-09 

2400 

11.49 

1,570 

2-21 

2400 

13.03  2,170 

3-31 

2400 

14.64 

4,440 

1-10 

0600 

11.76 

1,740 

2-22 

2400 

12.05  1,730 

4-01 

0600 

14.43 

3,900 

1-10 

1200 

14.31 

3,740 

4-01 

1200 

14.21 

3,460 

1-10 

1800 

14.99 

5,470 

3-11 

2400 

12.49  1,850 

4-01 

1800 

13.96 

3,060 

1-10 

2400 

15.02 

5,990 

4-01 

2400 

12.68 

2,710 

3-12 

0600 

13-42  2,290 

1-11 

0600 

15.20 

7,750 

3-12 

1200 

14.38  3,210 

4-02 

1200 

13.II 

2,210 

1-11 

1200 

15.45 

15,500 

3-12 

1800 

14.64  3,750 

4-02 

2400 

12.71 

1,990 

1-11 

1600 

15-57 

17,400 

3-12 

2400 

14.57  3,850 

1-11 

1700 

15.56 

17,500 

4-03 

1200 

12.33 

1,820 

1-11 

2400 

15.40 

15,000 

3-13 

0600 

14.78  4,620 

4-03 

2400 

11.86 

1,660 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  4,i 

000  CFS ) 

DATE 

TIME 

G.H. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME  G 

•H.  DISCHARGE 

12-26 

1200 

15.05 

6,290 

2-17 

2100  15. 

.20  11,100 

12-30 

2400 

15.16 

7,970 

3-14 

1200  15. 

.96  23,300 

1-11 

1700 

15.56 

17,500 

3-31 

0500  14, 

•98  6,150 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 
TENNESSEE  RIVER  BASIN 

0357^796  Walker  Branch  near  Plevna,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°57'55",  long  86°26'45",  in  SW  1/4  NW  1/4  SW  1/4  sec. 8,  T.l  S.,  R.2  E.,  Madison  County,  at 
upstream  side  of  culvert  on  Jim  Bruce  Walker  Road,  0 . 3  mi  (0.5  km)  north  of  Buddy  Williamson  Road,  1.7  mi 
(2.7  km)  east  of  Plevna,  and  at  mile  0.7  (1.1  km). 

DRAINAGE  AREA. — 0.41)  Sq  mi  (1.14  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — Feb.  18,  1971  to  Feb.  9,  1975- 

GAGE. — Water-stage  recorder. 

EXTREMES.— Maximum  discharges  for  the  period  Feb.  18,  1971  to  Feb.  9,  1975  are  contained  in  the  following  table 


MAXIMUM 

Water 


year  ~ 

Date 

(ft3/sec) 

Discharge 

(  mVs  ) 

( feet ) 

Gage  height 

(metres ) 

1971 

May 

12,  1971 

109 

3-09 

6.43 

1.960 

1972 

Jan. 

2,  1972 

108 

3.06 

6.42 

1.957 

1973 

Mar. 

16,  1973 

276 

7.82 

8.67 

2.643 

1974 

Mar. 

16,  1974 

146 

4.13 

6.95 

2.118 

1975 

Nov. 

19,  1974 

41 

1.16 

5.54 

1.688 

Period  of  record:  Minimum,  no  flow  for  many  days  each  year. 


REMARKS.  Records  good  above  50  ft^/s  (1.42  m3/s)  and  fair  below. 


GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1971 


DATE: 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

5-11 

1800 

3-78 

.05 

5-11 

1900 

3.78 

.05 

5-11 

1925 

3.97 

•  70 

5-11 

1935 

4.54 

8.8 

5-11 

1945 

4.58 

9-6 

5-11 

1950 

5-04 

28 

5-11 

1955 

4.99 

26 

5-11 

2000 

4.89 

21 

5-11 

2005 

4.78 

16 

5-11 

2015 

4.59 

9-8 

5-11 

2030 

4.47 

7.4 

5-11 

2035 

4.55 

.  9.0 

5-11 

2050 

4.61 

10 

5-11 

2100 

4.60 

10 

5-11 

2110 

4.53 

8.6 

5-11 

2135 

4.36 

5.2 

5-11 

2200 

4.25 

3.5 

5-11 

2300 

4.21 

3.1 

5-11 

2400 

4.30 

4.0 

PEAK  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

5-12 

0805 

6.43 

109 

DATE 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

5-12 

0100 

4.14 

2.4 

5-12 

0200 

4.07 

1.7 

5-12 

0300 

4.01 

1.1 

5-12 

0400 

3-96 

.60 

5-12 

0500 

3-93 

.  40 

5-12 

0600 

3.90 

.10 

5-12 

0700 

3.88 

.10 

5-12 

0740 

3.88 

.  10 

5-12 

0745 

4.06 

1.6 

5-12 

0750 

5.23 

38 

5-12 

0755 

5.56 

55  . 

5-12 

0800 

5.80 

69 

5-12 

0805 

6.43 

109 

5-12 

0810 

6.31 

101 

5-12 

0815 

6.05 

84 

5-12 

0820 

5.88 

74 

5-12 

0830 

5.81 

70 

5-12 

0835 

5.89 

74 

(BASE,  100  CFS ) 


DATE 

TIME 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

5-12 

0840 

5.89 

74 

5-12 

0845 

5-73 

65 

5-12 

0855 

5.48 

50 

5-12 

0910 

5.20 

36 

5-12 

0930 

4.94 

23 

5-12 

0950 

4 .74 

15 

5-12 

1000 

4.66 

12 

5-12 

1030 

4.48 

7.6 

5-12 

1100 

4.37 

5.4 

5-12 

1700 

4 . 24 

3.4 

5-12 

2200 

4.21 

3.1 

5-12 

2250 

4 .28 

3.8 

5-12 

2300 

4.30 

4.0 

5-12 

2315 

4 . 42 

6.4 

5-12 

2320 

4 .43 

6.6 

5-12 

2335 

4 . 40 

6.0 

5-12 

2345 

4.44 

6.8 

5-12 

2400 

4.44 

6.8 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 

TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03574796  Walker  Branch  near  Plevna,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

AND  DISCHARGE,  IN 

CUBIC 

FEET  PER  SECOND, 

AT  INDICATED  TIME,  1973 

GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

3-15 

0145 

4.15 

1.0 

3-16 

0635 

5.67 

61 

5-27 

1540 

5-78 

68 

3-15 

0240 

4.15 

1.0 

3-16 

0825 

5.36 

44 

5-27 

1600 

5.52 

52 

3-15 

0450 

4.16 

7.0 

3-16 

1100 

5.33 

43 

5-27 

1655 

5.06 

29 

3-15 

0455 

4.19 

4.0 

3-16 

1205 

5-73 

65 

5-27 

1745 

4.83 

17 

3-15 

0505 

4.36 

2.7 

3-16 

1245 

5.80 

69 

5-27 

1805 

4.75 

13 

3-15 

0525 

4.44 

3-6 

3-16 

1440 

5.02 

27 

5-27 

1825 

4.78 

14 

3-15 

0635 

4.40 

3-1 

3-16 

1615 

4.76 

13 

5-27 

1840 

4.77 

14 

3-15 

0830 

4.30 

2.0 

3-16 

1800 

4.64 

8.1 

5-27 

1855 

4.80 

15 

3-15 

1025 

4.30 

2.0 

3-16 

2025 

4.69 

10 

5-27 

1910 

4.76 

13 

3-15 

1135 

4.42 

3-5 

3-16 

2400 

4.57 

6.0 

5-27 

1945 

4.72 

11 

3-15 

1215 

4.46 

4.0 

5-27 

2005 

4.68 

9.6 

3-15 

1300 

4.55 

5-5 

5-27 

0010 

4.12 

0 

5-27 

2040 

4 . 63 

7.7 

3-15 

1435 

4.46 

4.0 

5-27 

1010 

4.19 

0 

5-27 

2130 

4.55 

5-5 

3-15 

1515 

4.46 

4.0 

5-27 

1025 

4.22 

1.1 

5-27 

2235 

4.48 

4.1 

3-15 

1535 

4.56 

5.7 

5-27 

1035 

4.27 

1.7 

5-27 

2400 

4.41 

3-2 

3-15 

1625 

4.56 

5-7 

5-27 

1050 

4 . 31 

2.1 

3-15 

1715 

4.65 

8.5 

5-27 

1100 

4.32 

2.2  . 

5-28 

0010 

4.41 

3-2 

3-15 

1805 

4.78 

14 

5-27 

1110 

4.38 

3.0 

5-28 

0230 

4.34 

2.5 

3-15 

1850 

5.42 

47 

5-27 

1115 

4.46 

4.0 

5-28 

0430 

4 . 31 

2.1 

3-15 

19^5 

5.61 

58 

5-27 

1120 

4.73 

12 

5-28 

0605 

4.29 

2.0 

3-15 

2035 

5.85 

72 

5-27 

1125 

5.03 

28 

5-28 

0655 

4.28 

1.8 

3-15 

2120 

6.07 

85 

5-27 

1135 

5.22 

37 

5-28 

0810 

4.27 

1.7 

3-15 

2135 

5-99 

80 

5-27 

1145 

5-63 

59 

5-28 

0825 

4.26 

1.6 

3-15 

2230 

5.63 

59 

5-27 

1155 

5.72 

64 

5-28 

0915 

4.26 

1.6 

3-15 

2400 

5.80 

69 

5-27 

1220 

5.73 

65 

5-28 

0925 

4.25 

1.5 

5-27 

1325 

4.94 

22 

5-28 

1015 

4.25 

1.5 

5-27 

1355 

4.76 

13 

5-28 

1025 

4.24 

1.3 

3-16 

0105 

5.57 

55 

5-27 

1405 

4.73 

12 

5-28 

1115 

4.24 

1.3 

3-16 

0235 

6.08 

86 

5-27 

1410 

4.74 

12 

5-28^ 

1125 

4.23 

1.2 

3-16 

0240 

6.27 

98 

5-27 

1415 

4.78 

14 

5-28 

1210 

4.23 

1.2 

3-16 

0255 

7.53 

186 

5-27 

1420 

5.05 

29 

5-28 

1220 

4.22 

1.1 

3-16 

0325 

7.65 

195 

5-27 

1425 

5.83 

71 

5-28 

1300 

4.22 

1.1 

3-16 

0330 

8.62 

272 

5-27 

1430 

6.34 

103 

5-28 

1305 

4.21 

1.0 

3-16 

0335 

8.67 

276 

5-27 

1435 

7.20 

163 

5-28 

1400 

4.21 

1.0 

3-16 

0410 

8.16 

234 

5-27 

1440 

7.65 

195 

5-28 

1405 

4.20 

1.0 

3-16 

0440 

8.50 

262 

5-27 

1455 

7.65 

195 

5-28 

1450 

4.20 

1.0 

3-16 

0535 

6.34 

103 

5-27 

1520 

6.28 

99 

5-28 

1500 

4.19 

0 

5-28 

2400 

4.15 

0 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  100 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

3-16 

0335 

8.67 

276 

5-27 

1440 

7.65 

195 

DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 
Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


213 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03574796  Walker  Branch  near  Plevna,  Ala. — Continued 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET, 

AND  DISCHARGE, 

IN  CUBIC 

FEET  PER  SECOND, 

AT  INDICATED 

TIME,  1974 

GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

11-28 

0010 

4.22 

1.2 

12-25 

0005 

3.98 

0.1 

2-21 

1940 

4.37 

2.8 

11-28 

0725 

4.34 

2.5 

12-25 

0815 

4.07 

0.2 

2-21 

1955 

4.38 

3.0 

11-28 

07*10 

4.63 

7-8 

12-25 

0905 

4.11 

0.3 

2-21 

2000 

4.41 

3-2 

11-28 

0750 

4.76 

13 

12-25 

0945 

4.22 

1.2 

2-21 

2005 

4.70 

11 

11-28 

0805 

4.99 

25 

12-25 

1000 

4.32 

2.3 

2-21 

2015 

5.49 

51 

11-28 

0820 

5.09 

30 

12-25 

1020 

4.48 

4.2 

2-21 

2020 

6.04 

83 

11-28 

0840 

5.14 

33 

12-25 

1045 

4.59 

6.5 

2-21 

2025 

6.17 

91 

11-28 

0905 

5-09 

30 

12-25 

1055 

4.69 

10 

2-21 

2050 

5-78 

68 

11-28 

1015 

4.91 

21 

12-25 

1105 

4 .  f  5 

13 

2-21 

2120 

5.75 

66 

11-28 

1125 

4.70 

10 

12-25 

1115 

4.81 

16 

2-21 

2155 

5-33 

43 

11-28 

1210 

4.60 

6.7 

12-25 

1315 

4.69 

10 

2-21 

2335 

4.85 

18 

11-28 

1750 

4.74 

5.4 

12-25 

1345 

4.60 

6.7 

2-21 

2400 

4.77 

14 

11-28 

1800 

4.59 

6.5 

12-25 

1420 

4.52 

4.9 

11-28 

1810 

4.69 

10 

12-25 

1525 

4.50 

4.5 

2-22 

0005 

4.76 

13 

11-28 

1825 

4.80 

15 

12-25 

1530 

4.52 

4.9' 

2-22 

0050 

4.66 

9.0 

11-28 

1845 

4.90 

20 

12-25 

1545 

4.59 

6-5 

2-22 

0915 

4.31 

2.1 

11-28 

1905 

5.08 

30 

12-25 

1600 

4.98 

25 

2-22 

1620 

4.25 

1.5 

11-28 

1925 

5.74 

65 

12-25 

1610 

5.45 

48 

2-22 

1815 

4.23 

1.2 

11-28 

1930 

5-96 

79 

12-25 

1620 

5.97 

79 

2-22 

2400 

4.22 

1.1 

11-28 

1935 

6.08 

86 

12-25 

1630 

6.30 

100 

11-28 

1940 

6.17 

91 

12-25 

1635 

6.38 

105 

5-15 

0835 

4.08 

0 

11-28 

1955 

6.09 

86 

12-25 

1640 

6.38 

105 

5-15 

0850 

4.58 

6.2 

11-28 

2005 

5-93 

77 

12-25 

1645 

6.29 

99 

5-15 

0855 

5.14 

33 

11-28 

2010 

5.86 

73 

12-25 

1650 

6.18 

92 

5-15 

0900 

5.49 

51 

11-28 

2020 

5.71 

64 

12-25 

1705 

5.88 

74 

5-15 

0905 

6.43 

109 

11-28 

2110 

5.82 

70 

12-25 

1730 

5.62 

58 

5-15 

0910 

6.84 

138 

11-28 

2115 

4.89 

74 

12-25 

1745 

5.42 

47 

5-15 

0915 

6.95 

146 

11-28 

2150 

5-78 

68 

12-25 

1805 

5.23 

38 

5-15 

0930 

6.31 

101 

11-28 

2210 

5-55 

54 

12-25 

1820 

5.09 

30 

5-15 

0945 

6.05 

84 

11-28 

2220 

5.42 

47 

12-25 

1835 

4.98 

25 

5-15 

1000 

5-53 

53 

11-28 

2235 

5.29 

40 

12-25 

1850 

4.90 

20 

5-15 

1020 

5-16 

34 

11-28 

2250 

5.16 

34 

12-25 

1925 

4.79 

15 

5-15 

1025 

5-00 

26 

11-28 

2320 

4.96 

24 

12-25 

2020 

4.75 

13 

5-15 

1030 

5.05 

29 

11-28 

2335 

4.89 

20 

12-25 

2130 

4.67 

9.4 

5-15 

1105 

4.88 

19 

11-28 

2400 

4.80 

15 

12-25 

2230 

4.60 

6.7 

5-15 

1220 

4.69 

10 

12-25 

2355 

4.65 

8.6 

5-15 

1305 

4 . 62 

7.5 

11-29 

0005 

4.78 

14 

5-15 

1405 

4.58 

6.2 

11-29 

0105 

4.65 

8.6 

5-15 

1755 

4.49 

4.3 

11-29 

0800 

4.30 

2.1 

2-20 

0135 

4. 41 

3.2 

5-15 

2240 

4.40 

3.1 

11-29 

1335 

4.20 

1.0 

2-20 

2400 

4.37 

2.8 

5-15 

2400 

4.38 

3.0 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 

100  CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE  TIME 

G.HT.  DISCHARGE 

12-25 

1635 

6.38 

105 

5-15  0915 

6.95 

146 

3-21 

0310 

7.17 

161 

8-12  1740 

7.62 

192 

214 


DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 
03574840  Morris  Branch  near  Toney,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°52'58",  long  86°41'55",  in  NW  1/4  SE  1/4  NE  1/4  sec. 2,  T.2  S.,  R.2  W.,  Madison  County, 

100  ft  (30  m)  upstream  from  bridge  on  Bo  Howard  Road,  0-3  mi  (0.5  km)  south  of  Pulaski  Pike,  2.0  mi 
(3-2  km)  east  of  Toney,  and  at  mile  0.8  (1.3  km). 

DRAINAGE  AREA.— 1.43  mi2  (3-70  km2). 

PERIOD  OF  RECORD . --March  1971  to  March  1975  (discontinued). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  208  ft  (63-4  m)  above  mean  sea  level  (from  topographic  map). 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  October  1974  to  March  1975,  125  ft3/s  (3.540  m3/s)  Jan.  9  (gage  height, 
6.04  ft  or  1.841  m);  minimum,  no  flow  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  840  ft3/s  (23.8  m3/s)  Mar.  16,  1973,  (gage  height,  9.19  ft  or 
2.801  m);  minimum,  no  flow  for  many  days  each  year. 


REMARKS. — Records  good  above  25  ft  3/s  (0.71  mVs )  and  poor  below. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET, 

AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  : 

FEET  PER  SECOND, 

AT  INDICATED 

TIME,  1975 

GAGE 

« 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT  DISCHARGE 

11-18 

2400 

3.43 

0 

12-29 

0715 

5.41 

37 

1-10 

2115 

5-75 

78 

12-29 

0745 

5.42 

38 

1-10 

2245 

5.48 

43 

11-19 

1145 

4.38 

0 

12-29 

0815 

5.39 

35 

1-10 

2400 

5.28 

26 

11-19 

1200 

4 .74 

4.1 

12-29 

0945 

5.20 

21 

11-19 

1215 

5.40 

36 

12-29 

1230 

5.00 

12 

1-11 

0015 

5.26 

25 

11-19 

1245 

5-52 

47 

12-29 

1500 

4.89 

7-7 

1-11 

0145 

5-11 

17 

11-19 

1430 

5.58 

52 

12-29 

2000 

4.77 

5-0 

1-11 

0345 

4.97 

11 

11-19 

1445 

5-57 

51 

12-29 

2245 

4 . 72 

3.5 

1-11 

0515 

4.89 

7-7 

11-19 

1515 

5.54 

49 

12-29 

2400 

4.70 

3.0 

1-11 

0730 

4.80 

6.0 

11-19 

1530 

5-57 

51 

1-11 

0930 

4.76 

4.7 

11-19 

1645 

5.35 

32 

12-30 

0015 

4.70 

3.0 

1-11 

1215 

4.70 

3-0 

11-19 

1730 

5.17 

20 

12-30 

0815 

4.60 

2.0 

1-11 

1930 

4.59 

1.8 

11-19 

1830 

5.00 

12 

12-30 

1315 

4.56 

1.5 

1-11 

2245 

4.56 

1.5 

11-19 

1930 

4.88 

7-5 

12-30 

1630 

4.55 

1.5 

1-11 

2400 

4.55 

1.5 

11-19 

2130 

4.74 

4.1 

12-30 

1700 

4.54 

1.3 

11-19 

2215 

4 . 69 

2.8 

12-30 

1845 

4.54 

1.3 

1-12 

0115 

4.54 

1.3 

11-19 

2400 

4.61 

2.0 

12-30 

1915 

4.53 

1.2 

1-12 

0315 

4.52 

1.1 

12-30 

2045 

4.53 

1.2 

1-12 

0415 

4 . 51 

1.0 

11-20 

0015 

4.59 

1.8 

12-30 

2115 

4.52 

1.1 

1-12 

0815 

4.51 

1.0 

11-20 

0130 

4.54 

1.3 

12-30 

2245 

4.52 

1.1 

1-12 

0915 

4.53 

1.2 

11-20 

0230 

4.52 

1.1 

12-30 

2400 

4 . 51 

1.0 

1-12 

1015 

4.52 

1.1 

11-20 

0300 

4.52 

1.1 

1-12 

1115 

4.53 

1.2 

11-20 

0345 

4.50 

1.0 

1-09 

2400 

4.45 

0.5 

1-12 

1215 

4 . 51 

1.0 

11-20 

0415 

4.50 

1.0 

1-12 

1315  ■ 

4.53 

1.2 

11-20 

0430 

4.49 

0.9 

1-10 

0330 

4.45 

0.5 

1-12 

1445 

4.58 

1.7 

11-20 

0500 

4.51 

1.0 

1-10 

0415 

4.48 

0.8 

1-12 

1830 

4-59 

1.8 

11-20 

0600 

4.58 

1.7 

1-10 

0445 

4.51 

1.0 

1-12 

2015 

4 . 54 

1.3 

11-20 

0715 

4.57 

1.6 

1-10 

0500 

4.55 

1.5 

1-12 

2100 

4.54 

1.3 

11-20 

1030 

4.45 

0.5 

1-10 

0515 

4.63 

2.2 

1-12 

2315 

4.57 

1.6 

11-20 

1115 

4.43 

0.3 

1-10 

0530 

4.72 

3-5 

1-12 

2400 

4.57 

1.6 

11-20 

1200 

4.41 

0 

1-10 

0545 

4.84 

6.7 

11-20 

2400 

4.26 

0 

1-10 

0615 

5.01 

13 

1-13 

0145 

4 . 58 

1.7 

1-10 

0700 

5-34 

31 

1-13 

0315 

4.56 

1.5 

11-28 

2400 

4.48 

0.8 

1-10 

0745 

5.40 

36 

1-13 

0600 

4 . 54 

1.3 

1-10 

0830 

5.35 

32 

1-13 

0630 

4.53 

1 . 2 

12-29 

0300 

4.52 

1.1 

1-10 

0945 

5.21 

22 

1-13 

0730 

4.52 

1.1 

12-29 

0330 

4.57 

1.6 

1-10 

1230 

5.00 

12 

1-13 

0830 

4.51 

1.0 

12-29 

0415 

4.69 

2.8 

1-10 

1445 

4.91 

8.3 

1-13 

1330 

4.51 

1.0 

12-29 

0430 

4.72 

3.5 

1-10 

1500 

5.02 

13 

1-13 

1430 

4.53 

1.2 

12-29 

0445 

4.76 

4.7 

1-10 

1515 

5.25 

24 

1-13 

1615 

4.57 

1.6 

12-29 

0500 

4 . 83 

6.5 

1-10 

1545 

5-75 

76 

1-13 

1800 

4 . 58 

1.7 

12-29 

0515 

4.88 

7.5 

1-10 

1715 

5-98 

116 

1-13 

2030 

4.53 

1.2 

12-29 

0545 

5.02 

13 

1-10 

1815 

6.04 

125 

1-13 

2100 

4.52 

1.1 

12-29 

0645 

5.32 

29 

1-10 

1900 

6.01 

121 

1-13 

2215 

4.50 

1.0 

1-13 

2300 

4.49 

0.9 

1-13 

2400 

4.48 

0.9 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  40  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE  TIME  G. 

•HT.  DISCHARGE 

11-19 

1430 

5.58 

52 

1-10  1815  6. 

.04 

125 

DISCHARGE  at  partial-record  stations  and  MISCELLANEOUS  SITES 
Flood  hydfograph  partial-record  statlons--Contlnued 
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TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03574872  Straight  Ditch  at  Huntsville,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°49 ' 24 " ,  long  86°32’08",  in  NW  1/4  SW  1/4  NW  1/4  sec. 33,  T.2  S.,  R.l  E.,  Madison  County, 

20  ft  (6.1  m)  upstream  from  culvert  on  Robert  Strong  Road,  0 . 1  mi  (0.2  km)  north  of  Countess  Road,  3*3  mi 

(5-3  km)  northeast  of  Alabama  A  &  M  College  at  Huntsville,  and  at  mile  0.1  (0.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 0.17  sq  mi  (0.44  km2). 

PERIOD  OF  RECORD.— April  1971  to  April  1975.  (Discontinued). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  722  ft  (220.1  m)  (from  topographic  map). 

EXTREMES . --Current  year:  Maximum  discharge  during  period  Oct.  1  to  Apr.  13,  52  ft^/s  (1.47  m3/s)  Mar.  29 
(gage  height,  8.62  ft  or  2.627  m);  minimum  discharge,  no  flow  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  144  ft^/s  (4.08  mVs)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  10. 70  ft  or 
3.261  m) ;  minimum,  no  flow  for  many  days  each  year. 

REMARKS. — Records  good  above  1.0  ft3/s  (0.028  m3/s)  and  poor  below. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  A*ND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

3-28 

2400 

7.01 

0.4 

3-29 

2040 

7.30 

2.5 

3-31 

2400 

7.06 

0.7 

3-29 

2050 

7-37 

3-1 

3-29 

2055 

7.47 

4.5 

3-29 

0235 

7.01 

0.4 

3-29 

2100 

7.65 

8.7 

4-02 

1750 

7.05 

0.6 

3-29 

0340 

7.07 

0.7 

3-20 

2105 

7-89 

19 

4-02 

1805 

7.22 

1.6 

3-29 

0425 

7.22 

1.6 

3 

2110 

8.20 

33 

4-02 

1810 

7.37 

3-1 

3-29 

0455 

7.32 

2.6 

3-29 

2115 

8.30 

38 

4-02 

1815 

7.54 

5.7 

3-29 

0505 

7-39 

3.3 

3-29 

2135 

7-90 

20 

4-02 

1820 

7.61 

7.3 

3-29 

0510 

7.^5 

4.2 

3-29 

2145 

7-77 

14 

4-02 

1825 

7.86 

18 

3-29 

0515 

7.62 

7.6 

3-29 

2155 

7.69 

10 

4-02 

1830 

8.04 

26 

3-29 

0520 

7.94 

21 

3-29 

2205 

7-73 

12 

4-02 

1835 

8.07 

27 

3-29 

0525 

8.11 

29 

3-29 

2215 

7-90 

20 

4-02 

1900 

7.68 

9-7 

3-29 

0535 

8.22 

34 

3-29 

2225 

8.17 

32 

4-02 

1905 

7.61 

7-3 

3-29 

0555 

7-90 

20 

3-29 

2255 

8.09 

28 

4-02 

1910 

7.61 

7.3 

3-29 

0605 

7.83 

16 

3-29 

2325 

7-73 

12 

4-02 

1915 

7-58 

6.5 

3-29 

0610 

7.89 

19 

3-29 

2335 

7.63 

8.0 

4-02 

1935 

7-52 

5-3 

3-29 

0620 

8.27 

36 

3-29 

23^5 

7-55 

6.0 

4-02 

1950 

7.54 

5.7 

3-29 

0625 

8.58 

50 

3-29 

2400 

7-47 

4.5 

4-02 

2025 

7.41 

3-6 

3-29 

0630 

8.62 

52 

3-29 

4-02 

2050 

7-33 

2.7 

3-29 

0645 

8.06 

27 

4-02 

2100 

7.33 

2.7 

3-29 

0655 

7.82 

16 

3-30 

0030 

7.39 

3.3 

4-02 

2105 

7.35 

3-0 

3-29 

0705 

7.70 

11 

3-30 

0045 

7.39 

3-3 

4-02 

2110 

7.40 

3.5 

3-29 

0715 

7.63 

8.0 

3-30 

0105 

7.46 

4.3 

4-02 

2115 

7.47 

4.5 

3-29 

0735 

7-57 

6.3 

3-30 

0115 

7-55 

6.0 

4-02 

2125 

7.52 

5-3 

3-29 

0755 

7.56 

6.1 

3-30 

0120 

7.60 

7.0 

4-02 

2130 

7.61 

7.3 

3-29 

0835 

7.43 

4.0 

3-30 

0125 

7.65 

8.7 

4-02 

2135 

7.71 

11 

3-29 

0900 

7.39 

3-3 

3-30 

0135 

7-65 

8.7 

4-02 

2145 

7.67 

9.5 

3-29 

1000 

7.34 

2.8 

3-30 

0150 

7-58 

6.5 

4-02 

2155 

7.58 

6.5 

3-29 

1105 

7.28 

2.2 

3-30 

0220 

7.45 

4.2 

4-02 

2210 

7.48 

4.6 

3-29 

1220 

7.20 

1.5 

3-30 

0245 

7.37 

3.1 

4-02 

2235 

7.37 

3.1 

3-29 

1335 

7.16 

1.2 

3-30 

0330 

7.29 

2.3 

4-02 

2335 

7.23 

1.7 

3-29 

1450 

7.14 

1.0 

3-30 

0440 

7.22' 

1.6 

4-02 

2400 

7.18 

1.3 

3-29 

1715 

7.12 

1.0 

3-30 

0510 

7-20 

1.5 

3-29 

1805 

7.16 

1.2 

3-30 

0645 

7.17 

1.2 

3-29 

1815 

7.19 

1.3 

3-30 

0910 

7.14 

1.0 

4-03 

0005 

7.17 

1.2 

3-29 

1830 

7.32 

2.6 

3-30 

1205 

7.12 

1.0 

4-03 

0035 

7.13 

1.0 

3-29 

1850 

7.37 

3-1 

3-30 

1410 

7.10 

0.9 

4-03 

0110 

7.11 

1.0 

3-29 

2010 

7-30 

2.5 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE, 

20 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

11-19 

1240 

8.44 

44 

3-29 

0630 

8.62 

52 

3-29 

0535 

".22 

34 

4-02 

1835 

8.07 

27 

216 


DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03575686  Aldridge  Creek  at  Huntsville,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°42'12",  long  86°33'09",  in  NE  1/4  NW  1/4  SW  1/4  sec. 8,  T.4  S.,  R.l  E. ,  Madison  County,  on 
right  bank  adjacent  to  Dunsraore  Street,  600  ft  ( 18 3  m)  downstream  from  Drake  Avenue,  2.8  mi  (4.5  km)  south¬ 
east  of  Main  Post  Office  at  Huntsville,  and  at  mile  11.3  (18.2  km). 

DRAINAGE  AREA.— 1.15  mi2  (2.97  km2). 

PERIOD  OF  RECORD . --February  1971  to  February  1975.  (Discontinued). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  676.87  ft  (206.310  m)  above  mean  sea  level). 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period  October  1974  to  February  1975,  128  ft3/s  (3-62  m3/s)  Nov.  19 
(gage  height,  3.44  ft  or  1.046  m);  minimum,  no  flow  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  805  ft -vs  (22.8  m-Vs)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  7-00  ft  or 
2.134  m);  minimum,  no  flow  for  many  days. 

REMARKS. — Records  good  above  50  ft  3/s  (1.42  m^/s)  and  poor  below. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN 
GAGE 


DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

11-18 

2400 

1.67 

0 . 6 

11-19 

1155 

11-19' 

1200 

11-19 

1205 

11-19 

0825 

1.68 

0.6 

11-19 

1210 

11-19 

0840 

1.84 

1.4 

11-19 

1215 

11-19 

0845 

2.04 

2.4 

11-19 

1220 

11-19 

0850 

2.11 

2.8 

11-19 

1225 

11-19 

0855 

2.25 

4.5 

11-19 

1230 

11-19 

0900 

2.37 

8.6 

11-19 

1235 

11-19 

0905 

2.40 

10 

11-19 

1240 

11-19 

0915 

2.45 

13 

11-19 

1245 

11-19 

0920 

2.54 

19 

11-19 

1255 

11-19 

0925 

2,62 

25 

11-19 

1300 

11-19 

0930 

2.76 

38 

11-19 

1305 

11-19 

0935 

2.79 

41 

11-19 

1310 

11-19 

0945 

2.73 

35 

11-19 

1315 

11-19 

0950 

2.68 

30 

11-19 

1320 

11-19 

0955 

2.59 

22 

11-19 

1325 

11-19 

1000 

2.52 

17 

11-19 

1330 

11-19 

1005 

2.45 

13 

11-19 

1335 

11-19 

1010 

2.39 

10 

11-19 

1340 

11-19 

1020 

2.30 

5-5 

11-19 

1345 

11-19 

1030 

2 . 22 

3-9 

11-19 

1350 

11-19 

1040 

2.15 

3-1 

11-19 

1400 

11-19 

1115 

2.01 

2.3 

11-19 

1405 

11-19 

1130 

2.05 

2.5 

11-19 

1410 

11-19 

1135 

2.51 

17 

11-19 

1425 

11-19 

1140 

2.67 

29 

11-19 

1430 

11-19 

1145 

2.78 

40 

11-19 

1435 

11-19 

1150 

2.74 

36 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE,  80  CFS) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

11-19 

1230 

3.44 

128 

CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

2.64 

27 

11-19 

1455 

2.56 

20 

2.55 

20 

11-19 

1515 

2.47 

14 

2.48 

15 

11-19 

1530 

2.42 

11 

2.43 

12 

11-19 

1535 

2.40 

10 

2.52 

17 

11-19 

1545 

2.37 

8.6 

2 . 91 

53 

11-19 

1550 

2.35 

7.8 

3.28 

103 

11-19 

1605 

2 . 32 

6.4 

3.44 

128 

11-19 

1635 

2.28 

5.1 

3-35 

114 

11-19 

1740 

2.22 

3-9 

3.28 

103 

11-19 

1915 

2.14 

3-0 

3.33 

110 

11-19 

2045 

2.08 

2.6 

3.28 

103 

11-19 

2350 

1.93 

1.9 

3.11 

78 

2.96 

59 

3.20 

91 

11-20 

0040 

1.89 

1.7 

3.44 

128 

11-20 

0125 

2.06 

2.6 

3.16 

85 

11-20 

0130 

2.02 

2.4 

2.93 

56 

11-20 

0155 

1.98 

2.2 

2.87 

49 

11-20 

0205 

1.95 

2.0 

2.82 

44 

11-20 

0220 

1.93 

1.9 

2.76 

38 

11-20 

0235 

1.91 

1.8 

2 . 70 

32 

11-20 

0310 

1.89 

1.7 

2.66 

28 

11-20 

0335 

1.87 

1.6 

2.61 

24 

11-20 

0355 

1.85 

1.5 

2.66 

28 

11-20 

0440 

1.83 

1.4 

2.72 

34 

11-20 

0600 

1.81 

1.3 

2.70 

32 

11-20 

0740 

1.79 

1.2 

2.68 

30 

11-20 

0900 

1.77 

1.1 

2.66 

28 

11-20 

0935 

1.76 

1.0 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 
03575830  Indian  Creek  near  Madison,  Ala. 

LOCATION. — Lat  34°  4l '  50" ,  long  86°42'00",  In  NE  1/4  sec. 14,  T.4  S.,  R.2  W.  ,  Madison  County,  on  downstream  side 
of  bridge  on  State  Highway  20,  0.3  mi  (0.5  km)  downstream  from  Southern  Railroad  bridge,  2.8  mi  (4.5  km) 
east  of  Madison,  and  at  mile  5.8  (9.3  km). 

DRAINAGE  AREA. — 49-0  mi2  (126.9  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1959  to  September  1966.  October  1966  to  September  1972  (annual  maximum  only). 
October  1972  to  current  year  (flood  hydrograph  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  600  ft  (183  m)  above  mean  sea  level  (from  topographic  map). 
AVERAGE  DISCHARGE.— 7  years  (1959-66),  67-4  ft3/s  (1.909  m3/s)  18.68  in/yr  (474  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  3,630  ft3/s  (103  m3/s)  Mar.  13  (gage  height,  8. 91  ft  or  2.716  m). 
Period  of  record:  Maximum  discharge,  16,500  ft3/s  (467  m3/s)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  12.70  ft  or 
3-871  m).  _ 

1959-66:  Minimum  discharge  2.5  ft -Vs  (0.071  nP/s)  Aug.  3,  1962. 

REMARKS. — Records  good. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME  ] 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

1-10 

0030 

2.70 

48 

3-14 

0400 

8.09 

2,360 

9-06 

0300 

4.83 

372 

1-10 

0545 

2.72 

49 

3-14 

0600 

7-85 

2,030 

9-06 

0600 

5.04 

432 

1-10 

0745 

2.83 

58 

3-14 

1200 

7.07 

1,360 

9-06 

0900 

5-79 

676 

1-10 

0830 

2.99 

72 

3-14 

1800 

6.03 

774 

9-06 

1000 

6.55 

1,030 

1-10 

1045 

3.81 

172 

3-14 

2400 

4.95 

405 

9-06 

1200 

7.36 

1,590 

1-10 

1300 

3-89 

184 

9-06 

1500 

8.16 

2,450 

1-10 

1445 

3.81 

172 

3-15 

1200 

4.29 

258 

9-06 

1700 

8.82 

3,470 

1-10 

1545 

4.20 

240 

3-15 

2400 

4.00 

200 

9-06 

1745 

8.88 

3,580 

1-10 

1700 

5.18 

474 

9-06 

1800 

8.87 

3,560 

1-10 

1815 

5.64 

619 

3-29 

0400 

3-00 

73 

9-06 

1900 

8.79 

3,420 

1-10 

2000 

6.31 

905 

3-29 

0500 

3.15 

88 

9-06 

2100 

8.64 

3,170 

1-10 

2230 

7.12 

1,400 

3-29 

0530 

3-58 

140 

9-06 

2400 

8.52 

2,960 

1-10 

2400 

7-32 

1,560 

3-29 

0600 

4.13 

226 

3-29 

0700 

5.48 

564 

9-07 

0400 

7.93 

2,130 

1-11 

0030 

7.32 

560 

3-29 

0800 

6.11 

810 

9-07 

0800 

7-43 

1,640 

1-11 

0645 

6.56 

1,040 

3-29 

0900 

6.69 

1,110 

9-07 

1200 

6.97 

1,280 

1-11 

0800 

6.23 

865 

3-29 

1000 

7.18 

1,440 

9-07 

1600 

6.18 

841 

1-11 

1015 

5-56 

591 

3-29 

1100 

7-73 

1,900 

9-07 

2000 

5.22 

486 

1-11 

1815 

4.11 

222 

3-29 

1200 

7.93 

2,130 

9-07 

2400 

4.47 

294 

1-11 

2115 

3-77 

166 

3-29 

1300 

7-88 

2,070 

1-11 

2400 

3.61 

144 

3-29 

1400 

7-73 

1,900 

9-08 

2400 

3.43 

121 

3-29 

1500 

7.61 

1,790 

1-12 

2400 

3.39 

116 

3-29 

1600 

7-55 

1,740 

9-14 

2400 

2.82 

57 

3-29 

1800 

7.40 

1,620 

1-13 

2400 

3.10 

83 

3-29 

2000 

7.16 

1,430 

9-15 

0400 

3.17 

90 

3-29 

2200 

7-11 

1,390 

9-15 

0800 

3-68 

153 

3-12 

1200 

3.26 

100 

3-29 

2400 

7.25 

1,500 

9-15 

1200 

5.22 

486 

3-12 

1800 

3-95 

192 

9-15 

1400 

6.04 

778 

3-12 

2000 

4.09 

218 

3-30 

0200 

7.36 

1,590 

9-15 

1600 

7.13 

1,400 

3-12 

2400 

4.84 

375 

3-30 

0400 

7.55 

1,740 

9-15 

1900 

8.16 

2,450 

3-30 

0500 

7-59 

1,770 

9-15 

2000 

8.48 

2,900 

3-13 

0200 

5-90 

720 

3-30 

0600 

7-53 

1,720 

9-15 

2100 

8.73 

3,320 

3-13 

0400 

6.76 

1,160 

3-30 

0800 

7.43 

1,640 

9-15 

2200 

8.69 

3,250 

3-13 

0600 

7.26 

1,510 

3-30 

1000 

7-30 

1,540 

9-15 

2400 

8.34 

2,710 

3-13 

0800 

7.62 

1,800 

3-30 

1200 

7.08 

1,360 

3-13 

1000 

7-97 

2,190 

3-30 

1400 

6.82 

1,190 

9-16 

0300 

7.88 

2,070 

3-13 

1030 

8.00 

2,230 

3-30 

1600 

6.37 

935 

9-16 

0600 

7.63 

1,810 

3-1-3 

1200 

7.94 

2,150 

3-30 

1800 

5.84 

696 

9-16 

0900 

7.38 

1,600 

3-13 

1300 

8.00 

2,230 

3-30 

2000 

5.32 

516 

9-16 

1200 

7-12 

1,400 

3-13 

1600  . 

8.29 

2,640 

3-30 

2200 

4.90 

390 

9-16 

1500 

6.75 

1,150 

3-13 

1800 

8.71 

3,290 

3-30 

2400 

4 . 65 

330 

9-16 

1800 

6.17 

837 

3-13 

1900 

8.83 

3,490 

9-16 

2100 

5.42 

546 

3-13 

2000 

8.90 

3,610 

3-31 

1200 

4.06 

212 

9-16 

2200 

5-17 

471 

3-13 

2015 

8.91 

3,630 

3-31 

2400 

3-79 

169 

9-16 

2400 

4.76 

355 

3-13 

2200 

8.87 

3,560 

3-13 

2*100 

8.74 

3,340 

9-05 

1200 

2.04 

13 

9-17 

1200 

3.85 

178 

9-05 

1800 

2.07 

14 

9-17 

2400 

2.61 

42 

3-14 

0200 

8.43 

2,830 

9-05 

2000 

2.87 

61 

9-05 

2200 

3.15 

88 

9-05 

2400 

4.62 

324 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE,  1, 

500  CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT-. 

DISCHARGE 

1-10 

2345 

7.32 

1,560 

9-06 

1745 

8.88 

3,580 

3-13 

2015 

8.91 

3,630 

9-15 

2100 

8.73 

3,320 

3-29 

1200 

7-93 

2,130 

218 
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TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03575910  Pine  Haven  Ditch  at  Huntsville,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°46 ' 03" ,  long  86°37'53",  in  SE  1/4  NW  1/4  .NE  1/4  sec. 21,  T.3  S.,  R.l  W. ,  Madison  County,  at 
culvert  on  Gayhart  Drive,  0 . 1  mi  (0.2  km)  east  of  Angora  Drive,  3-4  mi  (5*5  km)  north  of  West  Station 
Post  Office  at  Huntsville,  and  at  mile  0.4  (0.6  km). 

DRAINAGE  AREA.— 0.16  mi2  (0.41  km2). 

PERIOD  OF  RECORD . --February  1971  to  January  l’  9  7  5  -  (Discontinued). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Elevation  of  gage  is  715  ft  (218  m)  above  mean  sea  level  (from  topographic  map). 

EXTREMES. — Maximum  discharge  during  period  October  1974  to  January  1975>  43  ftVs  (1.22  m^/s)  Jan.  10  (gage 
height,  6.35  ft  or  1.935  m);  minimum,  no  flow  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  228  ft3/s  (6.46  m’/s)  Mar.  20,  1974  (gage  height,  10. 13  ft  or 
3.088  m) . 

REMARKS. — Records  good  above  5-0  ft3/s  (0.014  m3/s)  and  poor  below. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

1-09 

2400 

4.66 

0 

1-10 

0635 

5.01 

1.8 

1-10 

1630 

5.29 

6.2 

1-10 

0655 

4.92 

0.4 

1-10 

1645 

5.33 

7-3 

1-10 

0805 

4.76 

0.1 

1-10 

1655 

5-38 

8.8 

1-10 

0440 

4.66 

0 

1-10 

0820 

4.74 

0 

1-10 

1710 

5-38 

8.8 

1-10 

0445 

4.91 

0.4 

1-10 

1450 

4.72 

0 

1-10 

1725 

5-37 

8.5 

1-10 

0450 

4.99 

1.6 

1-10 

1455 

4.83 

0.2 

1-10 

1735 

5.40 

9.5 

1-10 

0500 

5.08 

2-3 

1-10 

1500 

5.01 

1.8 

1-10 

1745 

5-36 

8.2 

1-10 

0505 

5.17 

3.8 

1-10 

1505 

5.21 

4.6 

1-10 

1750 

5-30 

6.5 

1-10 

0510 

5.19 

4.2 

1-10 

1510 

6.02 

30 

1-10 

1805 

5.12 

2.8 

1-10 

0515 

5-11 

2.6 

1-10 

1515 

6.35 

43 

1-10 

1810 

5.06 

2.1 

1-10 

0520 

5.13 

3-0 

1-10 

1530 

5.73 

20 

1-10 

1825 

4.97 

1.3 

1-10 

0530 

5.10 

2.5 

1-10 

1540 

5.50 

13  ' 

1-10 

1830 

4.94 

0.9 

1-10 

0550 

5.01 

1.8 

1-10 

1545 

5.45 

11 

1-10 

1845 

4.90 

0.3 

1-10 

0600 

5.09 

2.3 

1-10 

1600 

5.37 

8.5 

1-10 

1920 

4.80 

0.1 

1-10 

0615 

5.08 

2.3 

1-10 

1610 

5.28 

6.0 

1-10 

2400 

4-75 

0 

1-10 

1615 

5-25 

5.5 

PEAK 

DISCHARGE 

(BASE, 

60  CFS )  . 

— No  peak  above  base, 
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Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03575930  Broglan  Branch  at  Holmes  Avenue  at  Huntsville,  Ala. 

LOCATION.— Lat  34°43'45",  long  86°36'31",  in  NE  1/4  SE  1/4  SE  1/4  sec.  34,  T.3  S.,  R.l  W.  ,  Madison  County,  at 
right  bank  on  upstream  side  of  bridge  on  Holmes  Avenue,  1 . 3  mi  (2.09  km)  west  of  Main  Post  Office  at 
Huntsville,  and  at  mile  1.2  (1.93  km). 

DRAINAGE  AREA. — 8.87  mi2  (22.97  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1971  to  April  1975 . (Discontinued ) . 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Altitude  of  gage  is  605  ft  (184  m)  above  mean  sea  level  (from  topographic  map). 
EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  1,090  ftVs  (30.9  rrP/s)  Mar.  29  (gage  height,  7.66  ft  or  2-335  m) 


minimum. 

no  flow  for  many  days. 

Period 

of  record: 

Maximum  discharge, 

4,240  ft  Vs  (120  nP/s) 

3. 

825  m); 

minimum,  no 

flow  for  many  days 

;  each 

year . 

REMARKS. — Records  good  above  40  ft^/s 

(1.13  m^/s)  and  poor 

1  below. 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET,  AND 

1  DISCHARGE, 

IN  CUBIC 

FEET  PER 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT  DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGI 

3-10 

2400 

3.82 

CO 

CO 

3-12 

1410 

4.27 

73 

3-12 

1500 

4.13 

49 

3-11 

0205 

3.82 

3.8 

3-12 

1525 

4.11 

46 

3-11 

0210 

3.81 

3.0 

3-12 

1555 

4 . 13 

49 

3-11 

0750 

3.81 

3.0 

3-12 

1815 

4.02 

30 

3-11 

0805 

3.84 

5.3 

3-12 

1945 

3-99 

25 

3-11 

0810 

3.86 

6 . 8 

3-12 

2015 

3-98 

24 

3-11 

0830 

3-89 

9.1 

3-12 

2040 

3-97 

22 

3-11 

0835 

3-90 

10 

3-12 

2055 

3-97 

22 

3-11 

0840 

3.92 

13 

3-12 

2105 

3-96 

20 

3-11 

0845 

3-93 

15 

3-12 

2125 

3-96 

20 

3-11 

0850 

3.95 

19 

3-12 

2135 

3-95 

19 

3-11 

0925 

4.20 

61 

3-12 

2215 

3-95 

19 

3-11 

0935 

4.36 

88 

3-12 

2220 

3-97 

22 

3-11 

1010 

4.51 

117 

3-12 

2230 

4.15 

53 

3-11 

1120 

4.76 

167 

3-12 

2235 

4.29 

76 

3-11 

1225 

4.55 

125 

3-12 

2245 

4.72 

159 

3-11 

1320 

4.72 

159 

3-12 

2250 

5.00 

220 

3-11 

1445 

4.35 

87 

3-12 

2255 

5-75 

410 

3-11 

1645 

4.16 

54 

3-12 

2305 

6.57 

670 

3-11 

1900 

4.04 

34 

3-12 

2315 

6.76 

736 

3-11 

2020 

4.00 

27 

3-12 

2350 

5.78 

419 

3-11 

2105 

3-98 

24 

3-12 

2400 

5.64 

380 

3-11 

2130 

3-97 

22 

3-11 

2150 

3-97 

22 

3-13 

0020 

5-58 

365 

3-11 

2200 

3.96 

20 

3-13 

0050 

5.61 

373 

3-11 

2220 

3.96 

20 

3-13 

0150 

5.62 

375 

3-11 

2230 

3-95 

19 

3-13 

0300 

5.82 

431 

3-11 

2255 

3-95 

19 

3-13 

0425 

5.49 

343 

3-11 

2300 

3.94 

.  17 

3-13 

0650 

4.95 

208 

3-11 

2345 

3.94 

17 

3-13 

0830 

4.71 

157 

3-11 

2350 

3-93 

15 

3-13 

0955 

4.61 

137 

3-11 

2400 

3.93 

15 

3-13 

1100 

4.59 

133 

3-13 

1130 

4.69 

153 

3-12 

0040 

3-93 

15 

3-13 

1155 

4.95 

208 

3-12 

0045 

3-92 

13 

3-13 

1305 

5-79 

422 

3-12 

0145 

3-92 

13 

3-13 

1345 

5-71 

398 

3-12 

0150 

3.91 

12 

3-13 

1425 

5-52 

350 

3-12 

0320 

3-91 

12 

3-13 

1515 

5.72 

401 

3-12 

0325 

3-90 

10 

3-13 

1555 

6.04 

497 

3-12 

0435 

3-90 

10 

3-13 

1650 

5-71 

398 

3-12 

0445 

3-89 

9-1 

3-13 

1820 

6.09 

512 

3-12 

0650 

3.89 

9.1 

3-13 

1825 

6.08 

509 

3-12 

0700 

3.88 

8.5 

3-13 

1910 

5-84 

437 

3-12 

0950 

3.88 

8.5 

3-13 

1950 

5.40 

320 

3-12 

1000 

3-89 

9-1 

3-13 

2125 

4.95 

208 

3-12 

1200 

3.89 

9.1 

3-13 

2335 

4.66 

147 

3-12 

1210 

3-90 

10 

3-13 

2400 

4.64 

143 

3-12 

1220 

3-96 

20 

3-12 

1225 

3-97 

22 

3-14 

0030 

4 . 64 

143 

3-12 

1230 

4.02 

30 

3-14 

0155 

4 .54 

123 

3-12 

1240 

4.15 

53 

3-14 

0445 

4.35 

87 

3-12 

1250 

4.22 

64 

3-14 

0840 

4.21 

63 

3-12 

1300 

4 . 54 

123 

3-14 

1435 

4.11 

46 

3-12 

1320 

4.47 

109 

3-14 

1850 

4.06 

37 

3-12 

1330 

4.50 

115 

3-14 

2115 

4.04 

34 

3-14 

2345 

4.02 

30 

3-14 

2400 

4.02 

30 

PEAK  DISCHARGE 

(BASE,  500 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT.  DISCHARGE  DATE  TIME  G. 

HT.  DISCHARGE 

12-24 

1405 

6.07 

506  3-29 

1  0635  7- 

66  1,090 

3-12 

2315 

6.76 

736  4-02 

1  1840  6. 

10 

515 

DATE 

3-28 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-29 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 

3-30 


INDICATED  TIME,  1975 
GAGE 

TIME  HEIGHT  DISCHARGE 
3-82 


2400 

0045 

0050 

0105 

0110 

0135 

0140 

0235 

0240 

0250 

0255 

0305 

0315 

0330 

03^0 

0350 

0400 

0405 

0410 

0440 

0450 

0455 

0510 

0515 

0530 

05^5 

0605 

0610 

0620 

0630 

0635 

0640 

0710 

0745 

0830 

1055 

1315 

1555 

1730 

1820 

1840 

2010 

2040 

2045 

2055 

2115 

2130 

2205 

2225 

2240 

2305 

2400 

0005 

0030 

0105 

0140 

0255 

0535 

0820 

1230 

1715 

2105 

2400 


3.82 

3.81 

3.81 
3-82 

3.82 
3.81 

3 . 81 

3 . 82 
3.82 
3.84 
3.86 
3.86 
3-89 
3.89 
3.91 
3-93 
3-97 
4.09 
4.28 
4.33 
4.39 
4.77 
4.94 
5.80 
6.00 
5-79 
5-92 
6.58 
7-53 
7.66 
7-65 
6.30 
5.80 
5.46 
4.81 


44 

24 

17 

23 

32 

27 

38 

44 


4.71 

5-58 

5.68 

5-35 

5.57 

5-97 

5.99 

5.26 


22 

05 

10 

20 

82 

47 

29 

16 

08 

04 

01 


9. 

9. 

12 

15 

22 

42 

75 
83 
93 

169 

205 

425 

485 

422 

461 

673 

1,030 

1,090 

1,090 

575 

425 

335 

177 

103 

68 

56 

66 

81 

73 

92 

103 

157 

365 

390 

308 

363 

476 

482 

285 

275 

233 

245 

270 

179 

109 

76 
54 
41 
34 
29 


3-8 


3.8 

3-0 

3-0 

3-8 

3-8 

3-0 

3.0 

3.8 
3-8 
5.3 

6.8 
6.8 

1 
1 
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_ Flood  hydrograph  partial-record  stations — Continued _ 

TENNESSEE  RIVER  BASIN 

03576250  Limestone  Creek  near  Athens,  Ala. 

LOCATION. --Lat  34°45'06",  long  86°49'24",  in  SW  1/4  sec. 26,  T.3  S.,  R.3  W. ,  Limestone  County,  on  downstream 
side  of  U.S.  Highway  72  bridge,  between  Athens  and  Huntsville,  and  at  mile  17.0  (27.4  km). 

DRAINAGE  AREA. — 119  mi2  (308  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1939  to  September  1970.  (October  1970  to  current  year,  flood  hydrograph  only;. 
Prior  to  October  1966  published  by  Tennessee  Valley  Authority,  Division  of  Water  Planning,  Hydraulic  Data 
Branch . 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  626.34  ft  (190. 908  m)  above  mean  sea  level  (levels  by  TVA). 
AVERAGE  DISCHARGE.— 31  years  (1939-70)  194  ft3/s  (5-494  m-Vs )  22.14  in/yr  (562  mm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  11,700  ft3/s  (331  m3/s)  Mar.  13,  (gage  height,  12.21  ft  or 
3-722  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  45,800  ft-Vs  (1,300  m-vs)  Mar.  16,  1973  (gage  height,  17.28  ft  or 
5-267  m). 

1939-70:  Minimum  daily,  8.0  ft-Vs  (0.227  m-Vs )  Sept.  2,  3,  1962. 

REMARKS. — Records  good. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AND  DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  AT  INDICATED  TIME,  1975 


GAGE 

GAGE 

GAGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

HEIGHT 

DISCHARGE 

1-10 

0400 

2.84 

375 

3-12 

0600 

4.42 

898 

3-15 

1200 

4.34 

866 

1-10 

0800 

4.08 

768 

3-12 

1200 

3 . 81 

674 

3-15 

2400 

3-71 

638 

1-10 

1200 

5.32 

1,300 

3-12 

1800 

4.70 

1,010 

1-10 

1600 

6.62 

2,110 

3-12 

2000 

4.74 

1,030 

3-28 

2400 

2.16 

240 

1-10 

2000 

8.77 

4,160 

3-12 

2200 

4.82 

1,060 

1-10 

2400 

9.24 

4,800 

3-12 

2400 

5.96 

1,660 

3-29 

0400 

2.27 

260 

3-29 

0600 

3.95 

723 

3-29 

0900 

7.50 

2,830 

1-11 

0300 

9.27 

4,840 

3-29 

1200 

7.90 

3,190 

1-11 

0600 

9.08 

4,570 

3-13 

0200 

7.16 

2,540 

3-29 

1600 

8.64 

3,990 

1-11 

0900 

8.87 

4,290 

3-13 

0600 

9-07 

4,560 

3-29 

2000 

9.16 

4,680 

1-11 

1200 

8.53 

3,860 

3-13 

1000 

10.27 

6,630 

3-29 

2400 

9.47 

5,140 

1-11 

1600 

7.60 

2,920 

3-13 

1200 

10.87 

7,900 

1-11 

2000 

6.25 

1,860 

3-13 

1400 

11.47 

9,410  . 

3-30 

0100 

9.53 

5,240 

1-11 

2400 

5.26 

1,270 

3-13 

1600 

11.83 

10,500 

3-30 

0400 

9.00 

4,460 

3-13 

1800 

12.11 

11,400 

3-30 

0800 

8.42 

3,720 

3-13 

1900 

12.21 

11,700 

3-30 

1200 

8.19 

3,470 

1-12 

0600 

4.43 

902 

3-13 

2000 

12.19 

11,700 

3-30 

1800 

7.20 

2,570 

1-12 

1200 

3-98 

733 

3-13 

2200 

12.10 

11,400 

3-30 

2400 

5.61 

1,450 

1-12 

2400 

3-52 

572 

3-13 

2400 

11.90 

10,700 

3-31 

0600 

4.67 

998 

3-11 

0600 

2.20 

247 

3-31 

1200 

4.06 

761 

3-11 

1200 

3-39 

532 

3-14 

0600 

10.87 

7,900 

3-31 

1800 

3-67 

624 

3-11 

1800 

4.38 

882 

3-14 

1200 

9.12 

4,630 

3-31 

2400 

3.39 

532 

3-11 

2400 

4.69 

1,010 

3-14 

1800 

7.53 

2,860 

3-14 

2400 

5.97 

1,660 

PEAK 

DISCHARGE  (BASE, 

3,200 

CFS ) 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

DATE 

TIME 

G.HT. 

DISCHARGE 

1-11 

0300 

9.27 

4,840 

3-30 

0100 

9-53 

5,240 

3-13 

1900 

12.21 

11,700 

7-24 

2100 

8.90 

4,330 
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The  following  table  contains  annual  maximum  discharge  for  crest-stage  stations.  A  crest-stage  gage  is  a  device  which  will 
register  the  peal  stage  occurring  between  inspections  of  the  gage.  A  stage-discharge  relation  for  each  gage  is  developed  from 
discharge  measurements  made  by  indirect  measurements  of  peal  flow  or  by  current  meter.  The  date  of  the  maximum  discharge  is  not 
always  certain  but  is  usually  determined  by  comparison  with  nearby  continuous-record  stations,  weather  records,  or  local  inquiry. 
Only  the  maximum  discharge  for  each  water  year  is  given.  Information  on  some  lower  floods  may  have  been  obtained,  and  discharge 
measurements  may  have  been  made  for  purposes  of  establishing  the  stage-discharge  relation,  but  these  are  not  published  herein. 

The  years  given  in  the  period  of  record  represent  water  years  for  which  the  annual  maximum  has  been  determined. 


Annual  maxi  mum  discharge  at  crest-stage  partial-record  stations  during  water  year  1975 


Drainage 
area 
(sq  mi) 

Period 

of 

record 

Annual  maximum 

Station  No. 

Station  name 

Location 

Date 

Gage 

height 

(feet) 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Apalachicola  River  basin 

02358785 

Cowarts  Creel  near 
Cottonwood,  Ala. 

Lat  31°01'30",  long  85°l4'07",  in  sec.  10, 

T.  7  N.,  R.  10  W.,  Houston  County,  5-4  mi 
(8.7  km)  east-southeast  of  Cottonwood. 

104 

(269p 

km2) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

2-08-71 

6-20-72 

2-02-73 

2-17-74 

4-10-75 

6.80 

8.47 

8.59 

7.09 

12.59 

2,260 

4,500 

4,680 

2,590 

14,400 

Choctawhatchee  River  basin 

02360275 

Judy  Creel  near 

Ozarl,  Ala. 

Lat  31°27'47",  long  85°34'20",  in  Se£  sec.  30, 

T.  6  N.,  R.  25  E.,  Dale  County,  at  bridge  on 
Dale  County  highway  36,  2.2  mi  (3-5  km)  up¬ 
stream  from  mouth,  and  4  mi  (6  km)  east  of 
Ozark. 

102 
(264 
km  ) 

1957, 

1959-75 

4-10-75 

16.29 

5,820 

02362610 

Bluff  Creel  near 

Midway,  Ala. 

Lat  32 °03 ' 00" ,  long  85°34'21",  in  Ey  sec.  6, 

T.  12  N.,  R.  25  E. ,  Bullock  County,  4.0  mi 
(6.4  km)  southeast  of  Midway. 

19.4 

(5°-2 

km2) 

1972-75 

2-17-75 

14.75 

5,350 

02365310 

Grants  Branch  Tribu¬ 
tary  near  Fadette, 
Ala. 

Lat  31°02'21",  long  85°35'U",  in  SE£  sec.  24, 

T.  IN.,  R.  24  E.,  Geneva  County,  at  culvert 
on  county  road  No.  91,  4.8  mi  (7-7  !m)  south 
of  Slocomb. 

1.50 

(3.89 

km2) 

1972-75 

4-10-75 

7.32 

494 

Escambia  River  basin 

02372800 

Stallings  Creel  near 
Greenville,  Ala. 

Lat  31°46'36",  long  86 ”38 ’45",  in  SW^  sec.  3, 

T.  9  N.,  R.  l4  E.,  Butler  County,  4.0  mi 
(6.4  km)  south  of  Greenville  at  U.S.  Highway 

31,  and  3-2  mi  (5*1  km)  above  mouth. 

35-9 

(93.0 

km2) 

1972-75 

4-15-75 

10.49 

4,050 

02374970 

Sizemore  Creel  near 
Robinsonville,  Ala. 

Lat  31°06'54",  long  87°23'30",  in  NWt;  sec.  32, 

T.  2  N. ,  R.  7  E. ,  Escambia  County,  at  county 
bridge  about  3.9  mi  (about  6.3  km)  north¬ 
east  of  Robinsonville. 

78.3 

(202.8 

km2) 

1971-75 

7-03-75 

27.67 

4,950 

O23775OO 

Styx  River  near 

Loxley ,  Ala. 

Lat  30°39'50",  long  87°38'20",  in  sec.  26, 

T.  4  S.,  R.  4  E. ,  Baldwin  County,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  pier  of  bridge  on 
county  road,  2  mi  (3  km)  upstream  from 
Hollinger  Creek,  and  7  mi  (ll  km)  northeast 
of  Loxley. 

93.2 

(241.4 

km2) 

1951-69^ 

1972-75 

8-01-75 

20.81 

19,000 

Mobile  River  basin 

02400033 

Nances  Creel  near 

White  Plains,  Ala. 

Lat  33°50’43",  long  85°40’00",  in  Nw£  sec.  2, 

T.  14  S.,  R.  9  E.,  Calhoun  County,  on  up¬ 
stream  wingwall  of  culvert  on  State  Highway 

9,  6  mi  (9-7  km)  southwest  of  Piedmont,  and 

6.5  mi  (10.4  km)  northeast  of  White  Plains. 

4.60 

(11.91 

km2) 

1970-74,4/ 

1970-75 

7-07-75 

5.82 

933 

02404245 

Cheaha  Creel  near 
Talladega,  Ala. 

Lat  33°30’37",  long  86°00'58",  in  NE^  sec.  33, 

T.  17  S.,  R.  6  E.,  Talladega  County,  at  bridge 
on  county  highway,  8  mi  (13  km)  north  of 
Talladega. 

69.2 

(179.2 

km2) 

1951-53, 

1955-75 

9-23-75 

9.38 

1,760 

02407680 

Waxahatchee  Creel  near 
Columbiana,  Ala. 

Lat  33°10' 49" ,  long  86°39'08",  in  NW»c  sec.  28, 

T.  21  S.,  R.  1  W. ,  Shelby  County,  at  bridge 
on  State  Highway  70,  3-0  mi  (4.8  km)  west  of 
Columbiana. 

32.7 

(84.7 

km2) 

1971-75 

10-23-75 

8.90 

/ 

02409540 

Proctor  Creel  near 
Roclford,  Ala. 

Lat  32 °49'08",  long  86°21'52",  in  Sw£  sec.  9, 

T.  21  N.,  R.  17  E.,  Coosa  County,  at  culvert 
on  State  Highway  22,  10  mi  (l6  km)  west  of 
Rockford. 

1.02 

(2.64 

km2) 

1972 

1973 

1974 

1975 

1-10-72 

5-08-73 

No  peak  s 
4-02-75 

4.59 

5.81 

bove  320 
7.13 

451 

605 

790 

02412050 

Cane  Creel  near 

Heflin,  Ala. 

Lat  33°39'l6",  long  85°31'52",  in  NW£  sec.  7, 

T.  16  S.,  R.  ll  E.,  Cleburne  County,  3-5  mi 
(5.6  km)  east  of  Heflin,  and  approximately 

3.0  mi  (approximately  4.8  km)  above  mouth. 

47.8 

(123.8 

km2) 

1972-75 

9-23-75 

11.30 

/ 

/  Discharge  not  determined. 

^  Operated  as  a  continuous-record  gaging  station. 

Operated  as  a  flood  hydrograph  and  rainfall  station. 
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Annual  maximum  discharge  at  crest-stage  partial-record  stations  during  water  year  1975--Continued 


Period 

of 

record 

Annual  maximum 

Station  No. 

Station  name 

Location 

Dra inage 
area 
(sq  mi) 

Date 

Gage 

height 

(feet) 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Mobile  River  basin --Continued 


02413475 

Wedowee  Creek  near 

Lat  33 °19 ' 30" ,  long  85°29’02",  in  E-J  sec.  34, 

51.1 

1951 

3-29-51 

8.08 

1,880 

Wedowee,  Ala. 

T.  19  S.,  R.  11E.,  Randolph  County,  at  bridge 

(I32.3 

1951-52 

3-03-52 

12.2 

3,720 

on  U.S.  Highway  431,  1.5  mi  (2.4  km)  north  of 

km^) 

1951-53 

4-30-53 

11.6 

3,450 

Wedowee . 

1951-54 

3-28-54 

5.63 

995 

1951-55 

2-07-55 

8.8 

2,180 

1951-56 

3-16-56 

12.7 

3,970 

1951-57 

4-04-57 

12.6 

3,920 

1951-58 

2-06-58 

n.o 

3,180 

1951-59 

3-10-59 

5-8 

1,050 

1951-60 

7-28-60 

9.4 

2,460 

1951-61 

2-25-61 

13.01 

4,120 

1951-62 

4-12-62 

9.94 

2,660 

1951-63 

3-06-63 

7-93 

1,840 

1951-64 

1-25-64 

12.37 

3,820 

1951-65 

12-25-64 

9.60 

2,540 

* 

1951-66 

2-13-66 

10.05 

2,740 

1951-67 

11-10-68 

4.67 

826 

1951-68 

4-05-68 

10.38 

2,860 

1951-69 

4-18-69 

10.38 

2,860 

1951-70 

6-04-70 

7.23 

l,56o 

1951-71 

3-02-71 

12.36 

3,820 

1951-72 

l-n-72 

12.37 

3,820 

1951-73 

5-21-73 

11.87 

3,540 

1951-74 

1-02-74 

11.4 

3,360 

1951-75 

9-23-75 

10.86 

3,090 

02414765 

Enitachopco  Creek 

Lat  33°23'07",  long  86°00'51",  on  section  line 

25.8 

1972-75 

9-23-75 

9.82 

2,460 

below  Ashland,  Ala. 

between  sections  6  and  7,  T.  21  S.,  R.  8  E., 

(66.8 

Clay  County,  at  county  road  3-5  mi  (5.6  km) 
south  of  Ashland. 

km  ) 

02419835 

Chubbahatehee  Creek 

Lat  32°30'38",  long  86°04'31",  in  SEJc  sec.  29, 

45.7 

1971-73 

2-02-73 

30.21 

2,380 

near  Friendship, 

T.  18  N. ,  R.  20  E. ,  Elmore  County,  at  county 

(118.4 

1974 

No  peak  r« 

corded 

Ala. 

road  about  5  mi  (8  km)  west  of  Friendship. 

km2) 

1971-75 

4-14-75 

35.16 

5,900 

02421256 

Swift  Creek  near 

Lat  32°34'06",  long  86°40'34",  sec.  4,  T.  18  N., 

99.4 

1970-75 

4-03-75 

63.28 

/ 

Vida,  Ala. 

R.  14  E.,  Autauga  County,  about  12  mi  (about 

(257  P 

19  km)  northwest  of  Prattville  along  U.S. 
Highway  82  rjear  Vida. 

km  ) 

02423555 

Cahaba  River  near 

Lat  33°17'04",  long  86°52'58",  on  line  between 

334 

1965-74 

12-26-73 

20.42 

a9,250 

Helena,  Ala. 

sections  19  and  20,  T.  20  S.,  R.  3  W. ,  Shelby 

(865  p 

1965-75 

2-26-75 

21.97 

10,200 

County,  on  right  bank  at  downstream  side  of 
bridge  on  Shelby  County  highway  52,  1  mi 
(2  km)  above  mouth  of  Trigger  Creek,  and 

3  mi  (5  km)  west  of  Helena. 

km2) 

ff 

1971-74 

02424010 

Sandy  Creek  near 

Lat  32°53'00",  long  86°59'48",  in  SW^  sec.  8, 

0.63 

4-15-75 

3.96 

146 

Centreville,  Ala. 

T.  22  N.,  R.  11  E.,  Bibb  County,  at  culvert 

(1-63 

1975 

on  U.S.  Highway  82,  8  mi  (13  km)  southeast  of 
Centreville,  and  about  10  mi  (about  l6  km) 
upstream  from  mouth. 

knr) 

02429650 

Majors  Creek  near 

Lat  31°07'43",  long  87°49'06",  in  SW4;  sec.  18, 

44.7 

1970-75 

7-31-75 

13.88 

3,600 

Ten saw,  Ala. 

T.  2  I.,  R.  3  E. ,  Baldwin  County,  at  bridge 

(115.8 

on  State  Highway  59  about  10  mi  (about  l6  km) 
north  of  Stockton,  and  3  mi  (5  km)  south  of 

km2) 

Tensaw. 

02443230b 

Mud  Creek  near 

Lat  33 “36 ’32",  long  88°09'45",  in  SE^  sec.  1, 

35.8 

1972-75 

3-13-75 

34.46 

1 

■  Fernbank,  Ala. 

T.  17  S.,  R.  l6  W. ,  Lamar  County,  3-0  mi 
(4.8  km)  northwest  of  Fernbankat  county  road 

(92.7 

knm) 

crossing,  and  7.0  mi  (11.3  km)  above  mouth. 

02457700 

Fivemile  Creek  at 

Lat  33°40'l8" ,  long  86°57'52",  in  SWj  sec.  4, 

98.7 

1965-75 

1-25-75 

10.10 

5,920 

Linn  Crossing,  Ala. 

T.  16  S.,  R.  4  W.,  Jefferson  County,  0.5  mi 

(255.6 

(0.8  km)  south  of  Linn  Crossing,  and  3  mi 
(5  km)  north  of  Graysville. 

km2) 

02462000 

Valley  Creek  near 

Lat  33°26 ' 50" ,  long  87°07'20",  in  Nw£  sec.  25, 

145 

1954-58^ 

1-25-75 

21.61 

8,970 

Oak  Grove,  Ala. 

T.  18  S.,  R.  6  W. ,  Jefferson  County,  near 

(376 

1959-63, 

center  of  span  on  downstream  side  of  highway 

km2) 

1964-65^, 

bridge,  1,000  ft  (305  m)  downstream  from 
Raccoon  Branch,  1.5  mi  (2.4  km)  east  of  Oak 
Grove,  and  10. 5  mi  (16.9  km)  west  of  Bessemer. 

1966-75 

/  Discharge  not  determined. 

Q:  erated  as  a  flood  hydrograph  and  rainfall  station. 

a  Revised. 

b  Previously  published  as  02442600 
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Annual  maximum  discharge  at  crest-stage  partial -record  stations  during  water  year  1975 — Continued 


Drainage 
area 
(sq  mi) 

Period 

of 

record 

Annual  maximum 

Station  No. 

Station  name 

Location 

Date 

Gage 

height 

(feet) 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Motile  River  basin--Continued 

021469500 

Tuckabum  Creek  near 
Butler,  Ala. 

Lat  32°11’00",  long  88°10'12",  in  S^  sec.  15, 

T.  14  N.,  R.  2  W.,  Choctaw  County,  on  left 
bank,  150  ft  (46  m)  upstream  from  bridge  on 
State  Highway  17,  2.5  mi  (4.0  km)  upstream 
from  Yantley  Creek,  4  mi  (6  km)  downstream 
from  Boguelichitto  Creek,  and  7  mi  (11  km) 
northeast  of  Butler. 

112 

(29° 

knr) 

1971-75 

12-25-74 

13.61 

2,800 

021)69550 

Horse  Creek  near 
Sweetwater,  Ala. 

Lat  32°02'57",  long  87°52'12",  in  SW-^  sec.  34, 

T.  13  N.,  R.  2  E.,  Marengo  County,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  Marengo 
County  highway  25,  0.5  mi  ( 0.8  km)  downstream 
from  Mill  Creek,  0.8  mi  (1.3  km)  south  of 
Exmoor,  1.2  mi  (1.9  km)  north  of  Hoboken, 

3  mi  (5  km)  upstream  from  Sweetwater  Creek, 
and  3.5  mi  (5*6  km)  south  of  Sweetwater. 

52.8 

(136.8 

km^) 

1959-70/, 

1971-75 

2-17-75 

17.73 

14,600 

02I469678 

Billis  Creek  near 
Melvin,  Ala. 

Lat  31°57'56",  long  88°26’30",  in  SE^  sec.  12, 

T.  11N.,  R.  5W.,  Choctaw  County,  at  culvert 
on  county  road  about  2  mi  (about  3  km)  east  of 
Melvin. 

2.21 

(5-£2 

kmr) 

1973-75 

No  peak  ; 

bove  440 

021+70100 

East  Bassett  Creek  at 
Walker  Springs,  Ala. 

Lat  31°32’15",  long  87°47'24",  in  NEtj-  sec.  32 

T.  7  N.,  R.  3  E-5  Clarke  County,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  county 
road,  1,000  ft  (304  m)  southeast  of  Walker 
Springs,  and  2.8  mi  (4-5  km)  upstream  from 
Rabbit  Creek. 

188 
(487  . 

km  ) 

1956 -70/ : 
1972-75 

2-17-75 

10.16 

8,470 

02470320 

Bates  Creek  near 

Sims  Chapel,  Ala. 

Lat  31°12'31",  long  88°06'46",  in  S%  sec.  19, 

T.  3  N. ,  R.  1  W. ,  Washington  County,  at 
county  road  bridge  about  2.0  (about  3.2  km) 
southeast  of  Sims  Chapel. 

51.8 

(134.2 

km^) 

1970-75 

5-08-75 

40.35 

6,260 

Tennessee  River  basin 

03585380 

West  Fork  Anderson 
Creek  near 

Lexington,  Ala. 

Lat  34°58’23",  long  87°17'05",  in  NW^SE-jSE^ 
sec.  8,  T.  IS.,  R.  7  W. ,  Lauderdale  County, 
attached  to  the  upstream  wingwal.l  of  a  cul¬ 
vert  on  a  county  road,  4.8  mi  (7-7  km)  east 
of  Lexington. 

5.92 

(15.3 

knb) 

1968-7tt 

1974-75 

3-13-75 

6.39 

888 

03591570 

Bear  Creek  at 

Posey  Mill,  Ala. 

Lat  34°19'37",  long  87°34'49",  in  S\h  sec.  27, 

T.  8  S.,  R.  10  W. ,  Franklin  County,  on  left 
bank,  150  ft  (46  m)  upstream  from  county 
road,  at  Posey  Mill 

26.8 

(69.4 

km^) 

1964-75 

3-13-75 

17.57 

2,390 

/  Operated  as  a  continuous-record  gaging  station 
//  Operated  as  a  flood  hydrograph  and  rainfall  station. 
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Discharge  measurements  at  miscellaneous  sites 


Measurements  of  streamflow  at  points  other  than  gaging  stations  or  partial-record  stations  are  given  in  the  following  table. 
Those  that  are  measurements  of  low  flow  are  designated  by  an  asterisk  (*);  measurements  of  peak  flow  by  a  dagger  (/). 


Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975 


Drainage 

Measured 

previously 

(water 

years) 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Apalachicola  River  basin 

Bazemore  Spring 

^  Cowarts  Creek 

Lat  31°01'40",  long  85°11'50",  in  NW^  sec.  25, 

T.  IN.,  R.  28  E.,  Houston  County,  about  50 
ft  (about  15  m)  west  of  county  road  8l,  and 
about  1  mi  (about  2  km)  northeast  of 
Grangeburg,  Ala. 

1971, 

1973-74 

10-21-74 

4-01-75 

2.0 

12.8 

Choctawhatchee  River  basin 

Coffee  Spring 

Beaver  Dam 

Creek 

Lat  31°10'l8",  long  85°54'20",  in  SW£  sec.  1, 

T.  2N.,  R.  21  E. ,  Geneva  County,  about  300 
ft  (about  91  m)  east  of  county  road,  and 
about  0.5  mi  (about  0.8  km)  northeast  of 
post  office,  and  near  city  limits  of  Coffee 
Springs,  Ala. 

1971, 

1973 

10-22-74 

4-02-75 

0.52 

No  flow 

Pea  River 

Choct  awhatchee 
River 

Station  No.  02363IOO.  Lat  31°24',  long  86°04', 
in  SEtj-  sec.  8,  T.  5  N.,  R.  20  E.,  at  bridge 
on  U.S.  Highway  84  at  Elba,  500  ft  (152  m) 
downstream  from  Whitewater  Creek,  and  0.5  ml 
(0.8  km)  upstream  from  Beaver  Dam  Creek  and 
Atlantic  Coast  Line  Railroad  bridge 

2-19-75 

2-19-75 

2-20-75 

21,500 

37,900 

37,700 

Pea  River 

Choc  t  awhatche  e 
River 

Station  No.  02364500.  Lat  31°06'45",  long 
86°05'58",  in  sec.  25,  T.  2  J.,  R.  19  E., 
Geneva  County,  on  right  bank  at  downstream 
side  of  bridge  on  State  Highway  52,  500  ft 
(152  m)  downstream  from  Boyenton  Creek,  1.8 
mi  (2.9  km)  downstream  from  Louisville  and 
Nashville  Railroad  bridge,  3  mi  (4.8  km)  west 
of  Samson,  6.5  mi  (10  km)  upstream  from  Flat 
Creek,  and  at  mile  29.8  (47-9  ton) 

(furnished  by  Corps  of  Engineers) 

1,187 

(3,074 

km2) 

1904-12^ 

1922-2  i>f 
1955-70^ 

2-19-75 

2-20-75 

2-21-75 

2-21-75 

12,500 

17,800 

29,000 

30,800 

Escambia  River  basin 

Stabler  Spring 

Pigeon  Creek 

Lat  31°44'36",  long  86°29'28",  in  NW-5-  sec.  19, 

T.  9  N.,  R.  l6  E.,  Butler  County,  about  6  mi 
(about  10  km)  north  of  Pigeon  Creek,  Ala., 
and  about  5  mi  (about  8  km)  southwest  of 
Midway,  Ala. 

1971, 

1973 

10-21-74 

11.2 

McCreary  Spring 

Conecuh  River 

Lat  31°13'l8",  long  86°48’02",  in  SE^  sec.  18, 

T.  3  N.,  R.  13  E.,  Escambia  County,  about 

5.5  mi  (about  8.8  km)  northwest  of  Dixie, 
and  about  20  mi  (about  32,  km)  northeast  of 
Brewton,  Ala. 

1971, 

1974 

10-25-74 
.  4-02-75 

No  flow 

No  flow 

Murder  Creek 

Conecuh  Fiver 

Station  No.  02374700.  Lat  31°06'42",  long 
87°04’08",  in  sw£  of  SW-jj-  sec.  28,  T.  2  N. , 

R.  10  E.,  Escambia  County,  at  bridge  on  U.S. 
Highway  29  in  Brewton,  Ala.,  0.5  mi  (0.8  km) 
upstream  from  Burnt  Corn  Creek,  and  3-6  mi 
(5.8  km)  upstream  from  mouth  (furnished  by 
Corps  of  Engineers) 

428 
(1,108 
ton  ) 

1937-46 

4-10-75 

4-12-75 

4-14-75 

4-18-75 

8-12-75 

15,900 

13,600 

5,270 

2,210 

1,590 

Burnt  Corn  Creek 

Murder  Creek 

Lat  31°10'l4",  long  87°05’57",  in  N|  sec.  6, 

T.  2  N.,  R.  3  E.,  Escambia  County,  at  bridge 
on  county  road  5-05  mi  (8.13  km)  northwest  of 
Brewton,  Ala.,  and  about  7-1  mi  (11.4  km) 
upstream  from  mouth  (furnished  by  Corps  of 
Engineers) 

4-10-75 

4-11-75 

4-12-75 

4-14-75 

4-18-75 

7-31-75 

7- 31-75 

8- 01-75 
8-01-75 

20,800 

13,900 

3,l4o 

2.540 

890 

8,930 

8,310 

7,l6o 

6.540 

Burnt  Corn  Creek 

Murder  Creek 

Station  No.  02374550.  Lat  31°06'40",  long 
87°o4’37",  in  Sw£  of  SW^  sec.  29,  T.  2  N., 

R.  10  E.,  Escambia  County,  at  bridge  on  U.S. 
Highway  31  in  Brewton,  Ala.,  and  0.4  mi  (0.6 
km)  upstream  from  mouth  (furnished  by  Corps 
of  Engineers) 

185 

(479, 

km  ) 

(approx. ' 

1937-46 

4-10-75 

4-18-75 

8-12-75 

10,800 

i,o4o 

633 

f  Operated  as  a  continuous-record  gaging  station. 
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Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  daring  water  year  1975 — Continued 


Location 

Drainage 

Measured 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

area 
(sq  mi) 

(water 

years) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Mobile  River  basin 

Cedar  Spring 

Cheaha  Creek 

Lat  32°30'57",  long  86°00'59",  in  sec.  28, 

T.  17  S.,  R.  6  E.,  Talladega  County,  about 

0.5  mi  (about  0.8  km)  northwest  of  bridge 
crossing  of  Cheaha  Creek  on  county  road,  and 
about  4.5  mi  (about  7*2  km)  west  of  Munford, 
Ala. 

1968-69 

10-23-74 

3-31-75 

5.16 

8.53 

Grogan  Spring 

Talladega 

Creek 

Lat  33°23'l8",  long  86°09'30",  in  W|  sec.  7, 

T.  19  S.,  R.  5  E.,  Talladega  County,  at 
farm  owned  by  Bert  Grogan  at  Mardisville, 
about  5  mi  (about  8  km)  northeast  of  Winter- 
boro,  Ala. 

1971 

10-23-74 

3-31-75 

2.45 

4.52 

Tallasseehatchee 

Spring 

Tallasseehatchee 

Creek 

Lat  33°15'50",  long  86°l6’28",  in  SW£  sec.  29, 

T.  20  S.,  R.  4  E.,  Talladega  Cotin ty,  about 

100  ft  (about  30  m)  from  Tallasshatchee 

Creek,  and  about  0.1  mi  (about  0.2  km)  down¬ 
stream  from  county  road  crossing,  and  4  mi 
(6  km)  northwest  of  Sycamore,  Ala. 

1968-69 

10-23-74 

3-31-75 

1.13 

4.79 

Bay  Spring 

Waxahatehee 

Creek 

Lat  33°03'08",  long  86°34'46",  in  NWjj  sec.  21, 

T.  24  N.,  R.  15  E.,  Shelby  County,  at  bridge 
on  county  road  crossing  near  Bay  Spring 

Church,  4  mi  (6.4  km)  south  of  Shelby,  Ala. 

1 

1974 

10-21-74 

4.35 

Big  Swamp  Creek 

Alabama  River 

Station  No.  02422000.  Lat  32°l6’00",  long 
86°4l'40",  in  NEjj  sec.  19,  T.  15  N. ,  R.  l4  E. 
Lowndes  County,  on  right  bank  at  upstream 
side  of  bridge  on  U.S.  Highway  80,  1  mi  (1.6 
km)  downstream  from  Panther  Creek,  5  mi  (8 
km)  west  of  Lowndesboro,  and  12  mi  (19  km) 
upstream  from  mouth 

247 

(640 

km2) 

1940-71/ 

5- 05-75 

6- 18-75 

7- 28-75 
9-03-75 

47.0 

58.6 

597 

2.85 

Hutson  Branch 

Limestone  Creek 

Lat  31°31'48",  long  87°l6'40",  in  Se£  sec.  32, 

T.  7  J.,  R.  8  E.,  Monroe  County,  at  bridge 
crossing  on  county  road  about  2  mi  (about 

3  km)  northeast  of  Monroeville,  Ala. 

11-07-74 

4.88 

Light sey  Pond 
Spring 

Cahaba  River 

Lat  32°54'34",  long  87°07'20",  in  SE^SE^  sec. 

1,  T.  22  N.,  R.  9  E.,  Bibb  County,  at 
spillway,  2.5  mi  (4.0  km)  south  of  Centre- 
ville,  Ala.,  on  State  Highway  219 

1957, 

1971, 

1973-74 

10-18-74 

9.23 

Cahaba  River 

Alabama  River 

Lat  32°47'07",  long  87°H'51",  in  SE£  sec.  29, 

T.  22  N.,  R.  9  E.,  Bibb  County,  at  county 
road  crossing,  2  mi  (3-2  km)  southeast  of 
Harrisburg,  and  7  mi  (11.3  km)  southeast  of 
Centreville,  Ala. 

4- 01-75 

5- 07-75 

4,660 

1,530 

Double  Branch 
Creek 

Limestone 

Creek 

Lat  31°32'44",  long  87°21'l6",  in  W§  sec.  3, 

T.  6  N.,  R.  7  E.,  Monroe  County,  at  bridge 
crossing  on  State  Highway  47  near  the 
western  boundary  of  city  limits  of  Monroe¬ 
ville,  Ala. 

11-07-74 

7.62 

Double  Branch 
Creek 

Limestone 

Creek 

Lat  31°33'38",  long  87°22'53",  in  e|  sec.  29, 

T.  7  N.,  R.  7  E.,  Monroe  County,  at  bridge 
crossing  on  county  road  about  3-5  mi  (about 
5.6  km)  northwest  of  Monroeville,  Ala. 

H-07-74 

17.8 

Limestone  Creek 

Alabama  River 

Station  No.  02429000.  Lat  31°33’45",  long 
87°21’06",  in  NE^  sec.  22,  T.  7  N. ,  R.  7  E., 
Monroe  County,  near  left  bank  on  downstream 
side  of  bridge  on  State  Highway  4l,  3  mi 
(4.8  km)  northwest  of  Monroeville,  and  10 
mi  (l6.1  km)  upstream  from  mouth 

117 

(303- 

km2) 

1951-70/ 

1972-73// 

11-07-74 

99-2 

Sipsey  River 

Black  Warrior 
River 

Lat  33°40'10" ,  long  87°48'59",  sw£  sec.  8, 

T.  l6  S.,  R.  12  W.,  Fayette  County,  at  county 
highway  bridge,  1.0  mi  (l.6l  km)  southeast 
of  Fayette,  and  1.5  mi  (2.4l  km)  downstream 
from  Southern  Railroad  bridge 

276 

1939-59/ 

11-01-74 

79-1 

Village  Creek 

Black  Warrior 
River 

Lat  33°31'15",  long  86°53'21",  in  NE^NW£ne£ 
sec.  31,  T.  17  S.,  R.  3  W.,  Jefferson  County, 
on  concrete  bridge  on  Avenue  F  west, 
Birmingham,  Ala. 

37-8 

1936, 

1945-46 

1952-53 

1974 

11-12-74 

4-04-75 

53.6 

99-3 

/  Operated  as  a  continuous-record  gaging  station. 
//  Operated  as  a  flood  hydrograph  station. 
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Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975- -Continued 


Dra  inage 

Measured 

previously 

(water 

years) 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Mobile  River  basin — Continued 


Big  Sandy  Creek 


Black  Warrior 
River 


Lat  33°o6'03",  long  87°19’35",  in  sec.  25, 
T.  22  S. ,  R.  8  W. ,  Tuscaloosa  County,  at 
point  10  ft  (3  m)  above  Big  Sandy  Spring 
4.5  mi  (7.2  km)  south  of  Coaling,  Ala. 


1965, 

1969, 

1973-74 


10-30-74 


14.9 


Big  Sandy  Creek 


Black  Warrior 
River 


White  Creek 


Black  Warrior 
River 


Stephens  Creek 


Black  Warrior 
River 


Lat  33°06'06",  long  87°19'36",  in  sec.  25, 

T.  22  S.,  R.  8  W. ,  Tuscaloosa  County,  at 
point  800  ft  (244  m)  below  Big  Sandy  Spring, 
4.5  mi  (7.2  km)  south  of  Coaling,  Ala. 

Lat  32°49'20",  long  87±53'05",  Sw£  sec.  3, 

T.  21  N.,  R.  2  E.,  Greene  County,  at  bridge 
on  U.S.  Highway  43;  0.5  mi  (0.8  km)  south  of 
Eutaw  city  limits 

Lat  32°47'57",  long  87*53 ’52",  NW-jj-  sec.  l6, 

T.  21  N.,  R.  2  E.,  Greene  County,  at  bridge 
on  U.S.  Highway  43,  2.35  mi  (3.78  km)  south 
of  Eutaw  city  limits 


13.3 

(34.4 

km^) 


1956, 

1969, 

1970, 
1973-74 


10-30-74 


11-05-74 


11-05-74 


17-3 


0 


0 


Hoven  Spring 


Tombigbee  River 


Lat  31°31'30",  long  87° 56’ 10",  in  S^-sec.  36, 
T.  7  N.,  R.  IE.,  Clarke  County,  about  0.1 
mi  (about  0.2  km)  north  of  U.S.  Highway  43 
bridge  crossing  of  Tombigbee  River  near 
Jackson,  Ala. 


10-23-74 


2.64 


z 
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Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975 — Continued 


Drainage 

Measured 

previously 

(water 

years) 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Tennessee  River  basin 


Crow  Creek 

Tennessee 

Lat  34°56  ’03" ,  long  85°55'03",  in  SE  1/4 

1973-75, 

2-25-75 

617 

River 

NE  1/4  SW  1/4  sec. 20,  T.l  S.,  R-7  E. , 
Jackson  County,  at  Ala.  117,  1  mile 
(1.6  km)  upstream  from  Bennett  Cove 
Creek  and  3-7  miles  (6.0  km)  from  Ala- 
Tenn  state  line,  near  Stevenson,  Ala. 

Paint  Rock 

Tennessee 

Lat  34°34'47",  long  86°l8’05",  in  SW  1/4 

392 

1970-73, 

11-07-74 

32.6 

River 

River 

SE  1/4  NW  1/4  sec. 27,  T.5  S. ,  R.3  E., 

(1015o 

1975 

Madison-Marshall  County  line,  at  Butler 
Mill,  1.4  miles  (2.3  km)  downstream 

km2) 

from  Little  Paint  Creek,  and  3-7  miles 
(6.0  km)  southwest  of  Woodville,  Ala., 
and  at  mile  20.9  (33.6  km). 

Tremble 

Paint  Rock 

Lat  34° 34 ' 37 " ,  long  86°20'40",  in  NW  1/4 

9.73 

1970-73: 

11-07-74 

.45 

Creek 

River 

NW  1/4  SW  1/4  sec. 29,  T.5  S.,  R.3  E., 

(25-20 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  New  Hope- 
Cedar  Point  Road,  4.0  miles  (6.4  km) 
northeast  of  New  Hope,  Ala. 

km2 ) 

Paint  Rock 

Tennessee 

Lat  34°30'45",  long  86°20’25",  in  SW  1/4 

415 

1972-73: 

11-07-74 

47.4 

River 

River 

SE  1/4  sec. 17,  T.6  S.,  R.3  E. ,  Madison- 

(1075„ 

1975 

Marshall  County  line,  1.1  miles  (1.8km) 
upstream  from  Cedar  Creek,  and  3.7 
miles  (6.0  km)  east  of  New  Hope ,  Ala., 
and  at  mile  11.6  (18.7  km). 

km2) 

Little 

Paint  Rock 

Lat  34°29'04",  long  86°23'11",  in  SE  1/4 

9.43 

1970-73: 

11-07-74 

*1.65 

Paint 

River 

NW  1/4  SE  1/4  sec. 26,  T.6  S.,  R.2  E. , 

(24.42 

1975 

Rock 

Marshall  County,  at  bridge  on  county 

km2 ) 

Creek 

road,  1.0  mile  (1.6  km)  upstream  from 
mouth  at  Hebron,  Ala. 

Scott 

Paint  Rock 

Lat  34°29'48'!,  long  86°24'47",  in  NE  1/4 

4.04 

1970-73  j 

11-07-74 

*  .  18 

Branch 

River 

SW  1/4  SW  1/4  sec. 22,  T.6  S.,  R.2  E. , 

(10. 46„ 

1975 

Madison  County,  at  old  bridge  0.2  mile 
(0.3  'km)  upstream  from  mouth  and  2.1 
miles  (3-4  km)  northwest  of  Hebron,  Ala 

km2  ) 

Fowl er 

West  Fork 

Creek 

Flint  River 

Lat  34°58'36",  long  86°35'06",  in  SE  1/4 

8.02 

1970-73  3 

11-04-74 

*.88 

SW  1/4  SW  1/4  sec . 1 ,  T.l  S.,  R.l  W. , 

(20.77 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Elkwood  ■ 
Section  Road,  0.8  mile  (1.3  km)  up¬ 
stream  from  Fowler  Creek  and  3-2  miles 
(5*1  km)  north  of  Hazel  Green,  Ala. 

km2 ) 

Flint  River 

Tennessee 

Lat  34°52 ' 44" ,  long  86°28'50",  in  NW  1/4 

132 

1970-73, 

11-08-74 

52.2 

River 

NW  1/4  SW  1/4  sec. 12,  T.2  S.,  R.l  E.  , 

(342 

1975 

Madison  County,  600  feet  (91  m)  south 
of  Oscar  Patterson  Road,  0.5  mile 
(0.8  km)  upstream  from  Mountain  Fork, 
3.7  miles  (6.0  km)  southwest  of  New 
Market,  Ala.,  and  at  mile  41.5  (66.8km) 

km^ ) 

Mountain 

Flint  River 

Lat  34°55'04",  long  86°24'05",  in  NE  1/4 

23.1 

1970-73, 

11-04-74 

14.7 

Fork 

NE  1/4  NW  1/4  sec. 34,  T.l  S.,  R.2  E. , 

(59.8 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Old 
Mountain  Fork,  0.9  mile  (1.4  km)  down- 

km2  ) 

stream  from  Watercress  Spring  and  1.6 
miles  (2.6  km)  northeast  of  New  Market, 

Ala. 

Hester 

Mountain  Fork 

Lat  34°58'40",  long  86°27'06",  in  SE  1/4 

26.1 

1962-65, 

11-06-74 

4.06 

Creek 

SW  1/4  SE  1/4  sec. 6,  T.l  S.,  R.2  E., 

:67.6  o 

1970-73, 

Madison  County,  at  bridge  on  Phillips 
Road,  1.0  mile  (1.6  km)  downstream  from 
Jenny  River,  and  2.3  miles  (3-7  km) 
northwest  of  Plevna,  Ala. 

km'-  ) 

1975 

Mountain 

Flint  River 

Lat  34°52 ' 32" ,  long  86°28'27",  in  NE  1/4 

84.4 

1944  , 

11-04-75 

36.5 

Fork 

SE1/4  SW  1/4  sec. -12,  T.2  S.,  R.l  E., 

(218.6 

1970-73 

Madison  County,  500  feet  (152  m)  up¬ 
stream  from  mouth,  and  3-5  miles 
(5.6  km)  southwest  of  New  Market,  Ala. 

km2 ) 

1975 
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i 

Drainage 

Measured 
previously 
( (water 
years) 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Tennessee  River  basin — Continued 

Brier  Fork 
Flint 
River 


Flint  River 


Lat  34°55 '  10" ,  long  86°37'l8",  in  SE  1/it 
SW  1/4  SW  1/4  sec. 27,  T.l  S . R.l  W.  , 
Madison  County,  at  bridge  on  West 
Limestone  Road,  0.2  mile  (0.3  km)  up¬ 
stream  from  Banyon  Swamp  Creek,  and 
3.0  miles  (4.8  km)  west  of  Hazel  Green 
Ala. 


22.0 

(57.0, 

km^) 


1970-73 

1975 


11-04-74 


1.67 


Steger 

Spring 


Copeland  Creek 


Lat  34°56'06",  long  86°36'10",  in  NE  1/4 
SW  1/4  SW  1/4  sec.  23,  T.l  S.,  R.l  W. , 
Madison  County,  0.75  miles  (1.2  km) 
east  of  the  intersection  of  Loveless 
and  Ready  Section  Roads,  and  1-75 
(2.8  km)  west  of  Hazel  Green,  Ala. 


1972-73 

1975 


11-06-74 


.33 


Copeland 

Creek 


Brier  Fork 
Flint  River 


Lat  34°55'29",  long  86°36'15",  in  NE  1/4 
NW  1/4  SW  1/4  sec. 26,  T.l  S.,  R.l  W. , 
Madison  County,  at  bridge  on  West 
Limestone  Road,  0.7  mile  (1.1  km) 
upstream  from  mouth,  and  1.9  miles 
(3-1  km)  west  of  Hazel  Green,  Ala. 


9-36 
(24.24 
km2  ) 


1970-73 : 
1975 


11-04-74 


2.07 


Brier  Fork 
Flint 
River 


Flint  River 


Lat  34°52 ' 33" ,  long  86°34'l4",  in  NW  1/4 
SW  1/4  SW  1/4  sec. 7,  T.2  S.,  R.  1  E., 
Madison  County,  at  bridge  on  U.  S. 
Highway  231,  1-7  miles  (2.7  km)  north 
of  Meridianville ,  Ala.,  and  3-3  miles 
(5-3  km)  upstream  from  Beaverdam  Creek 


44.6 
(115-5, 

kirn 


1970-73, 

1975 


11-06-74 


10.5 


Brier  Fork 
Flint 
River 


Flint  River 


Lat  34° 51 ' 12 " ,  long  86°32'36",  in  NE  1/4 
SW  1/4  NE  1/4  sec. 20,  T.2  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  at  bridge  on  Meridian¬ 
ville  Bottom  Road,  0.5  mile  (0.8  km) 
upstream  from  Beaverdam  Creek  and  1.6 
miles  (2.6  km)  east  of  Meridianville, 
Ala. 


47.8 

(123-8, 

kirn 


1970-73, 

1975 


11-08-74 


Beaverdam 

Creek 


Brier  Fork 
Flint  River 


Lat  34°51'40",  long  86°38'34",  in  NE  1/4 
SW  1/4  SW  1/4  sec. 16,  T.2  S.,  R.l  W. , 
Madison  County,  at  bridge  on  Pulaski 
Pike,  2.3  miles  (3-7  km)  upstream  from 
Banyon  Creek  and  4.1  miles  '(6.6  km) 
west  of  Meridianville,  Ala. 


19-5 
(50.5  , 
km2 ) 


1970-73, 

1975 


11-08-74 


Meridianville  Beaverdam 


Spring 


Creek 


Lat  34°50'42",  long  86°34'06",  in  SE  1/4 
SW  1/4  SW  1/4  sec. 19,  T.2  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  0.2  mile  (0.3  km)  up¬ 
stream  from  Beaverdam  Creek,  and  0.5 
mile  (0.8  km)  southeast  of  Meridian¬ 
ville,  Ala. 


1953, 

1965, 

1970-72 

1975 


11-06-74 


Brier  Fork 
Flint  River 


Boiling 

Spring 


Chase  Creek 


Flint  River 


Flint  River 


Flint  River 


Flint  River 


Tennessee 

River 


Lat  34°49'24",  long  86°29'05",  in  NW  1/4 
SE  1/4  NE  1/4  sec. 35,  T.2  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  at  bridge  on  Riverton 
Road,  300  feet  (91  m)  upstream  from 
mouth,  and  4.5  miles  (7-2  km)  north¬ 
east  of  Chase,  Ala. 


112  1970-73, 

290  km2 ) 1975 


11-06-74 


Lat  34°48’18",  long  86°28'20",  in  NE  1/4 
NW  1/4  SE  1/4  sec . 1 ,  T.3  S.,  R.l  E. , 
Madison  County,  1.3  miles  (2.1  km) 
south  of  Bell  Factory,  3-4  miles  (5-5 
km)  northwest  of  Maysville,  Ala.,  and 
at  mile  34.8  (56.0  km). 


1952, 

1970-73, 

1975 


11-07-74 


Lat  34° 47 ' 06" ,  long  86°29'23",  in  SW  1/4 
SW  1/4  SE  1/4  sec. 11,  T.3  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  0.5  mile  (0.8  km)  up¬ 
stream  from  mouth,  and  3-2  miles 
(5-1  km)  east  of  Chase,  Ala. 

Lat  34° 47 ' 13" ,  long  86°28'46",  in  NE  1/4 
SW  1/4  SW  1/4  sec. 12,  T.3  S.,  R.l  E., 
Madison  County,  700  feet  (213  m)  down¬ 
stream  from  Chase  Sewage  Lagoon 
effluent,  1,600  feet  (488  m)  downstream 
from  Chase  Creek,  0.7  mile  (1.1  km) 
northeast  of  Acuff  Spring,  1.3  miles 
(2.1  km)  southeast  of  Mt .  Carmel,  Ala., 
and  at  mile  33-0  (53.1  km). 


8.42  1970-73, 
21.81  1975 

km2 ) 


362  1971-73, 

938  km2 ) 1 9 7 5 


11-06-74 


9-11-75 


9-90 


4.96 


*1.87 


56.2 


*8.55 


•  93 
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Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975 — Continued 


Drainage 

Measured 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

(water 

years) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Tennessee  River  basin — Continued 

Dug  Hill 

Hambrick 

Lat  34°44'58",  long  86°28'39",  in  SW  1/4 

1964  , 

11-06-74 

*.35 

Spring 

Branch 

SE  1/4  NW  1/4  sec. 25,  T.3  S. ,  R.l  E. , 
Madison  County,  2.0  miles  (3.2  km) 
west  of  Brownsboro,  Ala. 

1970-73, 

1975 

Flint  River 

rennessee 

Lat  34°4l  '47" ,  long  86°2'5'20",  in  SE  1/4 

390 

1970-73, 

11-06-74 

295 

River 

SE  1/4  SW  1/4  sec. 9,  T.4  S.,  R.2  E. , 

(1010, 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Little 

Cove  Road,  2.5  miles  (4.0  km)  west  of 
Gurley,  Ala.,  and  at  mile  22.9  (36.8 
km) . 

km  ) 

Hurricane 

Flint  River 

Lat  34°52 ' 44 " ,  long  86°23’14",  in  SW  1/4 

14.0 

1970-72, 

11-06-74 

.  88 

Creek 

NE  1/4  SW  1/4  sec. 11,  T.2  S.,  R.2  E. , 

(36.3, 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Sharpes 
Hollow  Road,  0.5  mile  (0.8  km)  upstream 
from  Barley  Branch,  and  3-8  miles  (6.1 
km)  southeast  of  New  Market,  Ala. 

km2 ) 

Hurricane 

Flint  River 

Lat  34°48'07",  long  86°24'12",  in  NW  1/4 

28.9 

1970-73, 

11-07-74 

•  75 

Creek 

SE  1/4  SE  1/4  McNutty  Reservation,  T. 

(74.9, 

1975 

3  S.,  R.2  E.,  Madison  County,  at 
bridge  on  County  Lake  Road,  0.2  mile 
(0.3  km)  upstream  from  left  bank 
tributary,  0.9  mile  (1.4  km)  upstream 
from  Molder  Branch,  and  3.2  miles  (5.1 
km)  northeast  of  Maysville,  Ala. 

km2 ) 

Hurricane 

Flint  River 

Lat  34°45 ' 19" ,  long  86°23'32",  in  SW  1/4 

50.0 

1962-65, 

11-06-74 

2.17 

Creek 

SW  1/4  sec. 23,  T. 3  S.,  R.2  E.,  Madison 

(129.5 

1971-73, 

County,  at  bridge  on  Gurley  Pike,  1.2 
miles  (1.9  km)  upstream  from  right  bank 
tributary,  2.0  miles  (3-2  km)  upstream 
from  Killingsworth  Cove  Branch,  and  2.4 
miles  (3-9  km)  southeast  of  Maysville, 

km2 ) 

1975 

Ala. 

Beason 

Jnnamed 

Lat  34°44’l8",  long  86°22'34",  in  NW  1/4 

_ 

1971-73, 

11-07-74 

*.90 

Spring 

tributary  to 

SW  1/4  NW  1/4  sec. 36,  T.3  S.,  R.2  E., 

1975 

Killingsworth 

Madison  County,  0.3  mile  (0.5  km)  up- 

Cove  Branch 

stream  from  Killingsworth  Cove  Branch, 
and  2.7  miles  (4.3  km)  north  of  Gurley, 

Ala. 

Flint 

Tennessee 

Lat  34°35 ' 38" ,  long  86°28'06",  in  NE  1/4 

517 

1953, 

11-07-74 

236 

River 

River 

NE  1/4  NE  1/4  sec. 24,  T.5  S.,  R.l  E., 

(1339, 

1970-73, 

Madison  County,  at  bridge  on  Big  Cove 
Road,  0.4  mile  (0.6  km)  upstream  from 
Glover  Cove  Creek,  0.7  mile  (1.1  km) 
northwest  of  Owens  Cross  Roads,  Ala., 
and  at  mile  12.1  (19.5  km). 

km2 ) 

1975 

Flint 

Tennessee 

Lat  34°32'10",  long  86°29'28",  in  SW  1/4 

557 

1970-73, 

11-07-74 

252 

River 

River 

SE  1/4  SE  1/4  sec. 2,  T.6  S.,  R.l  E. , 

(1443 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Hobbs 
Island  Road,  2.7  miles  (4.3  km)  down¬ 
stream  from  Yellow  Bank  Creek,  4.0 

km2 ) 

miles  (6.4  km)  southwest  of  Owens  Cross 
Roads,  and  at  mile  4.8  (7-7  km). 

Esslinger 

Jnnamed 

Lat  34°38'33",  long  86°32'24",  in  SW  1/4 

_ 

1961-62, 

11-07-74 

*.88 

Spring 

tributary  to 

NW  1/4  SW  1/4  sec. 33,  T.4  S.,  R.l  E., 

1971-73, 

Aldridge 

Madison  County,  0.25  mile  (0.4  km) 

1975 

Creek 

south  of  intersection  of  Bailey  Cove 
Road  and  Weatherly  Road  in  Huntsville, 
Ala. 

Aldridge 

Tennessee  River 

l,at  34°37'44",  long  86°32'23",  in  SW  1/4 

_ 

1970-75 

1-09-75 

16.5 

Creek 

NW  1/4  SW  1/4  sec. 4,  T.5  S.,  R.l  E. , 
Madison  County,  at  bridge  on  Green 
Mountain  Road,  and  2.1  miles  (3-4  km) 
southeast  of  Lily  Flagg,  Ala. 

Aldridge 

Tennessee 

Lat  34°35’02",  long  86°33'21",  in  NE  1/4 

21.0 

1971-73, 

11-07-74 

6.05 

Creek 

River 

SW  1/4  SW  1/4  sec. 20,  T.5  S.,  R.l  E., 

(54.4 

1975 

Madison  County,  below  sewer  outfall, 

150  feet  (46  m)  below  Hobbs  Island 

Road,  and  0.9  mile  (1.4  km)  southeast 

km2 ) 

of  Farley,  Ala. 

Dupree 

Indian  Creek 

Lat  34°  46 '38" ,  long  86°42’51",  in  NE  1/4 

3.91 

1970-73, 

11-06-74 

2.86 

Branch 

NE  1/4  SE  1/4  sec.  15,  T.3  S.,  R.2  W. , 

(10.1.3 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  Jeff  Road, 

km2 ) 

0.2  mile  (0.3  km)  upstream  from  mouth 
and  5.7  miles  (9-2  km)  southeast  of 
Harvest,  Ala. 


230 


DISCHARGE  AT  PARTIAL-kECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975 — Continued 


Drainage 

Measured 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

area 
(sq  mi) 

(water 

years) 

Date 

Discharge 

(cfs) 

Tennessee  River  basin — Continued 


Indian 

Tennessee 

Lat  34°  44 ' 59" ,  long  86°4l'51",  in  NE  1/4 

39.4 

1970-73, 

11-07-74 

5.31 

Creek 

River 

NE  1/4  SE  1/4  sec. 26,  T.  3  S.,  R.2  W. , 

(102.0 

1975 

Madison  County,  at  bridge  on  U.S. 
Highway  72,  0.1  mile  (0.2  km)  down¬ 
stream  from  Dry  Creek  and  6.85  miles 
(11.0  km)  west  of  Main  Post  Office  in 
Huntsville,  Ala. 

km^ ) 

Indian 

Tennessee 

Lat  34°  38 ' 37" ,  long  86°4l’12",  in  NE  1/4 

_ 

1971-73, 

11-07-74 

17.7 

Creek 

River 

SW  1/4  SE  1/4  sec. 36,  T.4  S.,  R.2  W., 
Madison  County,  at  Wheeler  National 
Wildlife  Refuge  boundary  and  200  feet 
(6l  m)  downstream  from  sewer  outfall, 
700  feet  (213  m)  downstream  from 

Martin  Road,  and  6.6  miles  (10.6  km) 

1975 

southwest  of  West  Station  Post  Office 
in  •Huntsville ,  Ala. 

Pagan  Creek 

Huntsville 

Lat  34°43'29",  long  86°35'l6",  in  SE  1/4 

3.92 

1970-73, 

11-08-74 

0 

Spring 

NW  1/4  NW  1/4  sec . 1 ,  T.4  S.,  R.l  W. , 

(IO.15 

1975 

Branch 

Madison  County,  at  abandoned  bridge, 

0.2  mile  (0.3  km)  downstream  from 
Gallatin  Street,  0.4  mile  (0.6  km) 
upstream  from  mouth,  and  0.6  mile 
(1.0  km)  south  of  Main  Post  Office  in 
Huntsville,  Ala. 

km2 ) 

Huntsville 

Indian  Creek 

Lat  34° 43 ' 21" ,  long  86°35'33",  in  NE  1/4 

27.1 

1970-73, 

11-07-74 

2.49 

Spring 

SE  1/4  NE  1/4  sec. 2,  T.4  S.,  R.l  W. , 

(70.1 

1975 

Branch 

Madison  County,  at  bridge  on  Sears 
Drive,  0.7  mile  (1.1  km)  southwest  of 

km2 ) 

Main  Post  Office  in  Huntsville,  Ala., 
and  at  mile  14.5  (23-3  km). 

Merrimac 

Huntsville 

Lat  34° 41 ' 54 " ,  long  86°35'47",  in  SW  1/4 

2.63 

1970-72, 

11-08-74 

0 

Branch 

Spring 

SE  1/4  SE  1/4  sec. 11,  T.4  S.,  R.l  W. , 

(6.81 

1975 

Branch 

Madison  County,  at  mouth,  200  feet  (61 
m)  downstream  from  unnamed  tributary 

km^ ) 

draining  Braham  Spring  Lake,  and  1.9 
miles  (3-1  km)  southeast  of  West 

Station  Post  Office  in  Huntsville,  Ala. 

Huntsville 

Indian  Creek 

Lat  34°  41 ' 2  4"  ,  long  86°35'47",  in  NW  1/4 

_ 

1967, 

4-22-75 

*86.0 

Spring 

NE  1/4  SE  1/4  sec . 14 ,  T.4  S.,  R.l  W. , 

1970-75 

Branch 

Madison  County, at  bridge  on  Johnson 
Road,  2.3  miles  (3-7  km)  southeast  of 

West  Station  Post  Office  in  Huntsville, 
Ala.,  and  at  mile  12.2  (19-6  km). 

Huntsville 

Indian  Creek 

Lat  34°39 ’33" ,  long  86°36'l6",  in  SW  1/4 

46.9 

1971-73, 

5-20-75 

*85.0 

Spring 

NE  1/4  SW  1/4  sec. 26,  T.4  S.,  R.l  W. , 

(121.5 

1975 

7-01-75 

66.2 

Branch 

Madison  County,  at  bridge  on  Martin 
Road,  2.2  miles  (3.5  km)  northwest  of 
Parley  Station  Post  Office  in  Hunts¬ 
ville,  Ala.,  and  at  mile  9-8  (15-8  km). 

km2 ) 

9-H-75 

37-8 

McDonnel 

Huntsville 

Lat  34°  39 ' 12" ,  long  86°36'46",  in  NE  1/4 

1970-73, 

11-07-74 

.59 

Creek 

Spring 

NE  1/4  NE  1/4  sec. 34,  T.4  S.,  R.l  W. , 

1975 

Branch 

Madison  County,  at  bridge  on  Martin 
Road,  1.2  miles  (1.9  km)  upstream  from 
mouth,  and  2.6  miles  (4.2  km)  west  of 

Farley  Station  Post  Office  in  Hunts¬ 
ville,  Ala. 

Little 

Limestone 

Lat  34°54’13",  long  86°47'20",  in  NE  1/4 

33.9 

1970-73, 

11-06-74 

6.9 

Limestone 

Creek 

NW  1/4  NE  1/4  sec . 1 ,  T.2  S.,  R.3  W., 

(87.8 

1975 

Creek 

Limestone  County,  100  feet  (30  m) 
downstream  from  Tyrone  Creek,  0.3  mile 
(0.5  km)  west  of  Madison  County  line, 
3.2  miles  (5-1  km)  west  of  Toney,  Ala., 
and  at  mile  0.5  (0.8  km). 

km^ ) 

Knox  Creek 

Limestone 

Lat  34°45'34",  long  86°47'09",  in  SE  1/4 

8.75 

L970-73, 

11-06-74 

h- 1 

OO 

Creek 

SE  1/4  SE  1/4  sec. 24,  T.3  S.,  R-3  W. , 
Madison-Limestone  County  line,  at 
bridge  on  County  Line  Road,  1.0  mile 
(1.6  km)  southeast  of  Capshaw,  Ala., 

(22.66 
km^ ) 

L975 

and  at  mile  1.4  (2.3  km). 
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CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASIN 


02361000  Choctawhatchee  River  near  Newton,  Ala. 


LOCATION. -- Lat  31°20'30",  long  85°36'43",  in  SE%  sec.  2,  T.  4  N. ,  R.  24  E.,  Dale  County,  at  gaging  station  on 
left  bank  at  downstream  side  on  bridge  on  Stat.e  Highway  123,  200  ft  (61  m)  downstream  from  abandoned 
milldam,  1,500  ft  (457  m)  upstream  from  Hurricane  Creek,  0.8  mi  (1.3  km)  north  of  Newton,  1  mi  (1.6  km) 
downstream  from  Atlantic  Coast  Line  Railroad  bridge,  and  at  mile  133.0  (214.0  km). 


DRAINAGE  AREA. --683  mi2  (1,769  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  March  1964  to  September  1966,  February  1972  to  September  1975. 
Water  temperatures:  March  1964  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-7S. 

Water  temperatures:  Maximum,  29.0°  C  July  10-11;  minimum,  0.5°  C  Dec.  5-6. 


Period  of  record: 

Water  temperatures  (1964-1970,  1971-1975):  Maximum,  36.0°  C  July  31,  1968;  minimum,  -1.0°  C  Jan.  10,  1970. 
REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1969  and  1971. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(NO  denotes  constituent  not  detected) 


DA1E 

INSTAN¬ 
TANEOUS 
DIS¬ 
CHARGE 
( CFS ) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( S 102 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(FE) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
MAN¬ 
GANESE 
(MN) 
(UG/L ) 

DIS- 
» SOLVED 
CAL¬ 
CIUM 

(CA) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

(MG) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

(NA) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03 ) 
(MG/L) 

CAR¬ 

BONATE 

(C03) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

(S04) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

OCT. 

30.  .  . 

226 

5.2 

A  70 

28 

8.7 

1.0 

2.7 

1.2 

32 

0 

1.2 

3.2 

NOV. 

27  ... 

398 

7.3 

2200 

32 

6.6 

1  .2 

3.3 

2.1 

26 

0 

2.0 

4.4 

DEC. 

17.  .  . 

1210 

7.3 

460 

70 

5.1 

1.2 

2.2 

1.3 

18 

0 

2.6 

3.2 

FEB. 

12... 

947 

16 

760 

1  1 

6.2 

1.1 

2.2 

.8 

20 

0 

1.6 

3.4 

MAR. 

26.  .  . 

3560 

6.7 

580 

0 

4.3 

.9 

1.8 

.9 

15 

0 

1.4 

2.4 

MAY 

01  .  .  . 

1330 

7.1 

660 

5 

6.0 

1.1 

2.2 

1.1 

23 

0 

1.0 

4.0 

JUNE 

11... 

2060 

6.7 

860 

ND 

4.6 

.9 

2.1 

1.1 

17 

0 

.6 

3.0 

JULY 

23.  .  . 

1840 

6.4 

770 

ND 

5.8 

.9 

1.9 

.8 

22 

0 

.4 

3.0 

AUG. 

27.  .  . 

757 

6.9 

500 

7 

6.1 

1.1 

2.3 

1.2 

26 

0 

.2 

3.2 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

(F) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

PER 

DAY) 

hard¬ 

ness 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

RATIO 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO- 

MHOS) 

PH 

(UNITS) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

30. . . 

.  1 

.20 

40 

28.9 

26 

0 

.2 

72 

6.6 

15.0 

12.2 

ND 

NOV. 

27.  .  . 

.0 

.  1  1 

42 

43.0 

21 

0 

.3 

61 

7.2 

— 

9.2 

2 

DEC. 

17... 

.0 

.10 

32 

121 

18 

3 

.2 

46 

7.1 

— 

— 

<1 

FEB. 

12. . . 

.0 

.23 

42 

107 

20 

4 

.2 

63 

6.6 

12.0 

9.6 

ND 

MAR. 

26.  .  . 

.0 

.18 

26 

250 

14 

2 

.2 

37 

7.0 

16.5 

9.4 

4 

MAY 

0  1... 

.0 

.32 

35 

126 

20 

1 

.2 

54 

7.0 

21.0 

8.6 

<1 

JUNE 

11... 

.0 

.15 

28 

156 

15 

1 

.2 

41 

6.6 

24.0 

7.9 

<1 

JULY 

23. . . 

.0 

.  19 

31 

154 

18 

0 

.2 

49 

7.0 

25.0 

8.9 

2 

AUG. 

21 ... 

.0 

.23 

35 

71.5 

20 

0 

.2 

57 

7.1 

— 

8.4 

1 
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02361000  Choctawhatchee  River  near  Newton,  Ala. - -Continued 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S--Continued 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

MIUM 

MIUM 

(CD) 

(CR) 

DATE 

( UG/l ) 

(UG/L) 

OCT. 

30... 

<1 

ND 

NOV. 

27... 

<1 

<1 

DEC. 

17.  .  . 

<1 

1 

EEB. 

12.. . 

<1 

<1 

MAR. 

26... 

<1 

<1 

MAY 

01... 

<1 

ND 

JUNE 

11... 

1 

1 

JULY 

23.  .  . 

1 

1 

AUG. 

27... 

1 

<  1 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

ND 

1 

2 

ND 

1 

— 

<1 

<1 

-- 

4 

1 

— 

ND 

1 

— 

3 

DIS-  DIS-  DIS¬ 
SOLVED  SOLVED  SOLVED 

LITHIUM  MERCURY  NICKEL 

(LI)  (HG)  (MI) 

(UG/L)  (UG/L)  (UG/L) 

2  <.2  2 

1  <.2  1 

1  <.2  2 

1  <.2  3 

1  ND  2 

<.2 
.2 
.3 


<.2 


DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

<1 

29 

4 

ND 

53 

11 

NO 

35 

6 

ND 

52 

14 

ND 

130 

ND 

— 

43 

9 

— 

49 

13 

— 

47 

7 

_ 

50 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JTH 

•  AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02361000  Choctawhatchee  River  near  Newton,  Ala. --Continued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

19.0 

17.5 

18.0 

14.5 

5.5 

4.0 

18.0 

15.0 

17.5 

14.0 

4.0 

3.0 

16.0 

12.0 

17.0 

14.0 

4.0 

2.5 

14.0 

10.0 

18.0 

15.0 

3.0 

1.0 

14.5 

9.5 

17.5 

16.5 

2.5 

0.5 

16.0 

11.0 

16.5 

13.5 

4.0 

0.5 

17.0 

12.0 

13.5 

9.5 

6.5 

4.0 

17.5 

13.5 

12.0 

11.0 

6.0 

5.0 

18.0 

14.0 

12.5 

9.5 

5.0 

4.0 

18.5 

15.0 

11.0 

7.5 

4.0 

1.5 

18.5 

15.0 

12.0 

9.0 

5.5 

2.5 

18.5 

14.0 

11.0 

9.0 

6.0 

5.5 

18.0 

14.0 

9.0 

6.0 

6.0 

5.5 

19.0 

14.5 

9.5 

6.0 

5.5 

4.0 

19.0 

16.0 

9.0 

6.5 

6.0 

5.5 

19.0 

•  15.0 

7.0 

3.5 

6.0 

5.5 

15.0 

12.5 

9.5 

6.0 

5.5 

4.0 

15.5 

11.5 

12.0 

9.5 

4.0 

1.5 

15.0 

12.0 

14.0 

10.5 

5.0 

2.0 

13.0 

10.0 

14.5 

12.5 

7.0 

5.0 

12.0 

9.0 

12.5 

10.0 

7.5 

7.0 

12.5 

8.5 

10.5 

8.0 

7.0 

5.0 

13.0 

8.5 

9.0 

7.0 

7.0 

4.5 

12.0 

8.0 

9.5 

6.5 

9.5 

7.0 

12.5 

8.5 

9.0 

7.0 

12.5 

9.5 

13.0 

8.5 

7.0 

5.0 

12.0 

10.0 

13.0 

8.5 

5.5 

3.0 

11.5 

9.5 

14.0 

9.5 

4.5 

2.0 

12.0 

11.0 

15.5 

12.0 

3.5 

1.5 

14.0 

12.0 

16.5 

12.5 

6.5 

3.5 

14.5 

13.5 

17.0 

13.0 

— 

— 

14.5 

13.5 

19.0 

8.0 

18.0 

1.5 

14.5 

0.5 

APRIL 

MAY 

JUNE 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14.5 

11.5 

22.5 

21.0 

24.0 

22.5 

17.5 

14.5 

23.0 

20.5 

24.0 

23.0 

17.5 

15.0 

23.0 

21.5 

24.0 

23.0 

15.0 

12.5 

22.5 

20.5 

24.0 

22.5 

14.0 

10.0 

22.5 

19.0 

25.0 

23.0 

13.0 

10.5 

20.0 

17.5 

26.5 

24.5 

13.0 

10.5 

20.0 

18.5 

27.0 

24.0 

13.0 

12.0 

20.0 

18.0 

27.0 

25.0 

15.0 

12.5 

21.5 

19.0 

25.0 

24.0 

15.5 

15.0 

22.0 

20.5 

24.0 

22.0 

16.0 

15.0 

22.5 

20.0 

24.0 

23.0 

16.0 

14.5 

23.0 

20.5 

23.5 

22.5 

15.0 

13.5 

24.0 

21.0 

23.5 

23.0 

14.0 

12.0 

23.5 

21.5 

24.0 

23.0 

13.0 

11.5 

23.0 

21.5 

24.0 

23.0 

14.0 

11.5 

23.0 

21.5 

23.5 

22.0 

15.0 

12.5 

22.5 

21.0 

23.5 

23.0 

18.0 

15.0 

23.0 

21.0 

24.0 

22.5 

20.0 

17.5 

23.0 

21.0 

26.0 

24.0 

19.5 

18.0 

24.0 

21.0 

27.5 

25.0 

19.0 

16.5 

24.0 

22.0 

27.0 

23.5 

18.0 

15.0 

25.5 

22.0 

25.0 

23.0 

18.5 

15.5 

26.0 

23.0 

25.0 

23.0 

18.0 

16.5 

27.0 

23.5 

25.0 

23.5 

19.5 

17.5 

27.5 

24.0 

25.0 

23.5 

21.0 

19.0 

27.0 

22.5 

25.0 

24.0 

23.0 

20.0 

25.5 

21.5 

24.0 

23.0 

22.5 

20.5 

26.0 

23.0 

24.5 

23.5 

23.0 

21.5 

26.0 

24.0 

26.0 

23.0 

23.0 

21.0 

24.5 

23.0 

26.5 

24.0 

— 

— 

23.5 

22.5 

— 

— 

23.0 

10.0 

27.5 

17.5 

27.5 

22.0 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14.5 

13.0 

15.5 

13.0 

13.0 

10.0 

13.5 

9.5 

15.5 

14.0 

12.5 

10.0 

9.5 

8.0 

15.5 

12.0 

10.0 

7.5 

9.5 

7.5 

12.0 

9.0 

8.0 

6.5 

7.5 

5.0 

9.5 

8.5 

7.0 

4.5 

7.0 

5.0 

10.0 

9.0 

8.5 

5.0 

6.5 

4.5 

9.0 

6.5 

11.0 

8.0 

8.0 

6.5 

6.5 

4.0 

1 1.0 

9.0 

11.5 

8.0 

6.0 

4.0 

10.5 

8.0 

13.5 

11.5 

6.0 

5.0 

12.0 

8.5 

13.5 

12.5 

8.5 

5.0 

14.5 

12.0 

12.5 

9.5 

12.0 

8.5 

17.5 

14.5 

9.5 

6.5 

11.0 

9.0 

19.0 

17.0 

6.5 

3.0 

10.0 

7.5 

19.0 

13.0 

4.0 

2.5 

10.0 

7.0 

13.0 

10.0 

4.5 

2.0 

11.0 

10.0 

12.0 

11.0 

5.0 

3.0 

14.0 

11.0 

13.0 

11.5 

6.0 

4.0 

15.0 

14.0 

13.0 

11.5 

7.0 

5.0 

15.0 

14.5 

12.5 

11.0 

7.5 

5.5 

14.5 

13.0 

13.5 

11.0 

5.5 

3.5 

13.0 

11.5 

14.5 

12.0 

5.0 

4.0 

13.0 

12.0 

16.5 

14.0 

6.0 

5.0 

15.5 

13.0 

19.0 

16.0 

7.5 

6.0 

15.0 

12.0 

19.5 

18.5 

9.0 

7.5 

12.0 

9.5 

18.5 

16.0 

9.5 

8.5 

11.0 

8.0 

16.5 

14.0 

10.5 

8.5 

11.5 

9.0 

15.5 

13.0 

12.0 

10.0 

12.0 

9.5 

16.0 

15.0 

13.0 

10.5 

— 

— 

17.0 

15.5 

14.0 

12.5 

— 

— 

17.0 

14.5 

14.5 

12.5 

— 

— 

14.5 

12.5 

14.5 

2.0 

15.5 

4.0 

19.5 

4.5 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

26.5 

24.5 

23.0 

22.0 

27.0 

25.0 

27.0 

25.0 

24.0 

23.0 

28.0 

25.5 

27.0 

25.5 

25.0 

24.0 

28.0 

25.5 

27.0 

24.0 

25.0 

24.0 

28.0 

25.0 

27.0 

25.0 

25.0 

24.0 

27.5 

24.5 

28.0 

25.0 

24.0 

23.5 

27.5 

25.0 

28.0 

26.5 

24.5 

23.5 

25.0 

24.0 

27.0 

25.5 

24.5 

24.0 

25.5 

23.0 

27.0 

25.0 

25.0 

23.5 

26.0 

24.0 

29.0 

26.5 

25.0 

.24.0 

26.0 

24.5 

29.0 

25.5 

24.5 

24.0 

26.0 

24.0 

26.0 

24.5 

24.5 

24.0 

26.0 

24.5 

26.5 

24.5 

25.5 

24.5 

26.0 

24.5 

26.5 

24.5 

25.5 

25.0 

25.0 

22.5 

25.5 

24.0 

25.5 

25.0 

24.0 

21.5 

25.5 

24.0 

26.5 

25.5 

22.5 

20.5 

25.0 

23.0 

27.0 

26.5 

22.5 

21.0 

25.5 

23.5 

27.5 

26.5 

22.0 

20.5 

25.5 

24.0 

28.0 

27.0 

23.0 

20.0 

26.0 

25.0 

28.0 

27.0 

23.5 

22.0 

25.5 

24.5 

28.0 

26.0 

23.5 

22.5 

24.5 

24.0 

27.0 

25.0 

22.5 

22.0 

26.5 

24.5 

27.0 

25.5 

22.0 

20.0 

26.5 

25.5 

28.0 

26.0 

20.0 

18.0 

26.0 

25.0 

28.0 

26.5 

18.0 

16.5 

26.5 

25.0 

28.0 

25.5 

17.0 

15.5 

27.0 

25.5 

28.0 

26.5 

16.5 

14.0 

27.0 

26.0 

28.0 

26.5 

17.5 

15.5 

26.0 

25.0 

27.0 

25.5 

17.5 

17.0 

25.0 

23.0 

27.0 

25.0 

19.0 

17.5 

23.0 

22.0 

26.5 

24.5 

— 

29.0 

22.0 

28.0 

22.0 

28.0 

14.0 

CH OCT AWH  AT CHI E  RIVER  BASIN 
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02363000  Pea  River  near  Ariton,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  31®35r41”,  long  85°46'59”,  in  SWk  sec.  7,  T.  7  N. ,  R.  23  E.,  Dale  County,  at  gaging  station, 
on  left  bank  at  downstream  side  of  abandoned  bridge,  and  about  20  ft  (6  m)  upstream  from  bridge  on  U.S. 
Highway  231,  2.2  mi  (3.5  km)  downstream  from  Bryors  Mill  Creek,  2.8  mi  (4.5  km)  downstream  from  Atlantic 
Coast  Line  Railroad  bridge,  3.5  mi  (5.6  km)  west  of  Ariton,  and  at  mile  89.6  (144.2  km). 

DRAINAGE  AREA. --492  mi1  (1,274  km2}. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  July  1972  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1964,  1965,  and  1969. 


OATE 

OCT. 

31.. . 
NOV. 

27.. . 
DEC. 

17.. . 
FEB. 

12.. . 

MAR. 

26... 

APR. 

30.. . 
JUNE 

11.. . 
JULY 

23.. . 
AUG. 

27.. . 


DATE 

OCT. 

31.. . 
NOV. 

27.. . 
OEC. 

17.. . 
FEB. 

12.. . 

MAR. 

26... 

APR. 

30.. . 

JUNE 

11.. . 

JULY 

23.. . 

AUG. 

27.. . 


DATE 

OCT. 

31.. . 

NOV. 

27.. . 
OEC. 

17.. . 
FEB. 

12.. . 

MAR. 

26... 

APR. 

30.. . 

JUNE 

11.. . 

JULY 

23.. . 

AUG. 

27.. . 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

(ND  denotes  const  iituent  not  detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

dis¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

solved 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( S 102 ) 

<FE> 

(MN) 

(CAT 

(MG) 

(MAI 

(K) 

(HC03) 

(CO  3) 

(S04) 

(CL) 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

((MG/L  > 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L)' 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

65 

7.4 

720 

79 

7.5 

1.3 

2.3 

1.4 

26 

0 

1.8 

3.6 

328 

7.6 

1600 

25 

4.6 

1.0 

2.0 

1.7 

12 

0 

3.6 

5.2 

1213 

6.6 

450 

80 

4.2 

.9 

2.1 

1.5 

9 

0 

5.8 

3.6 

529 

7.1 

500 

52 

5.8, 

1.1 

2.3 

.9 

18 

0 

2.6 

3.8 

1910 

5.1 

490 

10 

3.8 

.8 

1.9 

1.2 

15 

O' 

2.0 

2.6 

510 

6.8 

640 

30 

6.6 

1.2 

2.4 

1.1 

24 

0 

1.4 

3.4 

730 

7.6 

640 

16 

5.8 

1.1 

2.6 

1.2 

24 

Q 

.6 

3.8 

380 

7.6 

530 

21 

6.3 

1.1 

2.2 

.9 

25 

0 

1.0 

3.4 

285 

8.3 

880 

61 

8.1 

1.4 

2.6 

1.2 

34 

0) 

.2 

4.0 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

dis¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

solved 

ARSENIC 

IF) 

CN) 

TUENTS) 

PEP 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

oxygen 

(AS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS  ) 

(UN  ITS) 

(DEG  C) 

( MG/L ) 

(UG/L ) 

.1 

.05 

39 

6.84 

24 

3 

.2 

65 

6.6 

15.0 

11.8 

1 

.1 

.09 

32 

28.3 

16 

6 

.2 

46 

6.7 

10. 5 

12.2 

2 

.0 

.08 

29 

95.0 

14 

7 

.2 

40 

6.6 

8.5 

11.6 

<1 

.0 

.12 

32 

45.7 

19 

4 

.2 

60 

6.5 

11.5 

9.6 

NO 

.0 

.07 

25 

129 

13 

1 

.2 

39 

6.8 

16.5 

8.7 

2 

.0 

.17 

35 

48.2 

22 

3 

.2 

56 

6.7 

22.0 

7.4 

<1 

.0 

.17 

36 

71.0 

19 

0 

.3 

59 

7.0 

24.0: 

8.7 

ND 

.0 

.17 

35 

35.9 

20 

0 

.2 

56 

6.9 

25.0 

8.5 

I 

.0 

.16 

44 

33.9 

26 

0 

.2 

70 

6.9 

26.0 

8.0 

1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS- 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOt  VED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPEP 

LEAD 

LITHIUM 

MFRCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CP) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

(MI) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<1 

ND 

1 

1 

2 

2 

ND 

2 

ND 

27 

4 

1 

ND 

1 

1 

3 

1 

<.2 

I 

NO 

60 

7 

1 

<1 

1 

1 

1 

1 

(\j 

• 

V 

2 

ND 

34 

6 

<1 

ND 

2 

2 

ND 

1 

.3 

4 

NO 

54 

6 

<1 

<1 

1 

1 

ND 

1 

ND 

2 

ND 

65 

ND 

<1 

<1 

1 

— 

<1. 

— 

<.2 

— 

“ 

54 

9 

1 

1 

<1 

— 

4 

— 

.3 

— 

— 

65 

21 

<1 

1 

1 

— 

<1 

— 

.2 

— 

— 

50 

8 

1 

ND 

1 

_ 

3 

_ 

<•2 

— 

_ 

80 

10 
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02371200  Indian  Creek  near  Troy,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°^8'50",  -long  86°07'15",  in  Eh  sec.  26,  T.  10  N. ,  R.  19  E.,  Pike  County,  at  gaging  station  at 
left  downstream  wingwall  of  culvert  on  U.S.  Highway  29,  3.5  mi  (5.7  km)  upstream  from  mouth  and  9  mi  (14 
km)  west  of  Troy. 


DRAINAGE  AREA. --8. 88  mi2  (23.00  km2). 
PERIOD  OF  RECORD. - -Water  temperatures: 


December  1970  to  September  1975. 


EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures: 


Minimum,  6.0°  C  Mar.  5. 


Period  of  record: 

Water  temperatures  (1971-73):  Maximum,  28.0°  C  June  26,  1971;  minimum  (1971-73,  1974-75),  4.0‘ 
1971. 


C  Feb.  10, 


REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1964,  1965,  1969,  1971,  and  1972. 
No  temperature  data  for  July  3-Sept.  11,  Sept.  18  because  of  recorder  malfunction. 

TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOpER 


NOVEMBER 


DFCEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

18.0 

17.0 

15.0 

14.5 

9.0 

8.5 

13.5 

13.0 

13.0 

12.5 

14.0 

9.5 

2 

17.0 

15.5 

15.0 

14.5 

8.5 

7.5 

13.5 

12.5 

13.5 

13.0 

11.5 

9.0 

3 

15.5 

14.5 

15.0 

14.5 

8.0 

7.5 

12.5 

1  1.5 

14.0 

13.5 

9.5 

7.0 

4 

14.5 

13.0 

15.5 

15.0 

8.0 

7.0 

1  1.5 

11.5 

13.5 

12.0 

8.5 

7.0 

5 

13.5 

12.5 

15.5 

15.5 

7.5 

6.5 

1  1  .5 

10.0 

12.0 

11.5 

10.5 

6.0 

6 

13.5 

13.0 

15.5 

14.5 

7.0 

6.5 

10.5 

10.0 

12.0 

12.0 

12.5 

6.5 

7 

14.0 

13.0 

14.5 

12.5 

8.5 

7.0 

10.0 

9.5 

12.0 

11.0 

13.5 

10.5 

8 

14.5 

14.0 

13.0 

12.5 

9.0 

8.5 

10.0 

10.0 

11.0 

9.0 

12.5 

10.0 

9 

14.5 

14.0 

13.0 

12.0 

9.0 

8.5 

11.0 

10.0 

9.5 

9.0 

10.5 

7.0 

10 

15.0 

14.5 

12.5 

11.5 

8.5 

7.0 

12.0 

11.0 

9.5 

9.5 

14.0 

9.0 

11 

15.5 

15.0 

12.0 

11.5 

8.0 

7.5 

12.0 

12.0 

10.0 

9.0 

1 6 . 0 

13.5 

12 

15.5 

15.0 

12.0 

12.0 

9.0 

8.0 

12.0 

12.0 

12.0 

10.0 

17.0 

14.0 

13 

15.5 

15.0 

12.0 

10.5 

9.0 

9.0 

12.0 

11.0 

12.0 

11.0 

19.0 

16.0 

14 

15.5 

15.0 

11.0 

10.0 

9.0 

8.0 

11.0 

9.0 

11.5 

10.0 

16.5 

9.0 

15 

16.0 

15.5 

11.0 

10.0 

9.0 

8.5 

9.0 

8.0 

11.0 

10.0 

13.0 

7.5 

16 

16.5 

16.0 

10.0 

9.0 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

11.0 

10.5 

12.5 

10.5 

17 

16.0 

14.5 

10.5 

9.5 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

15.0 

11.0 

14.5 

11.5 

18 

14.5 

13.5 

12.0 

10.5 

9.0 

7.0 

9.0 

8.5 

16.0 

13.0 

13.5 

12.0 

19 

14.0 

14.0 

12.5 

12.0 

8.0 

7.5 

9.5 

9.0 

15.5 

12.5 

15.5 

11.5 

20 

14.0 

13.0 

13.5 

12.5 

9.0 

8.0 

10.0 

9.5 

12.5 

11.0 

16.0 

10.0 

21 

13.5 

12.5 

13.5 

12.5 

10.0 

9.0 

10.0 

8.5 

13.0 

9.0 

16.5 

10.5 

22 

13.0 

12.0 

12.5 

11.0 

10.0 

8.5 

9.0 

8.5 

13.5 

12.0 

17.0 

14.0 

23 

12.5 

12.0 

11.5 

10.5 

9.0 

8.0 

9.0 

9.0 

17.0 

13.5 

19.0 

15.0 

24 

12.5 

11.5 

11.5 

10.5 

10.0 

8.5 

9.5 

9.0 

15.0 

10.5 

17.0 

14.5 

25 

12.5 

11.5 

11.5 

11.0 

11.5 

10.0 

10.5 

9.5 

12. O' 

8.0 

16.0 

12.0 

26 

12.5 

11.5 

11.5 

10.0 

12.0 

11.5 

11.0 

10.0 

13.0 

8.0 

15.0 

10.5 

27 

12.5 

12.0 

10.0 

8.5 

11.5 

11.0 

11.0 

10.0 

13.0 

9.0 

16.0 

12.0 

28 

13.0 

12.5 

9.0 

8.0 

11.5 

11.0 

12.0 

11.0 

13.0 

9.5 

16.0 

14.0 

29 

13.5 

13.0 

8.5V 

7.5 

12.5 

11.5 

12.0 

12.0 

— 

— 

18.0 

15.5 

30 

14.5 

13.5 

9.0 

8.0 

13.0 

12.5 

13.0 

12.0 

— 

— 

18.0 

12.0 

31 

15.0 

14.5 

— 

— 

13.0 

13.0 

13.0 

12.5 

— 

— 

12.5 

9.5 

MONTH 

18.0 

11.5 

15.5 

7.5 

13.0 

6.5 

13.5 

8.0 

17.0 

8.0 

19.0 

6.0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02371200  Indian  Creek  near  Troy,  Ala . --Continued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  0F  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197  5 - -Continued 


APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

16.0 

12.0 

18.0 

17.5 

21.0 

20.5 

23.5 

22.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

18.0 

15.0 

18.0 

17.5 

21.0 

20.5 

23.0 

22.5 

— 

— 

_ 

_ 

18.0 

12.5 

18.0 

18.0 

21.0 

20.0 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

13.0 

9.0 

18.0 

18.0 

21.0 

19.5 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

13.0 

9.0 

18.0 

17.0 

21.5 

20.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14.0 

10.0 

17.0 

16.0 

21.5 

21.0 

_ 

_ 

_ _ 

_ 

_ 

_ 

14.0 

9.5 

17.0 

16.5 

21.5 

21.0 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

14.0 

12.5 

17.0 

17.0 

21.5 

21.0 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

14.0 

13.0 

18.0 

17.0 

21.5 

21.0 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

14.5 

14.0 

18.0 

18.0 

21.5 

20.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15.0 

14.0 

18.0 

17.5 

21.5 

21.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

15.0 

13.0 

18.0 

18.0 

21.5 

21.0 

— 

— 

— 

— 

22.0 

71.5 

14.0 

12.0 

18.0 

17.5 

21.5 

21.0 

— 

— 

— 

— 

21.5 

20.5 

13.0 

12.5 

18.0 

18.0 

22.0 

21.0 

— 

— 

— 

— 

20.5 

19.0 

13.0 

12.5 

20.0 

18.0 

22.0 

21.0 

— 

— 

— 

— 

19.5 

18.5 

13.0 

12.5 

20.0 

19.0 

22.0 

21.0 

_ 

- _ 

_ 

_ 

19.5 

18.5 

14.0 

13.0 

19.5 

19.5 

22.5 

21.5 

— 

— 

— 

— 

19.5 

19.5 

15.5 

14.0 

20.0 

19.0 

22.5 

21.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15.5 

15.5 

20.0 

18.5 

23.0 

22.0 

— 

— 

— 

— 

19.0 

19.0 

15.5 

15.0 

20.0 

19.0 

23.0 

22.0 

— 

— 

— 

— 

19.5 

18.5 

16.0 

15.0 

20.5 

19.5 

22.5 

21.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

19.5 

19.0 

16.0 

14.0 

21.0 

19.5 

22.5 

21.5 

— 

— 

— 

— 

19.0 

18.0 

16.0 

14.0 

21.0 

19.5 

22.0 

21.0 

— 

— 

— 

— 

18.0 

16.0 

16.0 

15.0 

21.5 

20.0 

22.0 

21.0 

— 

— 

— 

— 

16.0 

14.5 

17.5 

16.0 

21.5 

20.0 

22.0 

21.5 

— 

— 

— 

— 

14.5 

13.0 

17.5 

17.0 

21.5 

20.0 

22.0 

21.0 

_ 

_ 

— 

— 

14.0 

13.0 

17.5 

17.0 

21.0 

20.0 

22.0 

21.0 

— 

— 

— 

— 

15.0 

12.0 

18.0 

17.0 

21.5 

20.0 

22.0 

21.5 

— 

— 

— 

— 

16.5 

12.5 

18.0 

18.0 

21.5 

20.5 

22.0 

21.5 

— 

— 

— 

— 

17.0 

14.5 

18.0 

17.5 

21.5 

21.0 

20.5 

20.5 

23.0 

21.5 

— 

— 

— 

—  “ 

18.0 

16.5 

18.0 

9.0 

21.5 

16.0 

23.0 

19.5 

_ 

_ 

_ _  _ 

_ 

_  _  _ 

_  _  _ 
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02371500  Conecuh  River  at  Brantley,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  31°34'24'',  long  86°15’06",  in  SE%  sec.  16,  T.  7  N. ,  R.  18  E. ,  Crenshaw  County,  at  gaging 

station  on  left  bank  at  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  331  and  State  Highway  52,  0.5  mi  (0.8 
km)  downstream  from  Moody  Mill  Creek,  0.8  mi  (1.3  km)  southeast  of  Brantley,  and  at  mile  112.3  (180.7  km). 

DRAINAGE  AREA. --492  mi2  (1,274  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  March  1964  to  September  1968,  February  1972  to  September  1975. 

Water  temperatures:  March  1964  to  September  1975. 

EXTREMES .--1974-75. 

Water  temperatures:  Maximum,  26.5°  C  Sept.  4;  minimum',  7.0°  C  Dec. 4-7. 

Period  of  record: 


Water  temperatures  (1964-1970, 

1971-1975):  Max imum ,  29.0° 

C  on  several  days 

in  1964 

,  1968, 

and  1969; 

minimum 

2.0°  C  Jan 

.  31,  Feb 

1,  1966 

Jan.  9- 

11,  1970. 

REMARKS.  -  -Miscel  laneous  samples  of 

chemical 

data  published  for 

water  years  1969 

and  1971 

No  temperature 

-data 

for  Feb.  5- 

11  because 

of  recorder  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

(NO  denotes  constituent  not 

detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

01.  S- 

SOLVED) 

SOLVE® 

DIS¬ 

I NST  AN— 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVE® 

SOLVED 

MAG¬ 

MS- 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED' 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL— 

NE¬ 

SOLVED1 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

S  I L  I  CA> 

IRON 

GANESE 

Cl  UK 

SIUM' 

SODIUM 

SIUM) 

BONATF 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SIOPl 

(FF>> 

(MN)’ 

(CAD 

(MG)) 

mM 

<K> 

(HC031 

<iCQ'3» 

( S041 

(CL)) 

D*TF  ( CF  ST 

(MG/L  » 

(dUG/lL  )) 

CUS/U  )‘ 

(MG/L  )! 

«MWl  I 

(MG/L )' 

(MG/L) 

(MG/L)) 

(MG/L)) 

(MG/L) 

( MG/L  ! 

OCT  » 

31...  81 

NOV. 

8.3 

720 

82 

16- 

1.5 

3.3 

1.6 

59 

0' 

2.2 

3.6> 

27...  3301 

DEC. 

7.3 

960 

1  7 

7.1 

1.2 

2-4 

1.5 

22 

0' 

4.0, 

4.8 

16...  690 

FEB. 

7.9 

45-ff 

75 

7.3 

1.4 

2.5 

1.6 

25 

® 

4.6 

4.2 

13...  558 

12 

96TF 

54 

9v® 

1.2 

2.8 

1-1 

24 

0) 

4.2 

4.2 

MAP. 

20 .. .  6430 

APR. 

4.1 

380 

0. 

3.4 

.7 

1.9 

1.1 

11 

0 

3.® 

3.2 

30...  582 

JUNE 

7.2 

640 

S3 

8.2 

1  .2 

2.6 

1  .2 

32 

ff 

1.8 

3.2 

o 

o 

i 

6.0'- 

700 

-- 

6.4 

.9 

2.3 

1.4 

23 

0 

2.2 

2.8 

JULY 

28...  1100 
SEP. 

5.4 

530 

18 

6.0 

.9 

2.2 

1  .  1 

23 

0 

1.8 

2.fr 

03...  230 

8.0 

430 

77 

11 

1.4 

2.7 

1.2 

44 

0 

1  .2 

3.8 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR- 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO- 

SOLVED 

(■SUM  OF 

SOL  IDS 

HARD¬ 

0ONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIOE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(  TOMS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(FI 

( N ) 

TUENTS) 

PEP 

OCA  ,MG); 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

DATE  <MG/L» 

(MG/L 1 

(MG/L  > 

DAY! 

(MG/L)' 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

31 . . .  .1 

NOV'. 

.29 

67 

15.7 

46 

0 

.2 

118 

7.5 

16.5 

12.0 

1 

27...  .0: 

.  15 

40 

35.6 

23 

5 

.2 

63 

6.8 

11.0 

11.2 

2 

OEC. 

16...  .0 

FEB. 

.12 

4? 

76.7 

24 

0 

.2 

76 

7.2 

10.0 

11.2 

1 

13...  .0 

MAP. 

.21 

47 

81.4 

28 

9 

.2 

74 

6.5 

11.0 

9.5 

2 

20 • . •  .0 

.07 

23 

399 

12 

3 

.2 

32 

6.4 

15.5 

9.0 

1 

APR. 

30...  .0 

JUNE 

.32 

43 

67  .6 

26 

0‘ 

.2 

70 

6.6 

21.0 

7.2 

1 

11...  .0 

.17 

34 

92.7 

20 

1 

.2 

58 

6.7 

23.0 

8.2 

<1 

JULY 

28...  .0 

SEP. 

.27 

32 

95.0 

19 

0 

.2 

52 

6.8 

25.0 

8.0 

1 

03...  .CL 

.36- 

53 

32.9 

34 

0 

.2 

89 

7.2 

25.0 

7.8 

<1 
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02371500  Conecuh  River  at  Brantley,  Ala -Continued 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

MIUM 

MIUM 

<  CD) 

(CR) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

31... 

<1 

<1 

NOV. 

27.  .  . 

<1 

<1 

DEC. 

16.  .  . 

<1 

<1 

FES. 

13... 

1 

<1 

MAR. 

20... 

1 

<1 

APR. 

30  •  •  • 

<1 

ND 

JUNE 

n... 

1 

i 

JULY 

28... 

1 

<i 

SEP. 

03.  .  . 

<1 

<i 

DIS¬ 

SOLVED 

COSALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS- 
SOL  VED 
COPPER 
<CU) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

2 

1 

2 

I 

1 

3 

l 

1 

2 

2 

2 

<1 

3 

<1 

1 

— 

<1 

<1 

— 

1 

1 

— 

3 

1 

— 

<1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS— 

SOLVED 

SOLVED 

SOI  VED 

ITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

(LI) 

<  HG ) 

(MI ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<  UG/L ) 

4 

NO 

2 

2 

.3 

1 

2 

<•2 

2 

2 

.4 

4 

1 

<.2 

2 

— 

<•2 

— 

— 

<.2 

— 

— 

.3 

— 

— 

.2 

— 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

ND 

61 

5 

ND 

72 

9 

NO 

58 

8 

ND 

63 

3 

<1 

41 

6 

— 

66 

11 

— 

60 

9 

— 

5S 

10 

_ 

70 

10 

240 

'AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

'AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02371500  Conecuh  River  at  Brantley,  Ala. --Continued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

21.0 

20.0 

18.0 

17.0 

9.5 

8.5 

15.0 

15.0 

15.5 

15.0 

14.0 

13.5 

20.0 

19.0 

18.5 

17.0 

8.5 

8.0 

15.0 

14.5 

16.0 

15.5 

14.0 

13.5 

19.0 

18.0 

18.5 

17.0 

8.0 

7.5 

14.5 

14.0 

16.0 

16.0 

13.5 

12.0 

18.0 

16.5 

18.5 

17.5 

7.5 

7.0 

14.0 

13.0 

16.0 

14.5 

12.0 

11.0 

17.0 

15.5 

18.5 

18.0 

7.0 

7.0 

13.0 

12.0 

— 

— 

11.0 

10.5 

17.0 

15.5 

18.0 

16.0 

7.0 

7.0 

12.0 

11.5 

_ 

_ 

11.0 

10.5 

17.0 

15.5 

16.0 

14.5 

8.0 

7.0 

11.5 

11. 0 

— 

— 

11.5 

11.0 

18.0 

16.0 

15.5 

15.0 

8.5 

8.0 

11.0 

11.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

18.0 

16.5 

15.5 

14.0 

9.0 

8.5 

12.0 

11.0 

— 

— 

12.0 

12.0 

18.0 

16.5 

14.5 

13.5 

9.0 

8.0 

14.0 

12.0 

— 

— 

12.5 

12.0 

19.0 

17.5 

14.0 

13.5 

8.5 

8.0 

14.5 

14.0 

_ 

_ 

13.5 

12.5 

19.0 

17.5 

14.0 

13.0 

9.0 

8.5 

14.5 

13.0 

11.5 

11.5 

15.0 

13.5 

19.0 

17.5 

13.0 

12.0 

9.5 

9.0 

13.0 

10.0 

12.0 

11.5 

16.5 

15.0 

18.5 

17.5 

12.5 

11.5 

9.5 

9.0 

10.0 

8.5 

12.0 

12.0 

17.0 

15.5 

19.5 

18.5 

12.0 

11.0 

10.0 

9.5 

8.5 

8.0 

12.0 

12.0 

15.5 

13.5 

19.5 

17.5 

11.0 

10.0 

10.0 

9.5 

8.0 

8.0 

13.5 

12.0 

14.0 

13.5 

17.5 

•  16.5 

12.0 

10.5 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

15.0 

13.5 

14.0 

13.5 

17.0 

16.0 

12.5 

12.0 

9.0 

8.0 

8.5 

8.5 

16.0 

15.0 

14.0 

14.0 

17.0 

16.0 

13.5 

12.5 

8.5 

8.0 

9.5 

8.5 

16.0 

15.5 

14.0 

13.5 

16.5 

15.5 

14.5 

13.5 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

15.5 

15.0 

15.0 

14.0 

15.5 

14.5 

14.5 

13.5 

9.5 

9.0 

9.5 

9.0 

15.0 

14.5 

15.0 

14.5 

15.0 

14.0 

14.0 

13.0 

9.5 

9.0 

9.0 

9.0 

14.5 

14.5 

16.5 

15.0 

15.0 

14.0 

13.0 

12.5 

9.5 

9.0 

9.5 

9.0 

15.5 

14.5 

18.5 

16.5 

15.0 

13.5 

12.5 

12.0 

11.5 

9.5 

10.0 

9.5 

15.5 

14.5 

19.0 

18.5 

14.5 

13.5 

12.5 

12.0 

13.0 

11.5 

11.0 

10.0 

14.5 

13.0 

19.0 

17.5 

15.0 

13.5 

12.0 

11.0 

13.0 

12.5 

1  1.5 

11.0 

13.0 

12.5 

18.0 

16.0 

15.0 

13.5 

11.0 

10.0 

12.5 

12.0 

12.0 

11.5 

13.5 

13.0 

16.5 

15.5 

15.5 

14.5 

10.5 

9.5 

13.0 

12.5 

13.0 

12.0 

13.5 

13.0 

17.0 

16.5 

16.5 

15.0 

9.5 

9.0 

14.0 

13.0 

14.0 

13.0 

— 

— 

18.5 

17.0 

17.5 

16.0 

9.5 

9.0 

14.5 

14.0 

15.0 

14.0 

— 

— 

18.5 

16.0 

18.0 

16.5 

— 

— 

15.0 

14.5 

15.0 

15.0 

— 

— 

16.0 

14.0 

21.0 

13.5 

18.5 

9.0 

15.0 

7.0 

15.0 

8.0 

— 

— 

19.0 

10.5 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

15.5 

14.0 

21.0 

20.5 

23.0 

22.5 

24.5 

24.0 

23.0 

22.5 

25.0 

24.0 

17.0 

15.5 

21.5 

20.5 

23.5 

23.0 

25.0 

24.5 

23.0 

22.5 

25.0 

24.0 

17.0 

16.0 

21.5 

21.0 

23.5 

23.0 

25.0 

24.5 

23.5 

23.0 

26.0 

25.0 

16.0 

15.0 

21.0 

21.0 

24.0 

23.5 

24.5 

24.0 

24.0 

23.5 

26.5 

25.0 

15.0 

14.5 

21.0 

20.0 

24.5 

23.5 

24.5 

24.0 

24.0 

24.0 

26.0 

25.0 

14.5 

14.5 

20.0 

19.5 

24.5 

24.0 

24.5 

24.0 

24.0 

24.0 

26.0 

25.0 

14.5 

14.0 

19.5 

19.5 

25.0 

24.0 

25.0 

24.5 

24.0 

23.5 

25.0 

24.0 

14.5 

14.0 

19.5 

19.0 

25.0 

24.0 

25.0 

24.5 

23.5 

23.0 

24.5 

23.5 

14.5 

14.5 

20.0 

19.5 

24.5 

23.5 

25.0 

24.5 

23.5 

,23.0 

24.5 

23.5 

16.0 

14.5 

21.0 

20.0 

24.0 

23.0 

25.5 

25.0 

23.5 

23.0 

25.5 

24.0 

17.0 

16.0 

21.5 

20.5 

23.0 

23.0 

25.5 

25.0 

24.0 

23.5 

25.5 

24.5 

17.0 

16.0 

22.0 

21.0 

23.5 

23.0 

25.5 

24.5 

24.5 

24.0 

25.5 

24.5 

16.0 

15.0 

22.5 

21.5 

23.5 

23.5 

25.5 

24.5 

24.5 

24.5 

25.5 

24.5 

15.0 

14.0 

22.5 

22.0 

23.5 

23.5 

25.0 

24.5 

25.0 

24.5 

25.0 

24.0 

14.5 

13.5 

22.0 

21.5 

23.5 

23.0 

25.0 

24.5 

25.0 

25.0 

24.5 

23.0 

14.5 

14.0 

22.0 

21.5 

23.0 

23.0 

25.0 

24.5 

25.5 

24.0 

23.5 

22.5 

15.0 

14.5 

21.5 

21.5 

23.5 

23.0 

24.5 

24.0 

25.0 

24.5 

23.5 

22.5 

17.0 

15.0 

21.5 

21.5 

24.0 

23.5 

25.0 

24.5 

25.5 

25.0 

22.5 

22.0 

18.0 

17.0 

22.0 

21.5 

24.5 

24.0 

25.5 

24.5 

25.5 

25.0 

22.0 

21.5 

18.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24.5 

24.0 

25.5 

25.0 

25.5 

25.0 

22.5 

21.5 

18.0 

17.5 

22.5 

22.0 

24.5 

24.0 

25.5 

24.5 

25.5 

25.0 

22.5 

22.5 

17.5 

17.0 

22.5 

22.5 

24.0 

24.0 

25.0 

24.5 

25.5 

25.0 

22.5 

21.5 

17.5 

17.5  , 

23.5 

22.5 

24.0 

24.0 

25.0 

24.5 

25.5 

24.5 

21.5 

20.0 

17.5 

17.5 

24.5 

23.0 

24.0 

23.5 

25.5 

25.0 

25.5 

24.5 

20.0 

18.5 

18.5 

17.5 

24.5 

23.0 

24.0 

23.5 

26.0 

25.0 

25.5 

24.5 

18.5 

17.5 

19.5 

18.5 

24.5 

23.5 

24.0 

23.5 

25.5 

25.5 

25.0 

24.0 

17.5 

17.0 

20.5 

19.5 

24.0 

22.5 

24.0 

23.5 

25.5 

25.0 

25.5 

25.0 

17.0 

16.5 

21.0 

20.0 

24.5 

23.5 

24.0 

23.5 

25.0 

25.0 

25.5 

25.0 

17.0 

16.5 

21.5 

21.0 

24.5 

23.5 

24.0 

23.5 

25.0 

24.5 

25.0 

24.5 

17.5 

17.0 

21.5 

21.0 

24.0 

23.0 

24.5 

23.5 

24.5 

24.0 

25.0 

24.5 

18.5 

17.5 

— 

— 

23.0 

22.5 

— 

— 

24.0 

23.0 

24.5 

24.0 

— 

— 

21.5 

13.5 

24.5 

19.0 

25.0 

22.5 

26.0 

23.0 

25.5 

22.5 

26.5 

16.5 
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02374500  Murder  Creek  near  Evergreen,  Ala. 

LOCATION. --Lat  31°25'06",  long  86°59'12",  in  NW%  sec.  8,  T.  5  N. ,  R.  11  E.,  Conecuh  County,  at  gaging  station, 
on  left  bank  30  ft  (9  m)  upstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  31,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Louisville  5 
Nashville  railroad  bridge,  and  2.5  mi  (4.0  km)  southwest  of  Evergreen. 

DRAINAGE  AREA.--170  mi2  (440  km2). 

PERIOD  OF  RECORD Chemical  analyses:  October  1970  to  September  1975. 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1964,  1965,  and  1969. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS- 
SOL  VED 

DIS¬ 

SOLVED 

OIS- 
SOL  VED 
MAN- 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

OANFSF 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SI02) 

(FE) 

( MN 1 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03 ) 

( S04 ) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L  ) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22..  . 

153 

7.5 

0 

92 

4.4 

.8 

1.7 

.5 

16 

0 

.8 

2.6 

NOV. 

19.  .  . 

323 

7.6 

840 

88 

4.3 

.8 

1.9 

.9 

lb 

0 

1.4 

3.2 

OEC. 

18.  .  . 

377 

7.9 

150 

54 

5.0 

1.0 

2.2 

.9 

15 

0 

3.4 

3.6 

JAM. 

15... 

44? 

8.1 

350 

12 

4.3 

.7 

1.8 

.6 

15 

0 

1.6 

3.2 

EEB. 

20.  .  . 

902 

7.4 

380 

59 

3.6 

.6 

1  .4 

.6 

1  0 

0 

2.2 

2.4 

MAR. 

?6  ... 

577 

7.7 

700 

100 

6.0 

.8 

1.7 

.7 

17 

0 

1.2 

2.6 

MAY 

01... 

481 

7.6 

440 

230 

6.5 

.8 

1.9 

.  7 

24 

0 

.2 

3.6 

JUNfc 

12.  .  . 

980 

6.2 

300 

100 

4.8 

.5 

2.0 

.7 

16 

0 

1.4 

2.2 

JULY 

25..  . 

231 

7.5 

420 

170 

6.4 

.8 

2.1 

.5 

25 

0 

.2 

3.2 

AUG. 

29.  .  . 

357 

7.4 

980 

270 

7.3 

.9 

1.9 

.6 

28 

0 

.2 

3.0 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(  TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR- 

RONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PL  R 

DAY) 

(CA .MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

.0 

.  1  1 

27 

14.0 

14 

2 

.2 

44 

6.8 

14.0 

9.7 

1 

NOV. 

19.  .  . 

.  0 

.07 

28 

29.7 

14 

1 

.2 

39 

6.8 

15.0 

9.0 

1 

DEC. 

18.  .  . 

.0 

.11 

31 

36.6 

17 

5 

.? 

'  46 

6.9 

6.0 

11.1 

1 

JAN. 

15.  .  . 

.0 

.12 

28 

34.6 

14 

? 

.2 

41 

6.7 

5.0 

11.8 

2 

FEB. 

20.  .  . 

.0 

.13 

24 

58.4 

12 

4 

.2 

34 

6.1 

13.0 

8.7 

ND 

MAR. 

26.  .  . 

.0 

.41 

30 

46.7 

16 

2 

.2 

40 

6.9 

14.5 

9.1 

3 

MAY 

01... 

.0 

.15 

34 

44.2 

20 

1 

.2 

53 

6.8 

20.0 

7.8 

ND 

JUNE 

12. . . 

.0 

.08 

26 

68. R 

14 

1 

.2 

40 

6.7 

22.0 

8.0 

1 

JULY 

25.  .  . 

.  0 

.21 

34 

21.2 

20 

0 

.2 

51 

6.8 

24.0 

8.1 

1 

AUG. 

29..  . 

.0 

.12 

36 

34.7 

22 

0 

.2 

60 

6.8 

24.0 

7.8 

<1 
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ESCAMBIA  RIVER  BASIN 


02374500  Murder  Creek  near  Evergreen,  Ala. --Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 5 -- Continued 


DIS-  DIS¬ 

SOLVED  SOLVED 
CAD-  CHRO¬ 
MIUM  MIUM 

(CD)  (CR) 

DATE  (UG/L)  (UG/L) 

OCT. 

22...  <1  <1 

NOV. 

19.. .  1  <1 

DEC. 

18.. .  <1  <1 

JAN. 

15.. .  <1  1 

FEB. 

20.. .  <1  <1 

MAR. 

26...  <1  <1 

MAY 

01...  <1  1 

JUNE 

12...  <1  1 

JULY 

25.. .  1  ND 

AUG. 

29.. .  <1  1 


DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
COPPER 
-  (CU) 

( UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

— 

<1 

1 

— 

1 

1 

1 

1 

<1 

— 

1 

DIS¬ 
SOLVED 
.ITHIUM 
(LI ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

NICKEL 

(NI) 

(UG/L) 

1 

<.2 

1 

1 

<.2 

1 

1 

<•2 

2 

1 

<.2 

1 

1 

<•2 

3 

1 

ND 

2 

— 

<.2 

— 

— 

.2 

— 

2 

<.2 

1 

— 

.2 

— 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

dis¬ 

solved 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

ND 

37 

8 

<1 

23 

12 

ND 

18 

7 

ND 

38 

8 

ND 

26 

8 

ND 

44 

ND 

— 

57 

9 

— 

41 

16 

ND 

46 

7 

_ 

60 

10 

PERDIDO  RIVER  BASIN 
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PERDIDO  RIVER  MAIN  STEM 
02376500  Perdido  River  at  Barrineau  Park,  Fla. 

LOCATION. --Lat  30°41'25",  long  87°26'25",  in  NW%  sec.  23,  T.  4  S.,  R.  6  E.,  Baldwin  County,  Ala.,  at  gaging 
station,  on  right  bank  25  ft  (7.6  m)  downstream  from  county  highway  bridge,  1,000  ft  (305  m)  downstream 
from  Alligator  Creek,  0.5  mi  (0.8  km)  southwest  of  Barrineau  Park,  and  27  mi  (43  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --394  mi2  (1,020  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  February  1972  to  September  1975. 

REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1967  and  1969. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DIS¬ 

SUS¬ 

DTS- 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVEO 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

TANEOUS 

SOLVED 

ALUM¬ 

TOTAL 

SOLVED 

MAN¬ 

MAN¬ 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SILICA 

INUM 

IRON 

IRON 

GANESE 

GANESE 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

CHARGE 

( S 102 ) 

(AL) 

(EE) 

(EE) 

(MN) 

(MN) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22... 

360 

7.0 

_  _ 

_  _ 

120 

_ 

— 

32 

1.1 

.6 

2.1 

25... 

338 

8.0 

60 

420 

80 

7 

7 

0 

2.0 

.4 

2.0 

NOV. 

19... 

517 

7.6 

_ 

_ 

180 

_ 

— 

44 

1.2 

.7 

2.4 

DEC. 

18... 

696 

8.3 

_ 

_ 

70 

_ 

— 

55 

1.2 

.7 

2.3 

JAN. 

15 .  .  . 

87  8 

7.7 

_ 

_ 

150 

— 

— 

2 

1.2 

.6 

2.3 

FEB. 

20: ... 

1920 

8.7 

_ 

_ 

300 

— 

— 

57 

1.4 

.2 

2.2 

MAR. 

21... 

692 

6.8 

__ 

— 

180 

— — 

— 

6 

1.2 

.6 

2.1 

MAY 

01... 

85  0 

7.4 

_ 

180 

0 

.9 

.5 

2.3 

27... 

405 

7.6 

120 

930 

180 

20 

0 

20 

.7 

.3 

2.2 

JUNE 

12... 

619 

7.9 

_ 

_ 

260 

— 

— 

13 

.8 

.4 

2.4 

JULY 

23... 

520 

7.5 

_ 

_ 

290 

— 

— 

15 

.7 

.5 

2.2 

AUG. 

29... 

878 

7.7 

_ 

_ 

670 

— 

— 

65 

.8 

.5 

2.3 

SEP. 

03.  .. 

640 

7.9 

140 

2000 

530 

60 

20 

40 

1.5 

.5 

2.6 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

total 

NITRITE 

PLUS 

AMMONIA 

NITRO¬ 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULEATF 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

NITRATE 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

(E) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

.3 

3 

0 

1.0 

4.4 

.0 

.12 

.. 

_  _ 

_  _ 

25.  .  . 

.3 

2 

— 

1.1 

3.5 

.  1 

.  14 

— 

.00 

.  14 

•  01 

NOV. 

19... 

.5 

4 

0 

1.8 

3.6 

.0 

_ 

.  14 

_ 

-- 

— 

DEC. 

18.  .  . 

.6 

3 

0 

3.6 

3.6 

.0 

_ 

.09 

— 

— 

— 

JAN. 

15... 

.6 

1 

0 

3.0 

4.0 

.0 

_ 

.07 

_ 

— 

— 

EEB  . 

20... 

.6 

0 

0 

3.2 

4.2 

.0 

_ 

.06 

— 

-- 

— 

MAR. 

21 ... 

.6 

3 

0 

2.0 

4.4 

.0 

_ 

.05 

— 

— 

— 

MAY 

01  .  .  . 

.6 

4 

0 

1.0 

3.4 

.0 

_  _ 

.18 

_ 

-- 

— 

27... 

.3 

1 

0 

1.9 

3.4 

.0 

.13 

— 

.01 

.14 

.  0  1 

JUNE 

12... 

.4 

3 

0 

.8 

3.6 

.0 

_ 

.13 

— 

— 

JULY 

23... 

.3 

3 

0 

.0 

4.2 

.0 

_ 

.16 

— 

-- 

— 

AUG. 

29... 

.7 

5 

0 

.0 

3.6 

.0 

_ 

.12 

— 

— 

— 

SEP. 

03... 

.6 

3 

0 

.4 

3.9 

.  1 

.14 

— 

.01 

.15 

.02 
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PERDIDO  RIVER  BASIN 


02376500  Perdido  River  at  Barrineau  Park,  Fla -Continued 


CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER  1975- 

-Continued 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

KJEL- 

DAHL 

NITRO¬ 

TOTAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

SUS¬ 

HARD¬ 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

GEN 

GEN 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(TONS 

PENDED 

NESS 

HARD¬ 

TION 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

TUENTS) 

PER 

SOLIDS 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L' 

(MG/L) 

OCT. 

22... 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

17.5 

— 

5 

3 

.4 

25... 

.08 

.09 

.33 

.03 

.03 

19 

22.8 

7 

7 

5 

.3 

NOV. 

19... 

— 

— 

— 

— 

-- 

20 

29.3 

— 

6 

3 

.4 

DEC. 

18... 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

47.0 

— 

6 

4 

•  4 

JAN. 

15... 

-- 

— 

— 

-- 

— 

20 

66.4 

— 

6 

5 

.4 

EEB  . 

20. . . 

-- 

— 

— 

— 

— 

21 

109 

-- 

5 

5 

.5 

MAR. 

27.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

35.5 

— 

6 

4 

.4 

MAY 

01 .  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

43.6 

— 

4 

i 

.5 

27... 

.33 

.34 

.38 

.04 

.03 

17 

36.1 

11 

3 

2 

.6 

JUNE 

12... 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

19 

31.8 

— 

4 

2 

.5 

JULY 

23... 

— 

— 

— 

— 

-- 

17 

23.9 

— 

4 

2 

.5 

AUG. 

29... 

-- 

— 

— 

— 

— 

18 

42.7 

— 

4 

0 

.5 

SEP. 

03... 

.31 

.33 

.48 

.03 

.03 

20 

44.9 

13 

6 

3 

.5 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TUR¬ 

BID¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

TOTAL 

CARBON 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

TOTAL 

in¬ 

organic 

CARBON 

DATE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

COBALT 

UNITS) 

ITY 
( JTU) 

OXYGEN 

(MG/L) 

5  DAY 
(MG/L) 

(C) 

(MG/L) 

(C) 

(MG/L) 

<  c 

(MG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

24 

5.9 

16.5 

— 

— 

10.2 

— 

— 

— 

— 

25... 

21 

5.7 

15.0 

10 

6 

9.2 

.6 

4.0 

3.0 

1.0 

NOV. 

19... 

23 

5.7 

17.0 

— 

— 

10.3 

— 

— 

— 

— 

DEC. 

18.  .  . 

27 

5.4 

9.5 

— 

— 

10.0 

— 

— 

— 

— 

JAN. 

15... 

31 

4.9 

8.0 

„ 

10.2 

.. 

FEB. 

20... 

25 

4.3 

15.5 

— 

— 

7.9 

— 

— 

— 

-- 

MAR. 

27... 

22 

5.8 

15.5 

_ 

_  _ 

8.6 

__ 

_  _ 

„ 

__  _ 

MAY 

01... 

24 

5.3 

21.0 

-- 

— 

8.8 

— 

— 

— 

— 

27... 

24 

5.8 

23.5 

43 

8 

7.9 

.4 

5.0 

4.0 

1.0 

JUNE 

12... 

23 

5.5 

23.0 

— 

— 

8.9 

— 

— 

— 

JULY 

23... 

24 

5.0 

23.0 

-- 

— 

9.6 

-- 

-- 

— 

-- 

AUG. 

29... 

21 

4.9 

23.0 

— 

— 

8.7 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

03.  .  . 

25 

5.6 

25.0 

80 

9 

7.5 

2.0 

7.0 

7.0 

.0 

PERDIDO  RIVER  BASIN 
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02376500  Perdido  River  at  Barrineau  Park,  Fla . - - Cont inued 


CHEMICAL 

ANALYSES 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER  1975- 

-Continued 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LEAD 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(PR) 

DATF 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L  ) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

-- 

1 

— 

<1 

ND 

1 

1 

-- 

— 

25.  .  . 

1 

— 

0 

— 

-- 

-- 

1 

1 

1 

NOV. 

19.  .  . 

— 

1 

— 

2 

<i 

2 

1 

-- 

-- 

DEC. 

18... 

— 

ND 

— 

<1 

<i 

2 

2 

— 

— 

JAN. 

15.  .  . 

1 

-- 

<1 

i 

1 

1 

— 

— 

FED. 

20... 

-- 

ND 

— 

<1 

<i 

1 

2 

— 

— 

MAR. 

21 ... 

— 

3 

— 

<1 

ND 

1 

2 

-- 

MAY 

01... 

-- 

ND 

-- 

<1 

1 

1 

-- 

— 

-- 

21 ... 

1 

— 

0 

-- 

-- 

-- 

3 

b 

5 

JUNE 

12.  .  . 

— 

2 

— 

<  1 

1 

1 

-- 

-- 

— 

JULY 

23.  .  . 

— 

<1 

-- 

1 

2 

1 

-- 

-- 

— 

AUG. 

29.  .  . 

— 

ND 

— 

1 

1 

1 

-- 

— 

— 

SEP. 

03.  .  . 

0 

0 

i 

8 

i 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

OTS- 
SOl VED 

dis¬ 

solved 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

MERCURY 

NICKEL 

NICKEL 

SII  VEk 

TIUM 

ZINC 

(PR) 

(LI  ) 

(HG) 

(HG) 

( N I  ) 

( N I ) 

(AG) 

(SR) 

(7N) 

DATF 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

OCT. 

22... 

1 

1 

-- 

<.? 

— 

2 

NO 

1  7 

9 

25.  .  . 

0 

-- 

.0 

-- 

0 

-- 

-- 

40 

0 

NOV. 

19.  .  . 

1 

1 

-- 

<.2 

— 

i 

ND 

1  2 

5 

DEC. 

18.  .  . 

1 

1 

-- 

<.2 

--  •• 

2 

ND 

1  7 

9 

JAN. 

15.  .  . 

2 

1 

-- 

<.2 

-- 

2 

ND 

39 

9 

FEP. 

20... 

2 

1 

-- 

.2 

-- 

3 

ND 

19 

1  1 

MAR. 

21 ... 

<1 

1 

-- 

NP 

-- 

1 

NO 

1  8 

N  O 

MAY 

01  .  .  . 

<1 

-- 

— 

<.? 

— 

-- 

— 

SO 

11 

21 ... 

0 

-- 

.2 

— 

1 

— 

-- 

20 

6 

JUNE 

12.  .  . 

1 

-- 

-- 

.2 

-- 

-- 

— 

39 

15 

JULY 

23.  .  . 

ND 

-- 

-- 

.2 

-- 

— 

— 

44 

1  1 

AUG. 

29... 

1 

-- 

-- 

.  3 

-- 

-- 

-- 

40 

10 

SFP . 

03.  .  . 

7 

-- 

.  s 

— 

0 

-- 

— 

0 

10 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02400S00  Coosa  River  at  Gadsden,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  34°00'37",  long  85°59'52",  in  NE%  sec.  10,  T.  12  S.,  R.  6  E.,  Etowah  County,  at  gaging  station 
near  midstream  pier  of  Etowah  County  Memorial  Bridge  on  Forrest  Avenue  in  Gadsden,  450  ft  (140  m)  down¬ 
stream  from  Louisville  §  Nashville  Railroad  bridge,  1.5  mi  (2.4  km)  upstream  from  Big  Wills  Creek,  and  at 
mile  174.8  (281.2  km). 

DRAINAGE  AREA. --5,800  mi2  (15,000  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  Water  years  1966-67  (part ial - record  station),  August  1969  to  September 
1973. 

Water  temperatures:  October  1962  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  (1962-71,  1972-73):  Maximum,  31.5°  C  July  11,  12,  1970;  minimum  (1962-71,  1973-74) 
2.0°  C  on  several  days  in  1963,  1964  and  1970. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1965.  No  temperature  data  for  some 
days  because  of  recorder  malfunction. 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  .  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FFBRUARY 


MARCH 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

21.0 

21.0 

- _ 

_ 

9.0 

8.5 

11.5 

10.5 

12.5 

12.0 

11.5 

11.0 

2 

21.0 

20.5 

— 

— 

8.5 

7.5 

11.5 

11.0 

12.5 

12.5 

11.0 

10.5 

3 

20.5 

20.5 

19.0 

18.0 

— 

— 

11.5 

10.5 

12.5 

12.0 

10.5 

10.0 

4 

20.5 

20.5 

19.0 

18.0 

— 

— 

10.5 

10.0 

12.5 

11.0 

— 

— 

5 

20.5 

20.0 

19.0 

19.0 

— 

— 

10.5 

10.0 

11.0 

10.0 

—  - 

— 

6 

20.0 

20.0 

— 

_ 

— 

— 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

— 

— 

7 

20.0 

19.5 

— 

— 

— 

— 

9.5 

9.0 

9.5 

8.5 

— 

— 

8 

19.5 

19.0 

16.0 

16.0 

— 

— 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

— 

— 

9 

19.0 

18.0 

16.0 

16.0 

— 

— 

9.5 

9.0 

8.0 

7.5 

— 

— 

10 

18.0 

18.0 

16.0 

16.0 

— 

— 

— 

— 

7.5 

7.0 

—  — 

—  — 

11 

18.0 

18.0 

16.0 

15.0 

— 

— 

— 

— 

8.0 

7.5 

— 

— 

12 

18.0 

18.0 

15.0 

15.0 

— 

— 

— 

— 

8.5 

8.0 

— 

— 

13 

18.0 

18.0 

15.0 

14.0 

— 

— 

— 

— 

8.5 

8.0 

10.5 

10.0 

14 

18.5 

18.0 

14.0 

13.0 

— 

— 

— 

— 

9.0 

8.5 

10.5 

10.0 

15 

18.5 

18.5 

13.0 

13.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10.5 

10.5 

16 

18.5 

18.0 

13.0 

12.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10.5 

10.0 

17 

18.0 

17.5 

13.0 

12.5 

7.5 

7.0 

— 

— 

— 

— 

11.0 

10.5 

18 

18.0 

18.0 

13.0 

13.0 

7.5 

7.0 

— 

— 

1  1  .5 

11.0 

11.0 

11.0 

19 

18.0 

18.0 

13.0 

13.0 

7.5 

7.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

11.0 

11.0 

20 

18.0 

17.5 

14.0 

13.0 

7.0 

7.0 

8.0 

7.5 

11.5 

11.5 

11.0 

10.5 

21 

_ 

_  —  . 

_ 

_ 

7.5 

7.0 

8.0 

7.0 

1  1  .5 

1  1  .5 

11.5 

11.0 

22 

— 

— 

— 

— 

8.0 

7.0 

7.5 

7.0 

1  1  .5 

11.5 

12.5 

11.5 

23 

— 

— 

— 

— 

8.0 

7.5 

7.5 

7.0 

11.5 

11.5 

13.0 

12.5 

24 

16.0 

15.5 

— 

— 

8.0 

7.5 

7.5 

7.0 

11.5 

11.0 

14.0 

13.0 

25 

15.5 

15.5 

11.0 

11.0 

9.0 

8.0 

9.5 

7.5 

11.0 

10.5 

14.0 

14.0 

26 

15.5 

15.5 

11.0 

10.0 

8.5 

8.5 

9.0 

8.0 

10.5 

10.5 

14.5 

14.0 

27 

15.5 

15.5 

10.0 

10.0 

9.0 

8.5 

9.5 

9.0 

11.0 

10.5 

14.0 

13.5 

28 

16.0 

15.5 

10.0 

10.0 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

11.5 

11.0 

14.5 

14.0 

29 

16.0 

16.0 

10.0 

9.0 

10.0 

9.0 

11.0 

10.0 

— 

— 

14.5 

14.0 

30 

16.5 

16.0 

9.0 

9.0 

10.0 

10.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

14.5 

14.0 

31 

— 

— 

— 

— 

10.5 

10.0 

12.0 

11.5 

— 

— 

14.0 

14.0 

MONTH 

21.0 

15.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12.5 

7.0 

— 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02400500  Coosa  River  at  Gadsden,  Ala . - - Cont inued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

maV 

MIN 

MAX 

MIN 

14.0 

13.5 

21.5 

21.0 

25.0 

24.5 

20.5 

28.0 

— 

— 

29.5 

29.0 

14.0 

13.5 

22.0 

21.0 

25.5 

2^.5 

2«.5 

28.5 

— 

— 

30.0 

29.0 

15.0 

14.0 

21.5 

21.0 

25.5 

24.5 

28.5 

28.0 

— 

— 

30.0 

29.0 

15.0 

13.5 

21.5 

21.0 

26.0 

25.0 

28.0 

28.0 

— 

— 

29.5 

26.5 

13.5 

13.0 

22.0 

21.5 

26.0 

25.5 

29.0 

28.0 

— 

— 

29.0 

28.5 

13.0 

13.0 

22.0 

21.5 

25.5 

25.0 

28.5 

28.5 

— 

_ 

29.0 

29.0 

13.5 

13.0 

21.5 

21.0 

26.0 

25.0 

28.5 

27.5 

— 

— 

29.0 

29.0 

14.0 

13.5 

21.0 

21.0 

26.0 

25.5 

27.5 

26.0 

— 

— 

29.0 

28.5 

14.0 

13.5 

21.5 

20.5 

26.0 

26.0 

28.0 

27.0 

— 

— 

29.0 

28.0 

14.0 

14.0 

22.0 

21.0 

26.0 

25.5 

27.5 

26.0 

— 

— 

28.5 

26.0 

14.5 

14.0 

23.0 

22.0 

26.0 

25.5 

27.5 

26.0 

— 

— 

28.5 

28.0 

14.5 

14.5 

23.0 

22.0 

25.5 

25.5 

28.0 

26.5 

— 

28.0 

27.5 

15.0 

14.5 

23.5 

22.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

— 

— 

27.5 

27.0 

15.0 

14.5 

23.0 

22.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

— 

— 

27.0 

26.5 

15.0 

14.5 

23.0 

22.5 

26.0 

25.4 

28.5 

27.4 

27.5 

26.0 

27.0 

26.0 

15.0 

14.5 

23.0 

22.5 

26.0 

25.5 

28.5 

27.5 

27.5 

26.5 

26.0 

25 . 0 

15.0 

15.0 

23.0 

22.5 

26.5 

26.0 

28.5 

27.5 

28.0 

27.0 

25.0 

24.0 

16.0 

15.0 

23.0 

22.4 

26.5 

26.0 

29.0 

28.0 

28.0 

27.0 

24.5 

24.0 

16.0 

16.0 

23.5 

22.5 

27.5 

26.0 

28.5 

28.0 

28.5 

27.5 

24.5 

24.0 

16.0 

16.0 

23.5 

23.0 

28.0 

27.0 

28.0 

28.0 

28.0 

27.5 

24.0 

24.0 

17.0 

16.0 

24.0 

23.0 

28.0 

27.0 

28.5 

27.5 

28.0 

27.5 

24.5 

24.0 

17.5 

16.5 

24.5 

23.5 

28.5 

27.9 

28. 5 

28.0 

26.5 

28.0 

24.5 

23.5 

18.0 

17.0 

25.0 

24.0 

28.5 

27.5 

29.5 

28.0 

28.0 

28.0 

23.5 

22.0 

18.5 

17.5 

25.0 

24.5 

29.0 

28.0 

29.0 

26.0 

28.5 

28.0 

22.0 

19.5 

19.0 

18.0 

25.0 

24.5 

29.0 

27.5 

— 

— 

29.5 

28.0 

20.0 

19.5 

18.5 

18.5 

26.0 

25.0 

28.0 

27.5 

_ 

— 

29.5 

28.5 

19.5 

16.5 

20.0 

18.5 

26.0 

25.0 

28.0 

27.5 

— 

— 

30.0 

29.0 

18.5 

16.0 

21.0 

19.5 

26.0 

25.0 

28.0 

27.5 

— 

— 

30.0 

29.0 

18.0 

18.0 

21.0 

20.5 

26.5 

25.5 

28.0 

27.5 

— 

— 

30.0 

29.5 

16.5 

18.0 

21.0 

20.5 

26.0 

25.5 

28.5 

27.5 

— 

— 

30.0 

29.0 

19.0 

18.0 

— 

— 

25.5 

25.0 

— 

— 

— 

— 

30.0 

29.0 

— 

— 

21.0 

13.0 

26.5 

20.5 

29.0 

24.5 

_ 

— 

— 

— 

30.0 

16.0 
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02401000  Big  Wills  Creek  near  Crudup,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  34°05'53'',  long  86°02'17",  in  SE^  sec.  6,  T.  11  S.,  R.  6  E.,  Etowah  County,  at  gaging  station, 
near  right  bank  on  upstream  side  of  bridge  on  county  road,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Fisher  Creek,  2  mi 
(3.2  km)  west  of  Crudup,  and  at  mile  25.0  (40.2  km). 

DRAINAGE  AREA.--185  mi2  (479  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  August  1972  to  June  1973,  March  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965,  1966,  and  1967. 


CHEMICAL  ANALYSES,  MARCH  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS- 


DATF 

CHARGE 
(CE  S) 

MAR, 

12.  .  . 

97  7 

APR. 

23.  .  . 

271 

MAY 

26 .  .  . 

162 

JULY 

02.  .  . 

125 

SEP. 

12.  .  . 

151 

UATE 

DIS¬ 
SOLVED 
FLUO- 
RIDF 
(E  ) 

(MG/L) 

MAR . 

12.  .  . 

.  1 

APR. 

23.  .  . 

.  0 

MAY 

26.  .  . 

.0 

JULY 

02.  .  . 

.0 

SEP. 

12... 

.  0 

DATE 

dis¬ 
solve  D 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

( UG/l  ) 

MAR. 

12.  .  . 

<1 

APR. 

23.  .  . 

<1 

MAY 

26.  .  . 

<1 

JUL  Y 

02.  .  . 

<1 

SEP, 

12.  .  . 

<1 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( S I 02 ) 
(MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(FE) 

(UG/L) 

4.2 

0 

4.9 

40 

6.5 

20 

6.2 

0 

6.6 

30 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(  MC-/L  ) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 

.10 

94 

.43 

122 

.66 

135 

.61 

126 

.36 

140 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR> 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

ND 

2 

ND 

1 

<1 

1 

ND 

1 

<  1 

1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

mag¬ 

MAN¬ 

cal¬ 

ne¬ 

GANESE 

cium 

sium 

<MN) 

(CA) 

(MG) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

37 

23 

4.6 

15 

33 

7.1 

1 

34 

6.4 

NO 

32 

6.1 

NO 

33 

9.8 

DIS- 

SOLVED 


DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

<NA> 

(MG/L) 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

BICAR¬ 

BONATE 

(HC03) 

(MG/L) 

2.2 

1.4 

95 

2.4 

.9 

130 

3.4 

1.4 

140 

2.8 

o 

• 

cvj 

130 

4.8 

1.6 

150 

CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

(S04) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

0 

7.6 

3.0 

0 

4.4 

2.8 

0 

4.8 

3.8 

0 

5.8 

4.4 

0 

5.0 

3.2 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

PE  R 
DAY) 

HARD¬ 
NESS 
(CA ,MG> 
(MG/L) 

NON- 

CAR- 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

RATIO 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

PH 

(UNITS) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 

dis¬ 

solved 

OXYGEN 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

248 

77 

8 

.  1 

174 

7.8 

11.0 

10.5 

<1 

89.3 

1  10 

4 

.  1 

220 

8.0 

16.0 

11.6 

2 

59.0 

120 

6 

.  1 

251 

7.4 

21.0 

8.5 

ND 

43.2 

no 

4 

.  1 

248 

7.4 

22.0 

7.9 

2 

57.  1 

120 

0 

.2 

329 

7.8 

22.5 

7.8 

1 

DIS¬ 
SOLVED 
COPPER 
(CU) 
(UG/L ) 


DIS¬ 
SOLVED 
LEAD 
(PR) 
(UG/L ) 


DIS¬ 
SOLVED 
LITHIUM 
(LI  ) 
(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

MERCUPY 

(HG) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

NICKEL 

(NI) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 


<  1 


1 

1 

<1 

1 

<1 


<•2 

<.2 

<.2 

<.2 

.2 


ND 


7b 

57 

76 

70 

90 


10 
1  1 
15 
34 


30 
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02401390  Big  Canoe  Creek  at  Ashville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  33°50'23",  long  86°15'46",  in  SW^sSE^  sec.  6,  T.  14  S.,  R.  4  E.  ,  St.  Clair  County,  at  gaging 
station,  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  231,  0.5  mi  (0.8  km)  west-northwest  of  Ashville, 
and  1.7  mi  (2.7  km)  downstream  from  Muckleroy  Creek. 

DRAINAGE  AREA.--148  mi2  (383  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  October  1970  to  September  1975. 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1966,  1967,  and  1968. 


DATE 

OCT. 

15.. 

23. . 
NOV. 

21.. 

DEC. 

19.. 
FEB. 

06. . 
MAR. 

12.. 

APR. 

23.. 
MAY 

28.  . 
JULY 
02.  . 
SEP. 

12.. 


DATE 

OCT. 

15.. 

23.. 

NOV. 

21.. 

DEC. 

19.. 
FFB. 

06. . 
MAR. 

12.. 

APR. 

23. . 
MAY 

28.  . 
JULY 
02.  . 
StP . 

12.. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(NO  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

man¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

<  S04 ) 

(CL) 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

23 

_ 

_  _ 

_  _ 

__ 

_  _ 

_ 

_ 

130 

0 

3.6 

27 

5.6 

10 

43 

28 

7.4 

2.2 

2.2 

120 

0 

5.0 

2.8 

184 

8.5 

200 

36 

23 

6.3 

2.5 

2.2 

97 

0 

8.8 

2.8 

79 

4.  1 

0 

80 

25 

6.0 

2.4 

1.2 

98 

0 

8.8 

3.0 

1750 

7.5 

20 

8 

14 

2.7 

1 .4 

.9 

42 

0 

6.4 

3.8 

110 

4.1 

220 

37 

22 

4.6 

2.4 

1.0 

75 

0 

15 

2.6 

101 

4.8 

50 

— 

27 

5.6 

1.9 

1.0 

100 

0 

9.2 

2.6 

70 

5.7 

100 

37 

31 

6.2 

2.3 

1.2 

120 

0 

4.8 

2.4 

44 

5.9 

20 

30 

32 

6.7 

1.9 

.8 

130 

0 

3.8 

1.8 

110 

5.3 

90 

ND 

22 

4.9 

1.8 

2.4 

89 

0 

5.2 

2.8 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

dis¬ 

solved 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(F) 

(N) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

_  _ 

_ 

_  _ 

_  _ 

120 

14 

.. 

240 

6.8 

17.0 

_  _ 

.0 

.02 

112 

8.31 

100 

2 

.1 

215 

7.8 

11.0 

10.6 

1 

.0 

.07 

102 

50.7 

84 

5 

.  1 

184 

7.6 

13.5 

9.5 

ND 

.0 

.13 

99 

25.2 

87 

7 

.  1 

185 

7.2 

5.5 

— 

1 

.0 

.20 

59 

274 

46 

12 

.  1 

95 

7.1 

10.0 

10.0 

ND 

.  1 

.30 

90 

26.7 

74 

13 

.  1 

164 

7.4 

11.0 

10.2 

2 

.0 

.18 

104 

28.4 

91 

9 

.  1 

176 

7.8 

16.0 

9.9 

1 

.0 

.63 

115 

21.7 

100 

2 

.  1 

224 

6.9 

23.5 

8.6 

1 

.0 

.22 

118 

14.0 

110 

4 

.  1 

255 

7.4 

25.0 

7.2 

2 

.0 

.21 

89 

26.4 

75 

20 

.  1 

212 

7.6 

24.5 

6.9 

1 
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02401390  Big  Canoe  Creek  at  Ashville,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(Cfi) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI) 

(HG) 

(MI) 

(AG) 

(SR) 

( 7N ) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

15... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

1 

1 

1 

3 

3 

7 

<.2 

2 

<1 

84 

1  1 

NOV. 

21... 

1 

ND 

1 

i 

2 

5 

.2 

2 

ND 

74 

10 

DEC. 

19... 

1 

ND 

1 

i 

ND 

6 

<.2 

3 

ND 

90 

8 

EEB . 

06  .  .  . 

<1 

ND 

2 

2 

NO 

3 

<.2 

1 

ND 

70 

4 

MAR. 

12... 

<1 

i 

2 

1 

i 

5 

1.0 

3 

ND 

95 

9 

APR. 

23... 

<1 

ND 

2 

— 

i 

5 

<.2 

— 

— 

58 

10 

MAY 

28... 

<1 

1 

1 

— 

ND 

— 

.2 

— 

— 

87 

12 

JULY 

02... 

<1 

ND 

1 

— 

1 

— 

<.2 

— 

-- 

84 

24 

SEP. 

12... 

<1 

ND 

1 

— 

ND 

— 

<•2 

— 

— 

80 

30 
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LOCATION. --Lat  33°17'30”,  long  86°21'50",  in  NE%  sec.  18,  T.  20  S. ,  R.  3  E. ,  Shelby  County,  at  gaging  station 
near  right  bank  on  downstream  side  of  Central  of  Georgia  Railway  bridge,  700  ft  (213  m)  upstream  from 
bridge  on  State  Highway  38,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Tal lasseehatchee  Creek,  1  mi  (1.6  km)  north¬ 
west  of  Childersburg,  and  at  mile  86.3  (138.8  km). 

DRAINAGE  AREA. --8,390  mi2  (21,700  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  Water  yfears  1965-68  (partial -record  station),  August  1969  to  September 
1973,  September  1974  to  September  1975. 

Water  temperatures:  October  1962  to  September  1975. 


EXTREMES. --1974--75. 


Water  temperatures: 

Maximum, 

32.0° 

C 

Aug  . 

24; 

minimum ,  8.0° 

C  Jan.  23-25. 

Period  of  record: 
Water  temperatures: 

Maximum, 

36.0° 

C 

July 

6, 

1969;  minimum 

(1962-72,  1973-75),  3.0°  C  Jan.  28-30,  1963 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1965.  Streamflow  regulated  by 
upstream  reservoirs  and  hydroelectric  plants. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( SI  02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

OCT. 

23... 

10200 

6.2 

10 

45 

18 

3.9 

14 

2.6 

80 

0 

9.8 

15 

NOV. 

21... 

10800 

6.2 

90 

94 

16 

5.6 

17 

3.1 

B0 

0 

10 

19 

DEC. 

18... 

36400 

6.3 

10 

72 

13 

5.8 

9.6 

2.7 

71 

0 

13 

7.6 

FEB. 

06.  .  • 

50100 

7.1 

60 

21 

8.9 

2.8 

3.0 

1.5 

35 

0 

6.6 

2.6 

MAR. 

13... 

30900 

6.2 

30 

41 

12 

4.8 

5.7 

1.2 

58 

0 

6.0 

5.8 

APR. 

23... 

40260 

5.9 

120 

_  — 

12 

4.7 

6.2 

1.5 

57 

0 

7.0 

7.8 

JUNE 

16... 

11400 

5.  1 

60 

1 

16 

6.0 

6.6 

1.6 

76 

0 

8.2 

6.8 

JULY 

21... 

800 

3.4 

80 

<1 

15 

5.4 

6.6 

1.5 

70 

0 

8.0 

6.4 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

oxygen 
(MG/L  ) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

.0 

.19 

109 

3030 

72 

7 

.8 

192 

7.7 

18. 0 

8.3 

1 

NOV. 

21... 

.  1 

.17 

1  17 

3410 

63 

0 

.9 

211 

7.5 

15.0 

6.6 

<1 

DEC. 

18... 

.  1 

.09 

94 

10600 

57 

0 

.6 

167 

7.6 

8.0 

9.4 

1 

FEB. 

06 . . . 

.0 

.32 

51 

7710 

34 

6 

.2 

84 

7.2 

11.0 

10.6 

4 

MAR. 

13... 

.  1 

.20 

72 

6010 

50 

3 

.4 

137 

7.5 

10.2 

2 

APR. 

23... 

.0 

.19 

74 

8040 

50 

4 

.4 

131 

7.1 

17.0 

9.9 

1 

JUNE 

16... 

.0 

.  16 

89 

2740 

65 

3 

.4 

154 

7.4 

24.0 

5.8 

<1 

JULY 

21... 

.0 

.14 

81 

175 

60 

3 

.4 

154 

7.4 

27.0 

6.0 

<1 
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CHEMICAL  ANALYSES, 


Coosa  River  at  Chi lder sburg ,  Ala -Continued 
WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


UATF 

OCT. 

23 .  . 
NOV. 
21 .  . 

DEC. 

ie. . 

FEB. 

06.  . 

MAR. 

13.. 
APR. 

23 . . 
JUNE 

16.  . 
JULY 
21  .  . 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DTS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD- 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOl  VED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

M  I  UM 

MIUM 

COBALT 

COPPFR 

LEAD 

1  ITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CO) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

( PH ) 

(LI  ) 

(HG) 

(MI) 

(AG) 

(SR) 

<7N) 

(UG/l ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

<  1 

NO 

1 

2 

<1 

S 

<•2 

3 

<1 

57 

9 

1 

ND 

1 

2 

2 

5 

<•2 

2 

ND 

70 

11 

1 

NO 

1 

2 

3 

4 

<.2 

3 

ND 

21 

10 

<1 

<  1 

2 

3 

1 

2 

<.2 

3 

<1 

64 

5 

<  1 

NO 

2 

2 

NO 

3 

ND 

6 

ND 

70 

6 

<1 

ND 

2 

3 

1 

3 

<.2 

1 

ND 

69 

1  1 

<1 

<  1 

1 

-- 

1 

-- 

<.2 

-- 

-- 

61 

14 

<1  ' 

ND 

1 

-- 

ND 

— 

<.2 

— 

— 

56 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iTH 

'4  Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02407000  Coosa  River  at  Chi lder sburg ,  Ala. - -Continued 
TEMPERATURE  '  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


MAX 

MIN 

23.0 

23.0 

23.0 

22.5 

22.5 

21.0 

21.0 

20.0 

20.5 

20.0 

20.5 

20.0 

20.5 

20.0 

21.0 

20.0 

21.0 

20.5 

21.0 

20.0 

21  .6 

21.0 

21.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.5 

19.5 

20.5 

20.0 

20.0 

19.5 

19.5 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

18.5 

19.0 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

17.5 

18.0 

17.5 

17.5 

17.5 

18.0 

17.5 

23.0 

17.5 

APRIL 


MAX 

MIN 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.5 

14.0 

14.5 

14.5 

14.5 

’4.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.0 

15.0 

14.5 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.5 

15.0 

16.0 

r ' 

15.5 

17 . 0 

16.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

18.0 

17.0 

18.5 

18.0 

19.0 

18.5 

19.0 

18.5 

18.5 

18.5 

19.0 

14.0 

NOVEMBER 


MAX 

MIN 

18.0 

18.0 

18.0 

17.0 

17.5 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

16.5 

16.5 

16.4 

16.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

17.0 

15.5 

17.0 

16.5 

16.5 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

15.5 

16.0 

16.6 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

15.5 

15.5 

15.0 

15.0 

14.5 

14.5 

14.0 

14.0 

14.0 

18.0 

14.0 

MAY 

MAX 

MIN 

19.0 

18.5 

20.0 

19.0 

20.0 

20.0 

21.0 

20.0 

21.0 

20.0 

20.0 

19.0 

20.0 

19.5 

20.0 

19.5 

21.0 

2  0.0 

21.5 

20.5 

21.5 

21.0 

22.0 

21.5 

22.5 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.0 

22.5 

21.0 

23.0 

21.5 

23.0 

21.5 

23.5 

22.0 

23.5 

22.0 

24.0 

2  3.0 

24.5 

23.5 

26.0 

24.0 

26.0 

23.5 

25.5 

23.0 

26.0 

24.5 

25.5 

23.0 

25.5 

23.0 

24.5 

23.0 

26.0 

18.5 

DECEMBER 


MAX 

MIN 

14.0 

12.0 

12.5 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

11.5 

11.5 

1  1.5 

11.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

10.5 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

9.5 

9.5 

9.5 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

9.0 

8.5 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

10.0 

9.0 

9.5 

9.0 

9.0 

9.0 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

14.0 

8.5 

JUNE 


MAX 

MIN 

25.5 

24.0 

26.0 

22.5 

26.0 

23.5 

25.5 

23.5 

25.5 

24.5 

25.0 

23.5 

25.5 

24.0 

25.5 

24.5 

25.5 

24.0 

26.0 

23.5 

25.5 

24.0 

25.5 

24.0 

26.5 

24.5 

26.5 

24.0 

26.0 

24.5 

26.6 

24.5 

26.5 

25.0 

26.5 

24.5 

26.5 

25.5 

27.5 

25.5 

27.5 

25.5 

27.0 

26.5 

27.0 

27.0 

27.0 

25.0 

27.5 

25.0 

27.0 

26.0 

26.5 

25.0 

27.0 

25.0 

27.0 

26.5 

27.0 

25.0 

27.5 

22.5 

JANUARY 


MAX 

MIN 

10.0 

10.0 

10.5 

10.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

11.0 

10.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

I  1  .0 

11.0 

10.5 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

9.5 

9.5 

9.5 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

10.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

8.0 

8.0 

8.0 

9.0 

8.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

10.5 

10.0 

11.0 

8.0 

JULY 


MAX 

MIN 

27.5 

26.0 

27.5 

26.5 

27.0 

25.5 

29.5 

26.5 

29.0 

28.0 

29.0 

28.0 

28.0 

23.5 

27.0 

23.5 

27.0 

23.5 

27.0 

24.5 

27.0 

?4.0 

26.5 

24.5 

27.0 

24.5 

26.0 

24.0 

26.5 

24.5 

27.0 

25.5 

27.0 

24.5 

27.0 

24.5 

27.5 

25.5 

28.0 

26.5 

27.5 

24.5 

27.0 

25.0 

27.0 

26.0 

27.0 

25.5 

27.0 

25.5 

27.0 

24.0 

27.5 

25.0 

28.0 

25.5 

28.0 

26.5 

27.5 

25.5 

27.0 

25.5 

29.5 

23.5 

FEBRUARY 


MAX 

MIN 

11.0 

10.5 

11.5 

11.0 

1  1.5 

11.5 

11.5 

1  1.5 

11.5 

11.5 

11.5 

1  1  .5 

11.5 

10.5 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

9.5 

9.5 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

10.0 

9.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.5 

10.0 

11.0 

10.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

1  1.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

1  1  .5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

9.0 

AUGUST 

MAX 

MIN 

27.0 

25.5 

27.0 

24.0 

25.5 

23.5 

26.5 

24.5 

26.5 

25.0 

26.5 

25.5 

27.0 

24.5 

27.5 

25.0 

27.0 

25.0 

27.0 

25.5 

27.0 

26.5 

27.0 

26.5 

27.5 

25.5 

27.5 

26.0 

27.5 

26.0 

27.5 

26.0 

27.5 

26.0 

27.5 

26.5 

27.5 

26.0 

28.0 

25.5 

28.0 

26.0 

28.0 

26.5 

29.5 

27.5 

32.0 

28.0 

31.0 

26.0 

28.0 

27.0 

29.0 

26.5 

28.5 

28.0 

28.5 

26.5 

28.0 

26.5 

29.5 

27.5 

32.0 

23.5 

MARCH 


MAX 

MIN 

12.0 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.0 

11.0 

10.5 

11.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

1 1.0 

10.5 

11.0 

10.5 

10.5 

10.5 

11.0 

10.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

1  1.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.5 

12.0 

11.5 

12.5 

12.0 

13.5 

12.5 

14.0 

13.5 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.5 

14.0 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

10.5 

SEPTEMBER 


MAX 

MIN 

29.5 

26.5 

28.0 

26.5 

29.0 

26.0 

28.5 

27.5 

28.0 

27.0 

28.0 

27.5 

28.0 

26.5 

26.5 

23.5 

27.5 

25.5 

28.0 

26.5 

27.5 

26.5 

27.5 

26.0 

27.0 

24.0 

26.5 

25.5 

26.5 

24.0 

26.5 

25.0 

26.0 

25.0 

26.0 

25.0 

26.0 

24.0 

26.0 

25.0 

25.5 

25.0 

25.0 

24.0 

24.5 

22.5 

23.0 

22.0 

22.0 

21.0 

21.0 

20.0 

20.0 

19.5 

19.5 

19.0 

19.0 

19.0 

19.5 

18.5 

29.5 

18.5 
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02408500  Hatchet  Creek  near  Rockford,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°56'42",  long  86°13'06",  in  NW%  sec.  31,  T.  23  N. ,  R.  19  E. ,  Coosa  County,  at  gaging  station, 
near  left  bank  on  downstream  side  of  county  road  bridge,  1  mi  (1.6  km)  downstream  from  U.S.  Highway  231, 
1.5  mi  (2'.4  km)  downstream  from  Socapatoy  Creek,  and  4  mi  (6  km)  north  of  Rockford. 

DRAINAGE  AREA. --244  mi2  (632  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  December  1970  to  September  1975. 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1968  and  1969. 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO 
IN©  denotes  constituent  not  detected) 
DIS- 

OIS-  DIS-  SOLVED 

DIS-  DIS-  SOLVED  SOLVED  MAG-  DIS¬ 
SOLVED  SOLVED  MAN-  CAL-  NE-  SOLVED 

SEPTEMBER 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

1975 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

OIS- 

SOLVEC 

CHLO¬ 

DIS- 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

' CHARGE 

( SI  02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(504) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

NOV. 

01... 

108 

13 

200 

43 

3.2 

1.5 

3.1 

1.5 

18 

0 

2.4 

1  .4 

22... 

201 

12 

370 

31 

3.4 

1.4 

3.1 

1.8 

17 

0 

3.6 

2.4 

OEC. 

18.  .. 

218 

13 

110 

5 

3.3 

1.5 

2.5 

.9 

15 

0 

3.8 

1.6 

FEB. 

0  6  •  •  • 

1290 

9. 1 

40 

22 

2.1 

1.0 

1.6 

.7 

8 

0 

3.8 

1.4 

MAR. 

13... 

1890 

7.3 

30 

40 

3.1 

1  .4 

2.3 

.9 

11 

0 

5.6 

1.6 

APR. 

28... 

546 

11 

40 

14 

2.3 

1.0 

2.0 

.9 

12 

0 

2.6 

1.4 

JUNE 

16... 

289 

13 

380 

26 

3.1 

1.1 

2.6 

.9 

15 

0 

2.6 

1.6 

JULY 

21... 

462 

9.8 

200 

64 

3.1 

1.2 

2.3 

1.0 

12 

0 

6.4 

1.6 

AUG. 

26... 

249 

12 

180 

1 1 

2.6 

1.2 

2.8 

.9 

17 

0 

2.2 

1.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER-. 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

NOV. 

01... 

.0 

.02 

35 

10.5 

14 

0 

.4 

46 

6.9 

18.0 

12.6 

1 

22... 

.  1 

.05 

36 

20.1 

15 

1 

.4 

50 

6.9 

11.0 

11.4 

2 

DEC. 

18... 

.0 

.04 

34 

20.6 

14 

2 

.3 

37 

7.1 

5.0 

14.2 

ND 

FEB. 

0  6  •  •  • 

.0 

.06 

24 

73.1 

9 

3 

.2 

26 

6.6 

10.0 

11.0 

ND 

MAR. 

13... 

.  1 

.09 

28 

143 

14 

5 

.3 

38 

6.9 

15.0 

10.6 

ND 

APR. 

28... 

.0 

.08 

28 

41.3 

10 

0 

.3 

34 

6.9 

19.0 

10.2 

5 

JUNE 

16... 

.0 

.06 

33 

25.7 

12 

0 

.3 

42 

7.2 

24.0 

10.2 

1 

JULY 

21... 

.0 

.08 

32 

39.9 

13 

3 

.3 

43 

7.0 

23.0 

11.3 

<1 

AUG. 

26... 

.0 

.07 

32 

21.5 

12 

0 

.4 

40 

7.6 

26.0 

11.2 

1 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOL  VED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI) 

(HG) 

( N  I  ) 

(AG) 

(SR) 

<?N> 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

NOV. 

01... 

<1 

<1 

2 

1 

2 

1 

<.2 

2 

ND 

26 

17 

22... 

4 

<1 

1 

17 

2 

6 

<.2 

8 

ND 

61 

19 

DEC. 

18... 

i 

<1 

1 

1 

3 

1 

<.2 

3 

ND 

19 

7 

FEB. 

06.  .  . 

<i 

ND 

1 

1 

2 

1 

.4 

1 

NO 

61 

<1 

MAR. 

13... 

ND 

ND 

2 

3 

ND 

1 

<.2 

7 

ND 

30 

7 

APR. 

28... 

<1 

ND 

2 

— 

1 

— 

<•2 

— 

— 

20 

11 

JUNE 

16... 

<1 

NO 

1 

— 

<1 

— 

.2 

— 

— 

49 

7 

JULY 

21... 

1 

<1 

1 

-- 

ND 

— 

<.2 

— 

— 

53 

9 

AUG. 

26... 

1 

<1 

1 

— 

3 

— 

.2 

— 

— 

50 

10 
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02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32047'56",  long  86°26,02”,  in  SW!«SE»*SWS*  sec.  13,  T.  21  N.  ,  R.  16  E.,  Coosa  County,  on  left 
bank  at  State  Hwy.  22  bridge  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  from  Mitchell  Dam,  and  at  mile  37.22  (59.89  km). 

DRAINAGE  AREA. --9,780  mi2  (25,300  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  March  1974  to  September  1975. 

Water  temperatures:  March  1974  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Specific  conductance:  Maximum,  171  micromhos  Nov.  25;  minimum,  60  micromhos  Apr.  3,  15. 
pH:  Maximum,  8.3  units  Aug.  24;  minimum,  6.4  units  July  9-10. 

Turbidity:  Maximum,  50  JTU  Feb.  7-8;  minimum,  0  JTU  on  several  days  during  October-December . 

Dissolved  oxygen:  Maximum,  12.3  mg/1  Jan.  28;  minimum,  2.8  mg/1  Aug.  28. 

Water  temperatures :  Maximum,  31.5°  C  Aug.  24;  minimum,  9.0°  C  Dec.  19-23,  Jan.  16-17. 

Period  of  record: 

Specific  conductance:  Maximum,  171  micromhos  Nov.  25,  1974;  minimum,  60  micromhos  Apr.  3,  15,  1975. 
pH:  Maximum,  8.4  units  Sept.  23,  1974;  minimum,  6.4  units  July  9-10,  1975. 

Water  temperature:  Maximum,  31.5°  C  Aug.  1,  1974,  Aug.  24,  1975. 

REMARKS. --No  specific  conductance,  pH,  turbidity,  dissolved  oxygen,  or  water  temperature  data  for  some  days 
because  of  recorder  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


SPECIFIC 

CONDUCTANCE 

(MICROMHOS/CM 

AT  25  DEG. 

C)  , 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX  1 

1 

134 

133 

142 

138 

166 

161 

133 

128 

92 

88 

88 

2 

133 

123 

145 

142 

168 

163 

133 

130 

88 

85 

88 

3 

127 

124 

146 

144 

167 

166 

130 

128 

88 

86 

87 

4 

127 

125 

145 

141 

167 

167 

128 

127 

89 

86 

85 

5 

126 

124 

148 

141 

168 

165 

128 

127 

90 

85 

83 

6 

129 

126 

150 

147 

168 

157 

130 

121 

86 

77 

82 

7 

129 

115 

151 

150 

160 

157 

124 

119 

77 

74 

80 

8 

126 

123 

151 

150 

161 

160 

124 

122 

75 

74 

79 

9 

127 

125 

150 

150 

161 

159 

123 

119 

75 

74 

79 

10 

126 

123 

150 

150 

161 

159 

119 

— 

— 

— 

81 

1  1 

130 

124 

152 

150 

161 

160 

_ 

101 

_ 

_ 

77 

12 

130 

127 

154 

152 

163 

161 

1  0 6 

101 

— 

— 

81 

13 

131 

128 

154 

154 

164 

162 

101 

99 

— 

— 

80 

14 

136 

130 

159 

154 

165 

164 

— 

— 

— 

— 

81 

15 

140 

134 

160 

159 

165 

164 

93 

91 

— 

— 

87 

16 

142 

134 

162 

160 

165 

162 

95 

92 

90 

86 

87 

17 

137 

136 

162 

162 

163 

158 

97 

94 

86 

74 

83 

18 

137 

135 

163 

159 

159 

156 

98 

96 

79 

74 

85 

19 

136 

134 

159 

149 

158 

157 

97 

94 

83 

79 

83 

20 

134 

134 

154 

144 

— 

96 

93 

81 

79 

75 

21 

135 

131 

156 

151 

— 

— 

98 

94 

81 

79 

74 

22 

135 

134 

153 

150 

— 

— 

97 

89 

82 

80 

76 

23 

135 

133 

163 

153 

— 

— 

97 

92 

86 

82 

76 

24 

137 

134 

165 

161 

— 

140 

96 

92 

90 

86 

75 

25 

138 

136 

171 

165 

142 

133 

97 

89 

90 

86 

72 

26 

138 

138 

167 

158 

146 

136 

103 

94 

89 

87 

69 

27 

138 

136 

159 

158 

147 

142 

105 

100 

89 

85 

69 

28 

137 

135 

160 

159 

142 

124 

100 

96 

88 

85 

69 

29 

137 

133 

161 

160 

124 

117 

96 

94 

— 

— 

69 

30 

138 

135 

161 

160 

120 

116 

95 

94 

— 

— 

72 

31 

139 

137 

— 

— 

128 

120 

94 

92 

— 

— 

75 

MONTH 

142 

115 

171 

138 

168 

116 

133 

89 

92 

74 

88 

I  IN 

86 

86 

84 

79 

80 

79 

77 

77 

78 

77 

75 

77 

74 

75 

81 

81 

80 

83 

75 

71 

72 

72 

74 

72 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

72 

67 
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02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala . - -Cont inued 

SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C) ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

78 

75 

79 

77 

118 

116 

126 

120 

121 

114 

128 

126 

2 

70 

72 

80 

77 

119 

116 

128 

123 

119 

114 

126 

123 

3 

72 

60 

79 

77 

117 

114 

129 

124 

116 

114 

127 

122 

4 

73 

67 

79 

78 

119 

114 

129 

125 

117 

113 

127 

123 

5 

74 

70 

81 

77 

120 

116 

128 

127 

129 

113 

— 

— 

6 

75 

72 

79 

78 

122 

118 

128 

118 

118 

107 

_ 

_ 

7 

74 

71 

84 

76 

121 

119 

131 

110 

119 

107 

— 

— 

8 

74 

73 

91 

83 

121 

120 

132 

131 

1  13 

1  06 

1  18 

115 

9 

74 

73 

95 

91 

120 

109 

131 

119 

113 

106 

117 

114 

10 

74 

72 

96 

93 

122 

1  1  1 

127 

109 

114 

105 

115 

113 

1  1 

75 

72 

94 

90 

125 

119 

_ 

_ 

118 

112 

117 

111 

12 

75 

73 

94 

8  3 

128 

122 

— 

— 

122 

117 

118 

113 

13 

75 

73 

— 

— 

130 

124 

— 

— 

122 

lib 

120 

113 

14 

74 

67 

— 

— 

132 

126 

— 

— 

126 

120 

121 

115 

15 

67 

60 

— 

— 

129 

121 

116 

108 

124 

122 

120 

1  15 

16 

65 

61 

— 

— 

129 

104 

112 

106 

126 

122 

116 

1  14 

17 

67  , 

62 

— 

— 

110 

103 

111 

107 

124 

115 

117 

115 

18 

70 

64 

— 

— 

114 

1  10 

114 

1  10 

125 

122 

116 

116 

19 

72 

66 

— 

— 

118 

114 

1  14 

1  1  1 

126 

122 

116 

115 

20 

73 

71 

— 

— 

120 

1 14 

114 

1 1 1 

128 

122 

1  16 

114 

21 

73 

70 

_ 

_ 

121 

116 

112 

105 

126 

122 

115 

112 

22 

71 

69 

— 

— 

125 

120 

1  10 

105 

127 

124 

115 

112 

23 

74 

71 

— 

— 

126 

122 

112 

106 

126 

124 

1  14 

111 

24 

74 

73 

— 

— 

126 

123 

113 

110 

124 

124 

114 

109 

25 

75 

73 

— 

— 

125 

121 

1  15 

112 

125 

116 

113 

101 

26 

76 

75 

_ 

124 

120 

116 

112 

125 

115 

101 

93 

27 

77 

75 

— 

— 

123 

120 

116 

112 

126 

122 

99 

97 

28 

78 

73 

— 

— 

125 

123 

116 

111 

126 

124 

106 

98 

29 

76 

73 

— 

— 

123 

122 

118 

113 

126 

124 

104 

100 

30 

79 

74 

114 

108 

125 

120 

118 

114 

124 

123 

104 

100 

31 

— 

— 

117 

112 

— 

— 

119 

111 

127 

124 

— 

— 

MONTH 

79 

60 

— 

— 

132 

103 

132 

105 

129 

105 

128 

93 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

IA  Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala. - -Continued 


PH  (UNITS)  .  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER  NOVFMHER  DECEMBER 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

7.4 

7.1 

6.8 

6.7 

7.3 

7.3 

7.2 

7.  1 

7.0 

6.7 

7.4 

7.3 

7.3 

7.1 

7.2 

6.9 

7.4 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

6.8 

7.4 

7.3 

7.3 

7.1 

6.9 

6.9 

7.4 

7.4 

7.5 

7.1 

7.0 

6.9 

7.4 

7.3 

7.2 

6.9 

7.0 

7.0 

7.3 

7.2 

7.3 

7.1 

-7.1 

7.0 

7.3 

7.3 

7.2 

7.0 

7.0 

7.0 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

7.2 

7.0 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

7.4 

7.3 

7.4 

7.1 

7.3 

7.1 

7.4 

7.4 

8.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.4 

7.3 

7.7 

7.0 

7.2 

7.2 

7.3 

7.3 

7.0 

7.0 

7.2 

7.1 

7.3 

7.1 

7.0 

6.9 

7.2 

7.1 

7.2 

7.1 

7.2 

7.0 

7.2 

7.1 

7.2 

7.1 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

7.1 

7.0 

7.2 

7.1 

7.0 

7.0 

7.2 

7.0 

7.6 

7.0 

7.0 

6.9 

7.1 

7.1 

7.1 

6.9 

7.0 

7.0 

7.2 

7.1 

7.2 

7.0 

7.2 

7.0 

7.2 

7.2 

7.0 

6.9 

7.2 

7.2 

7.2 

7.  1 

7.1 

6.9 

7.2 

7.1 

7.4 

7.2 

7.0 

6.9 

7.3 

7.2 

7.3 

7.2 

7.0 

6.9 

7.3 

7.3 

7.4 

7.3 

7.2 

6.9 

7.3 

7.3 

7.4 

7.3 

7.0 

6.8 

7.4 

7.3 

7.4 

7.2 

6.8 

6.8 

7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

6.8 

6.7 

7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

6.8 

6.7 

— 

— 

7.1 

7.1 

8.2 

6.7 

7.4 

6.7 

7.4 

7.0 

JANUAPY 

FEBRUARY 

MARCH 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

7.1 

7.1 

6.9 

6.8 

7.0 

6.9 

7.1 

7.1 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

7.2 

7.1 

7.  1 

6.8 

6.9 

6.9 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

6.8 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

— 

— 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

_ 

_ 

6.9 

6.9 

7.0 

6.9 

— 

— 

7.0 

6.9 

7.0 

6.9 

— 

— 

7.1 

6.9 

— 

— 

— 

— 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

— 

— 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.8 

7.2 

7.1 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.8 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.8 

7.1 

7.1 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

7.0 

6.9 

7.0 

7.0 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

7.0 

7.0 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

7.0 

7.0 

7.1 

6.9 

7.0 

6.9 

7.0 

7.0 

6.9 

6.8 

— 

— 

7.0 

7.0 

6.9 

6.8 

— 

— 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

— 

— 

7.0 

7.0 

7.2 

6.8 

7.1 

6.8 

7.2 

6.8 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

7.0 

7.0 

6.7 

6.6 

7.2 

7.1 

6.8 

6.7 

7.0 

6.9 

7.2 

6.9 

7.0 

7.0 

6.7 

6.6 

7.2 

7.0 

6.8 

6.7 

6.9 

6.8 

7.0 

6.9 

7.0 

6.8 

6.8 

6.7 

7.2 

7.1 

6.8 

6.7 

6.9 

6.8 

7.1 

6.9 

7.0 

6.9 

6.7 

6.7 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6 

7.0 

6.8 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

6.8 

6.7 

7.2 

7.0 

6.7 

6.5 

7.0 

7.0 

7.1 

6.9 

7.0 

6.8 

6.8 

6.7 

7.2 

7.0 

6.9 

6.5 

7.1 

6.9 

7.1 

7.0 

6.9 

6.8 

6.9 

6.8 

7.1 

7.0 

6.8 

6.5 

7.1 

6.9 

7.1 

7.0 

6.9 

6.8 

7.0 

6.9 

7.1 

7.0 

6.7 

6.5 

7.0 

6.9 

7.1 

6.9 

6.9 

6.8 

6.9 

6.6 

7.2 

6.8 

6.6 

6.4 

7.0 

6.9 

7.1 

7.0 

6.8 

6.8 

6.9 

6.9 

6.8 

6.7 

6.6 

6.4 

7.1 

6.9 

7.1 

7.0 

6.8 

6.7 

6.9 

6.9 

6.8 

6.7 

_ 

_ 

7.1 

7.0 

7.2 

7.0 

6.7 

6.7 

6.9 

6.9 

7.0 

6.7 

— 

— 

7.1 

7.0 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6 

— 

— 

7.0 

6.8 

— 

— 

7.0 

7.0 

7.2 

7.1 

6.9 

6.7 

— 

— 

7.0 

6.8 

— 

— 

7.1 

7.0 

7.5 

7.1 

6.8 

6.7 

— 

— 

6.9 

6.8 

7.0 

7.0 

7.1 

7.0 

7.2 

7.1 

6.9 

6.8 

_ 

_ 

6.9 

6.8 

7.0 

6.8 

7.0 

7.0 

7.1 

7.  1 

6.9 

6.7 

— 

— 

6.8 

6.6 

6.9 

6.7 

7.2 

6.9 

7.1 

7.1 

6.8 

6.7 

— 

— 

6.8 

6.7 

6.8 

6.7 

7.1 

7.0 

7.1 

7.1 

6.8 

6.7 

— 

— 

7.0 

6.8 

6.8 

6.7 

7.0 

6.8 

7.5 

7.1 

6.8 

6.7 

— 

— 

7.2 

6.9 

6.9 

6.8 

7.0 

6.9 

7.3 

7.2 

6.8 

6.7 

_ _ 

_ 

7.2 

7.0 

6.9 

6.7 

7.0 

6.8 

7.3 

7.1 

6.7 

6.6 

— 

— 

7.4 

6.9 

6.9 

6.8 

6.9 

6.8 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6 

— 

— 

7.2 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.8 

7.3 

7.2 

6.7 

6.6 

7.3 

7.2 

7.2 

7.0 

7.0 

6.9 

8.3 

6.8 

7.3 

7.2 

6.7 

6.6 

7.? 

7.2 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

8.1 

6.8 

7.3 

7.2 

6.7 

6.6 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

7.0 

6.9 

7.0 

6.7 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

7.0 

6.9 

6.9 

6.8 

7.1 

7.1 

6.7 

6.7 

7.2 

7.2 

6.9 

6.8 

6.9 

6.8 

7.0 

6.8 

7.1 

7.0 

6.7 

6.6 

7.2 

6.7 

7.0 

6.8 

6.9 

6.7 

7.5 

6.8 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6 

7.2 

7.0 

6.9 

6.7 

6.9 

6.7 

8.2 

7.0 

7.1 

7.0 

— 

— 

7.2 

7.0 

— 

— 

6.9 

6.9 

8.0 

6.9 

— 

- 

7.0 

6.6 

— 

— 

7.4 

6.6 

7.0 

6.4 

8.3 

6.7 

7.5 

6.9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

'AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala Continued 


TURBIDITY  ( JTU )  .  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

MAX 

MIN 

MAX 

Mlh 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

_ 

_ 

20 

15 

0 

0 

25 

25 

45 

40 

20 

20 

— 

— 

20 

0 

8 

0 

25 

25 

45 

40 

20 

15 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

30 

25 

40 

35 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

25 

40 

35 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

25 

40 

40 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

25 

45 

35 

15 

15 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

25 

25 

50 

45 

15 

15 

5 

5 

0 

0 

6 

4 

25 

25 

50 

45 

15 

15 

5 

5 

0 

0 

6 

5 

25 

25 

45 

45 

15 

15 

5 

0 

0 

0 

6 

5 

30 

25 

— 

— 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

5 

4 

30 

15 

— 

_ 

15 

15 

5 

0 

10 

0 

5 

4 

35 

30 

— 

— 

15 

15 

0 

0 

6 

4 

5 

4 

35 

35 

— 

— 

15 

10 

10 

0 

5 

4 

6 

5 

— 

— 

— 

— 

20 

15 

1  0 

0 

6 

4 

6 

5 

30 

20 

— 

— 

20 

20 

0 

0 

5 

3 

6 

5 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

5 

0 

3 

2 

7 

6 

20 

20 

30 

25 

25 

20 

5 

5 

6 

2 

7 

6 

20 

15 

30 

30 

25 

25 

5 

5 

10 

4 

6 

4 

20 

15 

30 

30 

30 

25 

5 

5 

7 

5 

5 

4 

20 

20 

30 

30 

30 

25 

10 

5 

8 

6 

5 

4 

20 

20 

30 

25 

30 

25 

10 

10 

8 

0 

5 

3 

20 

15 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

0 

0 

4 

3 

20 

15 

25 

25 

25 

20 

25 

10 

0 

0 

30 

3 

20 

15 

25 

25 

25 

20 

25 

25 

0 

0 

15 

8 

20 

15 

25 

25 

30 

25 

25 

25 

0 

0 

15 

15 

25 

20 

25 

25 

30 

25 

25 

25 

0 

0 

25 

15 

35 

20 

25 

20 

30 

20 

25 

20 

0 

0 

30 

25 

40 

35 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

0 

0 

30 

30 

40 

35 

— 

— 

25 

20 

25 

25 

0 

0 

30 

25 

40 

35 

— 

— 

20 

20 

25 

15 

— 

— 

30 

25 

45 

40 

— 

— 

20 

20 

25 

0 

APRIL 

20 

0 

MAY 

30 

JUNE 

0 

45 

JULY 

15 

50 

AUGUST 

20 

30  10 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

20 

15 

10 

10 

9 

7 

8 

5 

10 

9 

7 

5 

20 

20 

— 

— 

9 

7 

8 

5 

15 

8 

6 

6 

45 

20 

— 

— 

10 

7 

8 

5 

15 

10 

7 

5 

35 

25 

— 

— 

10 

8 

8 

6 

15 

10 

6 

5 

25 

25 

— 

— 

10 

8 

7 

5 

10 

10 

7 

5 

25 

20 

— 

_ 

9 

8 

9 

5 

40 

9 

6 

4 

20 

20 

— 

— 

9 

6 

30 

8 

20 

10 

15 

3 

20 

20 

— 

— 

7 

6 

10 

7 

20 

10 

6 

4 

30 

20 

15 

15 

8 

5 

15 

9 

20 

10 

7 

5 

20 

15 

15 

15 

10 

7 

25 

10 

30 

10 

7 

5 

45 

20 

15 

15 

20 

8 

_ 

_ 

15 

10 

7 

5 

20 

15 

15 

15 

25 

8 

— 

— 

15 

15 

7 

5 

15 

15 

— 

— 

15 

8 

— 

— 

20 

15 

6 

4 

15 

15 

— 

— 

10 

8 

— 

— 

15 

10 

4 

3 

20 

15 

— 

— 

15 

9 

10 

7 

15 

10 

9 

2 

20 

20 

— 

— 

15 

10 

10 

7 

10 

8 

10 

4 

20 

15 

— 

— 

15 

10 

10 

7 

20 

7 

10 

3 

20 

15 

— 

— 

15 

10 

10 

8 

9 

7 

5 

3 

20 

10 

— 

— 

15 

10 

9 

6 

7 

6 

8 

2 

10 

10 

— 

— 

1  0 

5 

7 

5 

8 

4 

7 

5 

10 

10 

— 

_ 

8 

3 

8 

5 

7 

5 

6 

5 

10 

10 

— 

— 

8 

6 

9 

7 

7 

5 

7 

4 

15 

10 

— 

— 

8 

6 

15 

8 

6 

5 

20 

5 

15 

10 

9 

H 

7 

6 

15 

10 

7 

5 

20 

15 

15 

10 

9 

8 

8 

6 

15 

10 

10 

5 

20 

10 

15 

10 

9 

8 

8 

6 

15 

10 

10 

9 

25 

20 

10 

9 

10 

8 

7 

5 

15 

10 

10 

8 

20 

15 

10 

9 

9 

9 

5 

3 

15 

10 

9 

8 

15 

15 

10 

10 

10 

8 

6 

3 

15 

9 

8 

7 

15 

10 

10 

10 

10 

8 

7 

4 

15 

9 

9 

6 

15 

10 

— 

— 

10 

8 

— 

— 

15 

10 

9 

6 

— 

— 

45 

9 

— 

— 

25 

3 

30 

5 

40 

4 

25 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

IAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


MOBILE  RIVER  BASIN 
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02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala. - -Continued 


DISSOLVED  OXYGEN  (DO),  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

9.  1 

7.0 

6.8 

6.4 

7.7 

7.5 

_ 

_ 

11.2 

10.8 

10.0 

9.8 

8.5 

6.9 

7.1 

6.3 

10.6 

7.7 

— 

— 

11.0 

9.4 

10.2 

9.9 

8.5 

7.6 

7.4 

6.4 

8.1 

8.1 

— 

— 

11.5 

9.3 

11.8 

8.5 

8.4 

7.7 

7.3 

5.9 

8.1 

8.0 

— 

— 

11.9 

11.4 

10.9 

7.5 

8.9 

7.5 

6.2 

5.8 

8.2 

8.0 

— 

— 

12.2 

11.8 

— 

— 

9.9 

7.6 

6.8 

6.1 

8.1 

8.0 

_ 

_ 

12.0 

11.7 

_ _ 

8.8 

7.0 

7.0 

6.7 

8.1 

8.0 

— 

- — 

12.0 

11.7 

— 

— 

9.5 

8.2 

6.9 

6.6 

8.3 

7.9 

— 

— 

12.0 

11.3 

— 

- - 

9.5 

8.3 

6.8 

6.4 

8.3 

8.1 

— 

— 

11.9 

11.2 

— 

— 

9.1 

8.2 

7.1 

6.4 

8.3 

8.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8.4 

7.3 

7.4 

6.2 

8.3 

8.3 

_ 

_ 

- _ 

_ 

_ 

9.0 

6.6 

6.7 

6.2 

8.5 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

- - 

10.9 

7.5 

6.6 

6.5 

8.5 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

- - 

9.6 

6.4 

6.8 

6.4 

8.4 

8.1 

— 

— 

— 

— 

— 

- - 

6.6 

5.7 

6.9 

6.7 

8.7 

8.0 

10.2 

9.8 

— 

— 

— 

— 

6.5 

5.6 

7.1 

6.8 

8.6 

8.0 

10.3 

9.8 

10.3 

10.2 

_ 

_ 

6.3 

5.8 

7.2 

6.4 

8.3 

8.2 

11.2 

9.3 

10.4 

10.1 

— 

— 

7.1 

5.9 

7.0 

6.4 

8.4 

8.3 

9.4 

9.3 

10.4 

10.3 

— 

— 

7.3 

6.3 

6.7 

6.3 

8.5 

8.4 

9.3 

9.2 

10.7 

10.4 

— 

— 

8.8 

6.3 

6.9 

6.3 

8.9 

8.5 

10.9 

9.3 

10.9 

10.6 

10.7 

10.3 

7.1 

5.6 

7.1 

6.8 

9.2 

8.9 

10.8 

9.4 

11.1 

10.4 

10.7 

10.3 

7.8 

6.4 

7.1 

7.0 

9.2 

9.0 

9.4 

9.4 

11.0 

10.4 

10.5 

10.1 

6.6 

5.5 

7.2 

7.0 

9.2 

9.  1 

9.4 

9.4 

10.8 

10.1 

10.4 

10.1 

7.1 

6.4 

7.1 

6.9 

10.7 

9.0 

10.4 

9.3 

10.6 

10.1 

10.3 

10.0 

7.0 

6.4 

7.3 

7.0 

10.9 

10.3 

12.0 

9.4 

10.6 

10.4 

10.3 

10.0 

7.4 

6.5 

7.3 

7.2 

10.9 

10.6 

12.2 

11.9 

10.5 

10.1 

10.3 

10.0 

8.2 

6.3 

7.4 

7.2 

10.9 

10.0 

12.1 

11.8 

10.2 

9.8 

10.1 

9.7 

8.0 

6.5 

7.4 

7.2 

10.3 

9.6 

12.3 

11.9 

10.1 

9.8 

10.0 

9.4 

6.7 

6.4 

7.4 

7.2 

10.2 

9.1 

12.2 

11.7 

— 

— 

9.9 

9.5 

6.6 

6.3 

7.6 

7.3 

— 

— 

11.9 

11.5 

— 

— 

9.9 

9.5 

6.8 

6.4 

— 

— 

— 

— 

11.6 

11.2 

— 

— 

10.0 

9.9 

10.9 

5.5 

7.6 

5.8 

10.9 

7.5 

... 

it  2. 2 

9.3 

— 

™ 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

10.0 

9.9 

6.9 

6.5 

5.6 

4.8 

5.3 

3.7 

5.3 

5.1 

5.8 

3.1 

10.2 

9.9 

7.0 

6.6 

6.8 

5.2 

5.8 

4.4 

5.3 

4.5 

4.2 

3.3 

10.3 

9.8 

7.1 

6.7 

7.0 

5.6 

5.9 

4.4 

4.9 

4.3 

5.3 

3.1 

10.0 

9.8 

6.7 

6.3 

6.8 

5.6 

5.6 

4.5 

5.2 

4.6 

5.3 

4.2 

9.9 

9.6 

6.7 

6.2 

7.0 

5.2 

6.3 

4.2 

5.4 

5.0 

5.1 

4.1 

9.8 

9.5 

6.5 

6.2 

6.4 

5.3 

8.0 

4.  1 

7.8 

4.7 

4.7 

3.9 

9.8 

9.4 

8.5 

6.0 

6.8 

5.2 

9.1 

4.  1 

7.0 

5.1 

4.7 

3.8 

9.7 

9.4 

9.1 

6.2 

6.6 

5.1 

8.9 

4.9 

5.8 

5.0 

5.0 

3.3 

9.8 

9.3 

6.5 

5.7 

6.8 

3.7 

6.1 

5.1 

5.7 

5.2 

4.8 

4.2 

9.7 

9.5 

5.8 

5.5 

4.3 

3.3 

8.6 

5.3 

8.0 

5.4 

4.7 

3.9 

9.6 

8.5 

6.2 

5.4 

4.9 

3.4 

_ 

... 

8.0 

7.6 

5.2 

3.7 

8.6 

8.0 

6.0 

5.4 

8.2 

3.7 

— 

f— 

8.0 

6.0 

5.1 

4.5 

8.0 

7.9 

— 

— 

8.4 

5.5 

— 

7.6 

5.4 

5.7 

4.6 

10.1 

8.0 

— 

— 

6.2 

5.0 

— 

— 

7.4 

5.3 

7.1 

4.8 

10.0 

8.7 

- — 

— 

5.8 

5.0 

5.5 

4.4 

6.4 

5.0 

5.9 

4.7 

9.7 

8.7 

— 

— 

5.7 

4.8 

4.6 

4.  1 

5.8 

5.2 

5.3 

4.7 

9.3 

8.2 

— 

— 

5.6 

4.8 

5.1 

3.9 

6.8 

4.6 

5.0 

4.6 

9.4 

7.7 

— 

— 

6.0 

4.6 

4.8 

3.9 

6.  1 

5.0 

5.4 

4.7 

8.0 

7.8 

— 

— 

5.6 

4.8 

5.1 

4.1 

5.9 

4.9 

6.1 

4.9 

8.0 

7.9 

— 

— 

6.0 

4.6 

5.7 

4.2 

5.7 

5.1 

5.9 

5.2 

8.0 

7.8 

— 

_ 

5.6 

4.3 

5.0 

4.2 

5.5 

4.6 

6.3 

4.8 

7.9 

7.6 

— 

— 

6.2 

4.0 

5.1 

4.3 

5.1 

4.4 

5.6 

4.9 

7.7 

7.5 

— 

— 

6.0 

3.8 

5.4 

4.3 

5.4 

4.0 

9.5 

5.6 

7.7 

7.4 

7.0 

6.3 

6.4 

5.1 

6.5 

4.8 

9.1 

4.3 

9.7 

9.3 

8.2 

7.3 

6.7 

6.2 

6.2 

5.5 

6.3 

5.5 

8.6 

3.8 

9.9 

9.6 

7.5 

7.0 

6.6 

5.6 

5.8 

5.1 

6.6 

5.5 

5.2 

3.6 

10.0 

9.7 

7.5 

7.1 

6.5 

5.4 

6.4 

5.1 

6.6 

5.7 

4.8 

4.1 

10.0 

9.5 

7.3 

7.0 

6.6 

6.0 

5.7 

4.9 

6.2 

5.6 

4.7 

2.8 

9.6 

9.2 

7.1 

6.8 

6.6 

5.2 

6.6 

4.4 

6.0 

4.9 

6.5 

3.0 

9.4 

7.0 

6.8 

6.7 

5.6 

4.6 

5.7 

4.3 

5.4 

4.7 

7.8 

4.6 

7.0 

6.6 

— 

— 

6.0 

4.6 

— 

— 

5.3 

4.9 

7.7 

4.0 

— 

— 

10.3 

6.7 

— 

_ 

8.4 

3.3 

9.1 

3.7 

9.1 

2.8 

10.0 

3.  1 
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02409502  Coosa  River  near  Verbena,  Ala -Continued 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

23.5 

22.5 

20.0 

19.0 

13.5 

13.0 

10.5 

10.0 

12.0 

11.5 

13.0 

12.0 

2 

22.5 

22.0 

20.0 

19.0 

13.0 

12.5 

10.5 

10.0 

12.0 

11.5 

12.5 

12.0 

3 

22.0 

21.0 

21.0 

19.0 

12.5 

12.0 

10.5 

10.0 

12.0 

11.5 

12.5 

11.5 

4 

23.0 

20.5 

20.0 

19.0 

12.5 

11.5 

10.5 

10.0 

12.0 

11.5 

11.5 

11.0 

5 

23.5 

21.5 

19.5 

19.0 

12.0 

11.0 

10.5 

10.0 

12.5 

12.0 

11.5 

11.0 

6 

23.5 

21.5 

19.5 

18.5 

11.5 

11.0 

10.5 

10.0 

12.0 

11.0 

11.5 

10.5 

7 

22.5 

21.5 

19.5 

18.5 

11.5 

11.0 

10.5 

10.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.0 

8 

22.5 

22.0 

19.0 

18.5 

11.0 

10.5 

10.5 

10.5 

11.0 

10.5 

11.5 

11.0 

9 

22.5 

21.5 

19.0 

18.5 

11.0 

10.5 

11.5 

10.5 

11.0 

10.5 

11.0 

11.0 

10 

22.5 

21.5 

19.0 

18.0 

11.0 

10.0 

1 1.5 

11.5 

— 

— 

11.5 

11.0 

1  1 

22.5 

21.5 

18.5 

18.0 

10.5 

10.5 

11.5 

11.5 

_ 

— 

11.5 

11.0 

12 

23.0 

21.5 

18.0 

17.5 

10.5 

10.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

13 

23.0 

22.0 

18.0 

17.0 

10.5 

10.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

12.5 

11.5 

14 

22.5 

21.5 

17.5 

16.5 

10.5 

10.0 

— 

— 

— 

— 

12.5 

11.5 

15 

22.0 

21.5 

16.5 

16.5 

10.5 

10.0 

10.0 

9.5 

— 

— 

12.5 

12.0 

16 

21.5 

20.5 

17.0 

16.0 

10.5 

10.0 

9.5 

9.0 

11.0 

10.5 

12.0 

12.0 

17 

21.5 

20.5 

17.5 

16.5 

10.0 

9.5 

9.5 

9.0 

11.5 

10.5 

12.0 

12.0 

18 

21.5 

20.5 

17.0 

16.5 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

12.5 

11.5 

12.0 

12.0 

19 

21.0 

20.5 

17.0 

16.5 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

12.0 

11.5 

12.0 

12.0 

20 

21.0 

20.0 

17.0 

16.0 

9.0 

9.0 

10.0 

9.5 

12.0 

11.5 

12.5 

11.5 

21 

20.5 

19.5 

16.5 

16.0 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

12.5 

11.5 

12.5 

12.0 

22 

21.0 

19.0 

16.5 

16.0 

10.0 

9.0 

10.0 

9.5 

12.5 

12.0 

13.5 

12.5 

23 

20.0 

19.0 

16.5 

15.5 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

13.0 

12.5 

13.5 

13.0 

24 

20.0 

19.0 

16.5 

15.5 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

12.5 

12.0 

14.0 

13.5 

25 

20.0 

19.0 

15.5 

15.5 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

13.0 

12.0 

14.5 

13.5 

26 

20.0 

19.0 

15.5 

14.5 

9.5 

9.5 

10.5 

10.0 

13.0 

12.0 

14.5 

14.0 

27 

20.0 

19.0 

15.0 

14.5 

10.0 

9.5 

11.0 

10.0 

13.0 

12.0 

15.0 

14.5 

28 

20.0 

19.0 

15.0 

14.0 

10.0 

10.0 

11.0 

10.0 

13.0 

12.5 

15.0 

15.0 

29 

19.5 

19.0 

14.5 

14.0 

10.5 

10.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

15.5 

15.0 

30 

19.5 

19.0 

14.0 

13.0 

10.5 

10.5 

11.0 

10.5 

— 

— 

15.0 

14.5 

31 

20.0 

19.0 

— 

— 

10.5 

10.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

15.5 

14.5 

MONTH 

23.5 

19.0 

21.0 

13.0 

13.5 

9.0 

11.5 

9.0 

13.0 

10.5 

15.5 

10.5 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

16.0 

15.0 

19.5 

18.5 

25.5 

24.5 

28.0 

28.0 

28.0 

27.5 

30.0 

29.5 

2 

15.5 

15.5 

20.0 

19.0 

25.5 

25.0 

28.5 

28.0 

27.5 

27.0 

29.5 

29.0 

3 

15.5 

15.0 

20.0 

19.5 

26.0 

25.0 

28.5 

28.0 

28.0 

27.0 

29.5 

29.0 

4 

15.5 

14.5 

20.0 

19.5 

26.0 

25.0 

29.0 

28.0 

27.5 

26.5 

29.5 

29.0 

5 

15.5 

14.5 

20.0 

19.5 

26.0 

25.0 

29.0 

28.5 

27.5 

26.5 

29.5 

29.0 

6 

15.5 

14.5 

19.5 

19.0 

26.0 

25.5 

29.0 

28.0 

27.0 

27.0 

29.0 

29.0 

7 

15.0 

14.5 

20.0 

19.5 

26.0 

25.5 

28.5 

27.5 

27.0 

26.5  . 

29.0 

28.5 

8 

15.0 

15.0 

20.5 

19.5 

26.0 

26.0 

28.5 

28.0 

27.0 

26.0  ! 

29.0 

28.5 

9 

15.0 

15.0 

21.0 

20.0 

26.0 

25.5 

28.5 

28.0 

26.5 

26.0 

29.5 

28.5 

10 

15.5 

15.0 

21.5 

20.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.5 

26.5 

26.0 

29.5 

28.5 

11 

15.5 

15.0 

21.5 

20.5 

26.5 

25.5 

— 

— 

26.5 

26.0 

29.0 

28.5 

12 

15.5 

15.0 

21.5 

21.0 

26.5 

26.0 

— 

— 

27.0 

26.0 

29.0 

28.5 

13 

15.5 

15.0 

— 

— 

27.0 

26.5 

— 

— 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

14 

15.0 

15.0 

— 

— 

27.0 

27.0 

— 

— 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

15 

15.5 

15.0 

— 

— 

27.0 

26.5 

27.5 

26.5 

27.5 

27.0 

28.0 

27.5 

16 

15.5 

15.0 

_ 

— 

27.0 

26.5 

27.0 

26.5 

28.0 

27.5 

28.0 

27.5 

17 

16.0 

15.0 

- — 

— 

27.0 

26.5 

27.5 

26.5 

28.5 

27.0 

27.5 

27.0 

18 

16.0 

15.0 

— 

— 

27.5 

26.5 

27.0 

26.5 

28.5 

28.0 

27.5 

27.0 

19 

16.5 

15.5 

— 

— 

27.5 

27.0 

27.5 

26.5 

28.5 

28.0 

27.5 

27.0 

20 

16.5 

16.0 

— 

— 

28.0 

27.5 

27.5 

27.0 

28.5 

28.0 

27.5 

26.5 

21 

17.0 

16.0 

— 

— 

28.0 

27.5 

27.5 

27.0 

28.5 

28.0 

27.0 

26.5 

22 

17.0 

16.0 

— 

— 

29.0 

27.5 

28.0 

27.0 

29.0 

28.5 

26.5 

26.0 

23 

17.0 

16.5 

— 

— 

28.5 

27.5 

27.5 

27.0 

29.0 

28.0 

26.0 

24.0 

24 

17.5 

16.5 

25.5 

25.0 

28.5 

27.5 

28.0 

27.0 

31.5 

28.0 

24.0 

23.0 

25 

18.0 

17.0 

25.5 

25.0 

28.5 

28.0 

28.0 

27.5 

30.5 

28.5 

23.0 

22.0 

26 

18.5 

17.5 

25.5 

25.0 

28.5 

28.0 

28.0 

27.5 

29.5 

28.5 

22.0 

21.0 

27 

18.5 

17.5 

26.0 

25.0 

28.5 

28.0 

28.5 

27.5 

29.5 

29.0 

21.0 

20.5 

28 

19.0 

18.0 

26.5 

25.5 

28.0 

27.5 

28.5 

27.5 

30.0 

29.0 

21.0 

20.5 

29 

18.5 

18.5 

25.5 

24.5 

29.0 

27.5 

28.0 

27.5 

31.0 

29.0 

21.0 

21.0 

30 

19.0 

18.5 

24.5 

24.0 

28.0 

27.5 

27.5 

27.0 

31.0 

29.5 

21.0 

21.0 

31 

— 

— 

25.0 

24.0 

— 

— 

27.5 

27.0 

30.5 

29.5 

— 

— 

MONTH 

19.0 

14.5 

— 

_ 

29.0 

24.5 

29.0 

26.5 

31.5 

26.0 

30.0 

20.5 
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MOBILE  RIVER  MAIN  STEM 

02411000  Coosa  River  at  Jordan  Dam  near  Wetumpka,  Ala. 


LOCATION. --Lat  32 

°36' 50", 

long  86° 

15' 18",  in 

sec. 

22,  T.  : 

19  N.  ,  R. 

18  E. ,  Elmore  County,  at  gaging  station. 

on 

right  bank 

0.5  mi 

(0.8  km) 

downstream 

from  Jordan  Dam 

,  4  mi  (6 

km)  upstream  from 

Corn  Creek 

,  5 . 5  mi 

(8.8  km)  northwest  of  Wetumpka,  and  at  mile  18.6  (29.9  km). 

DRAINAGE  AREA. -- 10 , 200  mi2  (26,400  km2)',  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  January  1972  to  September  1975. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 

OIS-  DIS- 

DIS-  OIS-  SOLVED  SOLVED 

INSTAN-  DIS-  DIS-  SOLVED  SOLVED  MAG-  DIS-  PO- 

TANEOUS  SOLVED  SOLVED  MAN-  CAL-  NE-  SOLVED  TAS- 

1975 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS ) 

(MG/L ) 

(UG/L) 

( UG/l  ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

NOV. 

01... 

16500 

5.5 

10 

28 

1  1 

4.8 

7.0 

2.2 

57 

0 

7.2 

5.4 

26. . . 

3840 

6.1 

150 

15 

12 

5.2 

8.5 

2.2 

63 

0 

9.2 

7.0 

DEC. 

18. . . 

800 

7.1 

0 

28 

12 

5.8 

10 

2.2 

66 

0 

1 1 

9.2 

FEB. 

06 . .  . 

47000 

7.2 

60 

10 

9.6 

2.9 

3.3 

1.4 

36 

0 

7.4 

3.6 

JULY 

22..  . 

18500 

4.2 

70 

24 

1  1 

4.1 

5.1 

1.4 

55 

0 

8.0 

4.6 

AUG. 

25. . . 

12700 

4.9 

90 

1 

14 

4.4 

5.7 

1.5 

55 

0 

7.2 

5.2 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

<  F  ) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA .MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

NOV. 

01... 

.  1 

.14 

72 

3210 

47 

1 

.4 

133 

7.4 

22.0 

11.2 

1 

26. . . 

.  1 

.18 

82 

912 

52 

1 

.5 

145 

7.4 

16.0 

8.8 

1 

DEC. 

18... 

.  1 

.25 

92 

238 

54 

0 

.6 

166 

8.0 

10.0 

12.9 

2 

FEB. 

06... 

.0 

.27 

55 

_ 

36 

7 

.2 

94 

7.3 

11.5 

_  _ 

ND 

JULY 

22. . . 

.0 

.14 

66 

3300 

45 

0 

.3 

120 

7.3 

28.0 

5.0 

2 

AUG. 

25... 

.0 

.01 

70 

2400 

53 

8 

.3 

134 

7.6 

29.0 

6.3 

2 

DATE 

MOV. 

01... 

26... 

DEC. 

18... 

FEB. 

06 . . . 

JULY 

22. . . 

AUG. 

25... 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PR) 

(LI ) 

(HG) 

(MI) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<1 

<1 

1 

2 

4 

4 

ND 

2 

<1 

42 

6 

<1 

1 

<1 

1 

<] 

5 

.2 

2 

ND 

68 

6 

2 

<1 

1 

2 

3 

5 

.2 

3 

ND 

22 

6 

<1 

ND 

2 

2 

1 

3 

.2 

1 

ND 

62 

6 

<1 

<1 

1 

-- 

<1 

— 

.3 

— 

— 

57 

9 

<1 


NO 


60 


10 


2 


2 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02418500  Tallapoosa  River  below  Tallassee,  Ala. 


LOCATION. --Lat  32° 

30 ' 4  5" 

,  long  85° 

53 ' 21" ,  in 

Eh  sec. 

30,  T.  18 

N.  ,  R. 

22  E. ,  Tallapoosa 

County,  at  gaging 

station  on  left 

bank , 

1.5  mi  (2 

.4  km)  downstream  from  Benjamin  Fitzpatrick  Highway  bridge  and 

Thur low 

Dam 

at 

Tallassee,  3 

.  5  mi 

(5.6  km)  upstream  from  Uphapee  Creek, 

and  at 

mile  48.1  (77.4 

km) 

DRAINAGE  AREA. --3, 

320  mi 

2  (8,600  km2),  approximately. 

PERIOD 

OF  RECORD. - 

-Chemical  analyses:  August 

1969  to 

Septembe 

r  1973, 

September  1974 

to 

September 

1975. 

REMARKS. --Miscellaneous 

samples  of 

chemical  data  published  for 

water 

years  1968-69. 

CHEMICAL  ANALYSES,  SEPTEMBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(NO  denotes  constituent  not  detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO- 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

cal¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS-  BICAR- 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

cium 

SIUM 

SODIUM 

SIUM  BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FE  ) 

(MM) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K)  ( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

( CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

SEP.  , 

1974 

17... 

8000 

9.5 

130 

80 

2.8 

1  .  1 

3.4 

1.0 

18 

0 

1.9 

2.2 

OCT. 

31  .  .  . 

600 

-6.9 

270 

120 

2.2 

1  .4 

A.  0 

1.5 

17 

0 

2.4 

2.4 

NOV. 

26.  .  . 

8000 

9.4 

340 

110 

2.0 

1.3 

3.7 

1.4 

15 

0 

2.4 

2.8 

DEC. 

17... 

7500 

9.5 

0 

68 

3.1 

1.6 

4.0 

1  .4 

19 

0 

2.8 

2.4 

PER.  . 

1975 

07.  .  . 

9600 

11 

60 

20 

2.2 

1.2 

3.4 

1.3 

14 

0 

2.2 

3.2 

MAP. 

20... 

25000 

8.4 

40 

29 

2.0 

.9 

2.3 

1.2 

1  1 

0 

2.6 

2.2 

APP. 

29... 

8000 

8.1 

1  10 

14 

1.9 

.9 

2.3 

1.1 

12 

0 

2.2 

1.6 

JUNE 

17... 

8000 

8.5 

100 

80 

2.0 

1  .  1 

2.8 

1.0 

14 

0 

2.0 

2.0 

JULY 

22... 

7400 

8.4 

1  10 

180 

2.6 

1.1 

2.6 

1.0 

14 

0 

2.2 

1.8 

SEP. 

02.  .  . 

8000 

8.9 

180 

210 

2.1 

1  .2 

3.0 

1  .  1 

18 

0 

1.6 

1.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA ,MG) 
(MG/L) 

NESS 
(MG/L ) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

SEP.  . 

17... 

1974 

.  1 

31 

670 

12 

0 

.4 

42 

6.8 

22.0 

9.4 

<1 

OCT. 

31  ..  . 

.0 

.06 

31 

55.  1 

12 

0 

.5 

45 

6.7 

19.5 

10.8 

<1 

NOV. 

26.  .  . 

.  1 

.09 

31 

670 

1  1 

0 

.5 

43 

6,8 

13.0 

8.3 

1 

DEC. 

17... 

.  1 

.  1  1 

34 

587 

14 

0 

.5 

50 

7.1 

11.0 

10.8 

<1 

EEB.  , 

07.  .  . 

1975 

.0 

.19 

32 

829 

1  1 

0 

.5 

40 

6.7 

9.5 

10.6 

<1 

MAR. 

20.  .  . 

.0 

.20 

26 

1760 

9 

0 

.3 

30 

7.0 

12.0 

12.2 

1 

APR. 

29... 

.0 

.20 

25 

540 

8 

0 

.3 

34 

6.5 

16.5 

7.5 

1 

JUNE 

17... 

.0 

.19 

27 

583 

10 

0 

.4 

42 

6.6 

18.0 

7.4 

1 

JULY 

22.  .  . 

.0 

.15 

27 

539 

1  1 

0 

.3 

40 

6.2 

20.0 

6.1 

NO 

SEP. 

02... 

.0 

.09 

29 

626 

in 

0 

.4 

40 

6.1 

24.0 

5.4 

1 
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02418500  Tallapoosa  River  below  Tallassee,  Ala Com inued 
CHEMICAL  ANALYSES,  SEPTEMBER  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 5 - - Cont inued 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI) 

(HG) 

( N I  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

SEP.  . 
17... 

1974 

<1 

<1 

2 

2 

1 

1 

<•2 

3 

ND 

34 

9 

OCT. 

31... 

<1 

<1 

1 

<1 

1 

6 

ND 

2 

<1 

22 

4 

NOV. 

26... 

1 

<1 

1 

1 

1 

1 

.3 

2 

ND 

51 

8 

DEC. 

17... 

1 

<1 

1 

1 

1 

1 

.3 

2 

<1 

32 

6 

FEB.  . 

07... 

1975 

<1 

1 

1 

1 

ND 

1 

<.2 

1 

ND 

51 

2 

MAR. 

20... 

<1 

ND 

1 

2 

1 

1 

ND 

3 

ND 

34 

5 

APR. 

29... 

<1 

<1 

2 

— 

1 

-- 

<.2 

— 

— 

37 

10 

JUNE 

17... 

<1 

ND 

1 

— 

<1 

— 

<•2 

— 

-- 

43 

9 

JULY 

22... 

<1 

<1 

1 

— 

ND 

— 

.6 

— 

— 

55 

9 

SEP. 

02... 

<1 

ND 

1 

— 

<1 

-- 

ND 

— 

— 

50 

10 
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02419000  Uphapee  Creek  near  Tuskegee,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  32°28'36",  long  85°41'42",  on  east  line  of  sec.  12,  T.  17  N. ,  R.  23  E. ,  Macon  County,  at  gaging 
station,  on  left  bank  at  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  81,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Red 
Creek,  1.2  mi  (1.9  km)  upstream  from  bridge  on  Western  Railway  of  Alabama,  and  4  mi  (6.4  km)  north  of 
Tuskegee . 

DRAINAGE  AREA.--330  mi2  (85S  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  December  1970  to  September  1975. 

REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1968  and  1969. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 

OIS-  DIS- 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(EE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

( S04 ) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

30... 

57 

5.6 

260 

58 

6.5 

3.7 

5.5 

2.8 

38 

0 

3.8 

6.6 

NOV. 

26.  .  . 

89 

4 

8.5 

570 

24 

5.2 

2.8 

4.4 

2.5 

32 

0 

3.8 

5.2 

OEC. 

17.  .  . 

217 

7.6 

240 

65 

4.5 

1.8 

2.9 

2.2 

18 

0 

5.2 

3.6 

FEB. 

07... 

781 

8.6 

200 

7 

4.4 

1.5 

3.0 

1.4 

18 

0 

3.8 

3.6 

MAR. 

20.  .  . 

4420 

5.4 

130 

10 

3.0 

1 . 1 

1.6 

1.3 

1  1 

0 

3.2 

2.4 

APR. 

29.  .  . 

318 

7.5 

270 

0 

4.8 

1  .8 

2.6 

1.4 

21 

0 

3.0 

2.8 

JUNE 

17.  .  . 

156 

8.5 

530 

25 

5.7 

2.7 

3.4 

1.7 

32 

0 

2.0 

3.2 

JULY 

22.  .  . 

215 

7.8 

490 

1  1 

5.6 

2.4 

3.3 

1.5 

30 

0 

2.6 

3.4 

SEP. 

02.  .  . 

107 

6.2 

210 

67 

6.4 

2.9 

3.9 

2.2 

34 

0 

3.2 

4.4 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(  TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F  ) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PEP 

DAY) 

( C  A , MG ) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 


30 . . . 

NOV. 

.  1 

.10 

54 

7.69 

31 

0 

.4 

102 

7.3 

17.5 

-- 

7 

26.  .  . 

DEC. 

.  1 

.27 

50 

11.3 

25 

0 

.4 

77 

7.0 

9.5 

12.0 

1 

17.  .  . 

EER. 

.  1 

.17 

38 

22.3 

19 

4 

.3 

55 

6.9 

8.0 

12.2 

ND 

07.  .  . 

MAR. 

.0 

.19 

36 

75.9 

17 

2 

.3 

56 

6.8 

8.5 

11.3 

3 

20.  .  . 

APR. 

.0 

.09 

23  274 

12 

3 

.2 

32 

6.7 

13.5 

9.8 

ND 

29... 

JUNE 

.0 

.27 

35 

30.1 

20 

3 

.3 

56 

6.6 

20.5 

9.6 

2 

17.  .  . 

JULY 

.0 

.29 

45 

19.0 

25 

0 

.3 

72 

7.^ 

23.0 

9.0 

1 

22... 

.0 

.32 

43 

25.0 

24 

0 

.3 

70 

7.1 

24.0 

9.4 

<1 

SEP. 

02... 

.0 

.32 

48 

13. R 

28 

0 

.3 

83 

6.9 

24.0 

8.7 

<  1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DATE 

SOLVED 
CAD¬ 
MIUM 
(CD) 
(UG/L ) 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

( UG/L ) 

D1S- 
SOL  VED 
COBALT 
(CO) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

<cu> 

(UG/L ) 

DIS¬ 
SOLVED 
LEAD 
(PH) 
(UG/L ) 

DIS¬ 
SOLVED 
LITHIUM 
(L  I  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

( UG/L ) 

OTS- 
SOL  VED 

nickel 

( K  I  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILVER 
(AG) 
(UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

/INC 

(7N) 

(UG/L) 

OCT. 

30.  .  . 

NOV. 

<1 

ND 

1 

<1 

<1 

2 

<•2 

1 

<1 

24 

5 

26.  .  . 

DEC. 

1 

<  1 

1 

<  1 

1 

2 

.3 

2 

ND 

54 

6 

17... 

FEB. 

<1 

<  1 

1 

1 

1 

1 

< .  2 

2 

ND 

42 

5 

07.  .  . 

MAR. 

<  1 

ND 

1 

1 

1 

2 

.9 

2 

NO 

53 

7 

20.  .  . 

APR. 

1 

1 

1 

3 

<1 

1 

< .  2 

3 

ND 

44 

7 

29.  .  . 

JUNE 

<1 

NO 

2 

-- 

1 

-- 

<.2 

-- 

-- 

38 

1  0 

17.  .  . 

JULY 

<1 

ND 

1 

— 

<  1 

— 

<.2 

-- 

— 

45 

10 

22.  .  . 

SFP. 

<1 

<1 

1 

-- 

ND 

-- 

.2 

— 

-- 

52 

9 

02.  .  . 

<1 

ND 

1 

-- 

<  1 

— 

.2 

— 

-- 

50 

10 
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02420000  Alabama  River  near  Montgomery,  Ala. 

(National  stream-quality  accounting  network  station) 

LOCATION. --Lat  32°24'41",  long  86°24'30",  in  NW%  sec.  31,  T.  17  N. ,  R.  17  E. ,  Montgomery  County,  at  bridge  on 
U.S.  Highway  31,  4  mi  (6  km)  upstream  from  Autauga  Creek,  6  mi  (10  km)  northwest  of  Montgomery,  and  at 
mile  287.6  (462.7  km). 

DRAINAGE  AREA. --15 , 100  mi2  (39,100  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD .- -Chemical  analyses:  August  1969  to  September  1973,  September  1974  to  September  1975. 

Water  temperatures :  July  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1968-69.  No  specific  conductance 
or  temperature  data  for  Sept.  6-29  due  to  recorder  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES,  SEPTEMBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

SUS¬ 

PENDED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

IRON 

GANESE 

GANESE 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

CHARGE 

( SI02 ) 

(EE) 

(EE) 

(MN) 

(MN) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA> 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

SEP . » 

19... 

1974 

7.2 

130 

0 

8.1 

2.8 

5.2 

NOV. 

01... 

— 

6.7 

— 

0 

— 

— 

36 

8.1 

3.8 

6.9 

27.  .  . 

— 

7.4 

— 

210 

— 

— 

21 

8.2 

3.7 

6.9 

DEC. 

IB... 

— 

7.6 

— 

10 

— 

— 

66 

8.7 

3.9 

7.2 

JAN.  , 
21... 

1975 

34200 

8.2 

_  _ 

_  ___ 

_  _ 

6.2 

2.0 

3.7 

EEB . 

25... 

68500 

6.5 

— 

-- 

— 

— 

— 

7.4 

2.  1 

2.9 

PAR. 

19..  . 

129000 

6.3 

— 

— 

— 

— 

— 

7.7 

2.0 

2.9 

APR. 

14... 

50400 

6.7 

_  _ 

__  _ 

_  _ 

_  _ 

5.7 

2.0 

2.6 

PAY 

22... 

68500 

6.9 

— 

— 

— 

— 

-- 

7.4 

2.2 

3.1 

JUNE 

10... 

15600 

-- 

1100 

100 

60 

0 

70 

— 

-- 

— 

JULY 

08... 

63900 

4.5 

2900 

30 

260 

210 

50 

13 

3.7 

4.9 

AUG. 

07.  .  . 

33900 

5.9 

-- 

— 

— 

— 

— 

10 

3.0 

4.5 

SEP. 

05... 

21000 

6.7 

370 

10 

70 

40 

30 

10 

3.1 

5.0 

30.  .  . 

30800 

6.3 

740 

70 

30 

20 

10 

9.5 

2.8 

4.2 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
(HC03 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SULFATE 
(S04) 
(MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
FLUO¬ 
RIDE 
(F  ) 

(MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

TOTAL 

NITRITE 

PLUS 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

TOTAL 

KJEL- 

DAHL 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

(MG/L) 

TOTAL 

NITRO- 

GFN 

(N) 

(MG/L) 

TOTAL 

PHOS- 

PhORUS 

(P) 

(MG/L) 

SEP.  . 

19.  . 

1974 

1.4 

34 

5.1 

4.7 

.  1 

.32 

.06 

NOV. 

01  .  . 

2.  1 

47 

6.2 

5.8 

.1 

.13 

— 

— 

— 

— 

27.. 

2.1 

48 

6.6 

6.0 

.0 

.15 

— 

— 

-- 

— 

DEC. 

18.  . 

2.2 

48 

8.0 

6.6 

.1 

.20 

— 

— 

— 

— 

JAN.  , 
21  .  . 

1975 

1.3 

27 

5.8 

3.1 

.  1 

«  — 

.22 

.24 

.46 

.06 

EEb. 

25.. 

1.0 

30 

5.2 

2.2 

.  1 

— 

.23 

.35 

.56 

.08 

PAR. 

19.  . 

1.1 

29 

4.6 

1.6 

.2 

— 

.22 

.26 

.48 

.07 

APR. 

14.. 

1.0 

24 

4.  1 

2.8 

.  1 

— 

.22 

.28 

.50 

.04 

MAY 

22.  . 

.9 

34 

4.7 

2.8 

.  1 

— 

.17 

.34 

.51 

.01 

JUNE 

10.  . 

-- 

32 

-- 

— 

— 

— 

.16 

.15 

.31 

.05 

JULY 

0b. . 

1.2 

49 

7.6 

4.6 

.  1 

-- 

.10 

.36 

.46 

.05 

AUG. 

07.  . 

1  .4 

42 

6.8 

3.9 

.2 

-- 

.12 

.35 

.47 

.05 

SFP. 

05.  . 

1.3 

46 

5.8 

4.7 

.  1 

— 

.11 

.87 

.98 

.03 

30.  . 

1.5 

40 

6.2 

3.9 

.  1 

— 

.18 

.28 

•  46 

.06 
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02420000  Alabama  River  near  Montgomery,  Ala. --Continued 


CHEMICAL 

ANALYSES, 

SEPTEMBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975- - 

Continued 

DIS¬ 

SPE¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

TUR-- 

DIS¬ 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

BID- 

SOLVED 

TUENTS) 

PER 

<CA,MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO- 

ATURE 

ITY 

oxygen 

DATE  (MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS)  (UNITS) 

(DEG  C) 

( JTU) 

(MG/L) 

SEP.,  1974 


19... 

NOV. 

52 

— 

32 

4 

.4 

92 

7.2 

25.0 

—  - 

7.7 

01... 

64 

— 

36 

0 

.5 

115 

7.1 

20.0 

— 

11.2 

27... 

DEC. 

66 

— 

36 

0 

.5 

111 

7.1 

15.0 

— — 

10.4 

16... 

JAN.,  1975 

69 

— 

38 

0 

.5 

117 

7.8 

10.0 

—  — 

21... 

FEB. 

44 

3140 

24 

2 

.3 

78 

7.0 

9.0 

20 

11.3 

25... 

MAR. 

.  45 

9250 

27 

3 

.2 

79 

6.7 

1 1  .5 

30 

10.2 

19... 

APR. 

43 

18100 

27 

4 

.2 

71 

7.3 

12.5 

40 

11.3 

14... 

MAY 

39 

7350 

22 

3 

.2 

60 

6.8 

14.0 

20 

10.2 

22... 

JUNE 

47 

8510 

28 

0 

.3 

93 

7.0 

22.0 

15 

8.6 

10... 

JULY 

“  ” 

— — 

— — 

“  ” 

100 

6.3 

24.0 

— — 

7.1 

08... 

AUG. 

64 

10900 

48 

8 

.3 

155 

7.2 

27.5 

30 

6.8 

07... 

SEP. 

59 

4670 

37 

3 

.3 

100 

7.2 

26.5 

20 

6.8 

05... 

64 

3630 

38 

0 

.4 

98 

7.4 

28.0 

5 

6.3 

30.  .  . 

56 

4990 

35 

2 

.3 

100 

7.3 

21.0 

15 

8.4 

PERI¬ 

PHYTON 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

TOTAL 

PHYTO-  FECAL 

PLANK-  COLI- 

STREP¬ 

TOCOCCI 

TOTAL 

SUS¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS. 

SED. 

SIEVE 

BIOMASS 

TOTAL 

TON  FORM 

(COL¬ 

ORGANIC 

PENDED 

MENT 

DIAM. 

ASH 

DRY 

(CELLS  (COL. 

ONIES 

CARBON 

SEDI- 

DIS¬ 

%  FINER 

WEIGHT 

WEIGHT 

PER  PER 

PER 

(C) 

MFNT 

CHARGE 

THAN 

DATE 

G/SQ  M 

G/SO  M 

ML)  100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(T/DAY) 

.062  MM 

SEP.  , 

19... 

1974 

NOV. 

01... 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

21 ... 

— 

— 

-  - 

-- 

— 

-- 

- - 

-- 

DEC. 

18... 

— 

—  — 

-  - 

— 

— 

— 

— 

— 

JAN., 

21... 

1975 

140  140 

60 

.. 

21 

1940 

88 

FEB. 

25... 

-- 

— 

460  120 

120 

— 

33 

6100 

85 

MAP. 

19... 

— 

— 

480  410 

530 

— 

61 

21200 

73 

APR. 

14... 

-- 

— 

870  830 

1200 

— 

39 

5310 

84 

MAY 

22... 

-- 

— 

300 

24 

— 

16 

2960 

97 

JUNE 

10... 

2.4 

2.6 

350  4000 

25 

27 

12 

505 

75 

JULY 

08.  .  . 

— 

— 

400  160 

120 

25 

116 

20000 

79 

AUG. 

07... 

— 

— 

360  1700 

100 

— 

24 

2200 

97 

SEP. 

05... 

32 

45 

350  76 

4 

8.2 

16 

907 

88 

30... 

.00 

.10 

1100  92 

34 

4.8 

17 

1410 

89 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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02420000  Alabama  River  near  Montgomery,  Ala Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  SEPTEMBER  1974  TO  SEPTEMBER  19 7 5 - - Cont inued 


SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

TOTAt 

PENDED 

SOLVED 

SUS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

CAD¬ 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

TOTAL 

PENDED 

ARSENIC 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

cobalt 

COBALT 

(AS) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CD) 

(CP) 

<  CR ) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

,EP..  1974 

19... 

NOV. 

— 

— 

I 

— 

— 

<1 

— 

— 

<1 

— 

— 

01... 

-- 

-- 

<1 

-- 

-- 

<1 

— 

— 

<1 

— 

— 

27... 

— 

3 

— 

-- 

<1 

— 

— 

<1 

— 

— 

DEC. 

IB... 

JAN.,  1975 

-- 

1 

-- 

— 

1 

— 

— 

<1 

— 

-- 

21... 

JUNE 

— 

—  — 

2 

—  — 

~  — 

1 

1 

10.  .  . 

JULY 

— 

— 

0 

4 

? 

2 

<10 

<10 

0 

0 

0 

08.  . . 

SEP. 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

<10 

<10 

0 

2 

2 

05... 

— 

— 

1 

01 

0 

0 

<10 

<10 

0 

0 

0 

30... 

2 

1 

I 

@ 

0 

O 

<10 

<10 

0 

0 

0 

DIS¬ 

'  SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

sus¬ 

SOLVED 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

SOLVED 

TOTAL 

pended 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

COPPER 

LEAD 

LEAD 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

mercury 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

(CU) 

(PB) 

(PB) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

(HG) 

DATE 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

SEP.  . 

1974 

19.  .  . 
NOV. 

1 

— — 

1 

— — 

■ — 

3 

3 

— — 

—  — 

01... 

1 

— 

2 

— 

— 

3 

3 

— 

— 

27.  .. 

1 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

3 

— 

— 

DEC. 

18... 

2 

-- 

— 

2 

— 

-- 

2 

3 

— 

— 

JAN.  , 

1975 

21... 

JUNF 

1 

— 

— 

2 

— 

— 

I 

2 

— — 

— — 

10..  . 

JULY 

4 

9 

6 

3 

44 

38 

6 

— — 

.0 

.0 

08..  . 

SEP. 

0 

13 

12 

1 

20 

20 

0 

—  — 

.2 

.  1 

05..  . 

0 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

30..  . 

0 

1  1 

9 

2 

17 

17 

0 

.  1 

.0 

SUS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SUS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SELE¬ 

SELE¬ 

SELE¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

NIUM 

SILVER 

TIUM 

7  I NC 

7 1  NC 

ZINC 

(HG) 

( N I  ) 

(SE) 

(SE) 

(SE) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

(ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

SEP.  , 

1974 

19.  .  . 

NOV. 

.2 

3 

— 

— 

— 

ND 

51 

-- 

— 

12 

01... 

ND 

3 

— 

— 

ND 

32 

— 

— 

6 

27.  .  . 

DEC. 

.5 

2 

— 

-- 

— 

ND 

73 

— 

— 

8 

18.  .  . 

<•2 

2 

— 

— 

— 

ND 

23 

— 

-- 

7 

JAN.  , 

1975 

21... 

JUNE 

<.2 

2 

— 

— 

— 

ND 

59 

— 

— 

9 

10... 

JULY 

.0 

— 

0 

0 

0 

— 

— 

50 

40 

7 

08.  .  . 

SEP. 

.  1 

— 

— 

1 

— 

— 

80 

80 

0 

05.  .  . 

.1 

— 

-- 

— 

0 

— 

-- 

20 

20 

1 

30... 

.1 

— 

0 

0 

0 

— 

— 

50 

50 

3 
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GENUS 

02420000 

PHYTOPLANKTON 

Alabama 

ANALYSES 

River  near  Montgomery 

,  WATER  YEAR  OCTOBER 

PERCENT  COMPOSITION 

,  Ala.-- 

1974  TO 

Continued 

SEPTEMBER 

1975 

Jan.  23 

Feb.  24 

Mar.  18 

Apr.  17 

May  12 

June  3 

July  7 

Aug .  4 

Sept .  4 

Sept.  29 

ACTINASTRUM 

— 

— 

20 

— 

33 

— 

4 

— 

3 

5 

AGMENELLUM 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

ANABAENA 

— 

12 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

ANACYST 1 S 

— 

10 

40 

— 

— 

30 

— 

— 

33 

— 

CHLAMYDOMONAS 

— 

21 

— 

-- 

4 

-- 

3 

— 

— 

— 

COELASTRUM 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

CYCLOTELLA 

— 

12 

15 

2 

— 

3 

7 

2 

21 

2 

CYMBELLA 

— 

-- 

— 

2 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

DICTYOSPHAERIUM 

— 

— 

-- 

— 

17 

— 

6 

10 

— 

— 

EUNOTIA 

9 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

GOMPHONEMA 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

GYROS IGMA 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

HANTZSCHIA 

9 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

LYNGBYA 

— 

5 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

MELOS  IRA 

— 

5 

— 

6 

— 

3 

2 

— 

2 

2 

MICRACTINIUM 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

1 

NAVICULA 

— 

2 

— 

8 

8 

— 

— 

2 

— 

— 

NITZSCHIA 

— 

17 

20 

8 

4 

5 

2 

5 

— 

5 

OOCYST  IS 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

— 

— 

— 

OSC 1 LLATOR 1 A 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

44 

64 

32 

84 

PEDIASTRUM 

— 

— 

— 

32 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

P 1 NNULAR 1 A 

— 

— 

— 

2 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

PLANKTOSPHAERIA 

— 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SCENEDESMUS 

73 

— 

— 

16 

— 

45 

1 

14 

1 

— 

SELENESTRUM 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

STAURONEI  S 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SURIRELLA 

— 

-- 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

SYNEDRA 

— 

— 

5 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

TETRASTRUM 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

TRACHELOMONAS 

-- 

— 

-- 

— 

4 

__ 

_ 

_ 
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DAY 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1  1 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTH 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


02420000  Alabama  River  near  Montgomery,  Ala -Continued 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG. 
APRIL  MAY  JUNE 


C) ,  JULY  TO  SEPTEMBER  1975 
JULY  AUGUST 


SEPTEMBER 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

_ 

_ 

88 

62 

101 

88 

— 

— 

87 

83 

93 

67 

— 

— 

83 

63 

94 

60 

— 

— 

85 

74 

106 

80 

— 

— 

90 

68 

98 

82 

— 

91 

101 

93 

88 

85 

85 

81 

85 

::: 

— 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

89 

84 

— 

— 

_ 

_ _ 

95 

84 

— 

_ 

— 

— 

95 

92 

87 

90 

81 

73 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

86 

79 

— 

— 

_ 

_ _ 

89 

83 

— 

— 

— 

— 

93 

87 

— 

— 

— 

— 

97 

63 

— 

— 

— 

— 

100 

91 

— 

— 

— 

— 

101 

95 

— 

— 

_ 

_ 

106 

94 

— 

_ 

— 

— 

103 

87 

— 

— 

93 

90 

103 

88 

— 

— 

98 

90 

104 

89 

— 

— 

98 

85 

98 

79 

— 

— 

85 

77 

81 

65 

— 

— 

85 

77 

104 

81 

— 

— 

86 

74 

112 

101 

— 

-  — 

96 

80 

105 

87 

— 

— 

89 

85 

107 

95 

103 

100 

89 

69 

105 

88 

— - 

_ 

• _ 

112 

62 

— 

— 

TEMPERATURE  (DEG. 

C)  OF  WATER, 

JULY  TO  SEPTEMBER  1975 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

— 

— 

— 

— 

25.0 

24.0 

29*5 

28.5 

— 

— 

— 

— 

26.0 

25.0 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

25.5 

25.0 

28.5 

27.5 

— 

— 

— 

— 

26.5 

25.5 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

26.5 

25.5 

29.0 

28.5 

— 

— 

_ 

- _ 

26.5 

26.0 

_ 

_ _ 

— 

— 

— 

— 

27.0 

25.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.0 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

26.5 

26.0 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.5 

— 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

27.5 

27.0 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

28.0 

27.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27.5 

26.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.0 

27.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.5 

28.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

27.0 

27. 0 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.5 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.5 

30.0 

28.0 

— 

— 

— 

_ 

26.5 

26.0 

28.5 

28.0 

— 

— 

— 

— 

26.5 

25.5 

29.5 

26.5 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.0 

29.0 

28.5 

— 

— 

— 

— 

27.0 

26.5 

29.0 

28.0 

— 

— 

— 

— 

26.5 

26.0 

30.0 

28.5 

21.5 

21.5 

— 

— 

26.0 

24.5 

29.0 

28.5 

— 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

30.0 

24.0 

— 

— 

MONTH 
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02421000  Catoma  Creek  near  Montgomery,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  32°18'26",  long  86°17'58",  in  center  sec.  6,  T.  15  N.  ,  R.  18  E.,  Montgomery  County,  at  gaging 
station,, on  right  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  331,  5  mi  (8  km)  south  of  Montgomery. 

DRAINAGE  AREA. --298  mi2  (772  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  January  1972  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1968,  1969,  a|nd  1971. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 
(wn  Hpnntps  constituent  not  deferteHl 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

OIS- 

DIS-  SOLVED 

SOLVED  MAN- 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON  ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( S 1 02 ) 

(EE)  (MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

29  .  .  . 

5.6 

6.6 

430  57 

43 

2.0 

4.5 

3.0 

130 

0 

11 

6.8 

NOV. 

25... 

26 

8.1 

690  25 

26 

1.8 

3.9 

4.5 

72 

0 

13 

8.2 

DEC. 

18... 

331 

7.0 

1 70  90 

20 

1.9 

4.1 

3.3 

50 

0 

15 

10 

MAR. 

21... 

3000 

4.9 

150  0 

14 

.8 

1.9 

1.6 

42 

0 

4.6 

3.2 

APR. 

30... 

62 

7.6 

120  24 

35 

1.7 

5.9 

2.2 

96 

0 

16 

9.0 

JUNE 

18..  . 

89 

7.8 

340  20 

23 

1.3 

3.5 

2.1 

72 

0 

8.2 

4.8 

JULY 

28... 

688 

5.5 

390  ND 

11 

.7 

2.5 

2.0 

31 

0 

5.0 

3.8 

SEP. 

02.  .  . 

10 

4.8 

150  57 

50 

2.2 

5.4 

2.4 

160 

0 

*  9. 5 

7.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

<N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO- 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

29... 

.  1 

.02 

141 

1.97 

120 

14 

.2 

250 

7.2 

16.5 

10.3 

K 

NOV. 

25... 

.1 

.10 

101 

7.09 

73 

14 

.2 

165 

7.2 

12.5 

11.6 

ND 

DEC.  - 

18... 

.  1 

.08 

87 

92.1 

58 

17 

.2 

154 

7.6 

7.0 

„ 

<1 

MAR. 

21... 

.1 

.05 

52 

421 

39 

5 

.1 

89 

7.5 

15.0 

8.2 

<1 

APR. 

30. .  . 

.  1 

.14 

125 

20.9 

95 

17 

.3 

222 

7.5 

20.0 

6.7 

1 

JUNE 

18... 

.2 

.15 

88 

21.1 

63 

4 

.2 

167 

7.4 

24.0 

7.8 

1 

JULY 

28... 

.0 

.10 

46 

85.4 

31 

6 

.2 

77 

7.0 

24.0 

8.4 

1 

SEP. 

02... 

.  1 

.03 

161 

4.52 

130 

0 

.2 

320 

7.7 

27.0 

7.1 

1 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI) 

<  HG ) 

(NI) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L  > 

(UG/L) 

OCT. 

29... 

<1 

<1 

1 

1 

ND 

10 

ND 

3 

<1 

220 

7 

NOV. 

25... 

1 

2 

1 

2 

<i 

6 

ND 

1 

ND 

160 

9 

DEC. 

18... 

<1 

<1 

I 

2 

2 

5 

.4 

2 

ND 

47 

7 

MAR. 

21... 

1 

I 

1 

2 

1 

3 

.2 

4 

<1 

110 

7 

APR. 

30  .  •  . 

<1 

2 

1 

— 

ND 

— 

<.2 

— 

_ 

200 

11 

JUNE 

18... 

<1 

2 

<1 

— 

1 

— 

.2 

__ 

_ 

130 

18 

JULY 

28... 

1 

<1 

1 

— 

1 

— 

.3 

_ 

_ 

95 

14 

SEP. 

02... 

<1 

ND 

1 

-- 

1 

— 

.3 

— 

— 

290 

20 
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02422000  Big  Swamp  Creek  near  Lowndesboro,  Ala. 

LOCATION.  - -Lat  32°16'00",  long  86°41'40",  in  NE^a  sec.  19,  T.  15  N.  ,  R.  14  E.,  Lowndes  County,  at  gaging 
station,  on  right  bank  at  upstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  80,  1  mi  (1.6  km)  downstream  from 
Panther  Creek,  5  mi  (8  km)  west  of  Lowndesboro,  and  12  mi  (19  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --247  mi2  (640  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  October  1970  to  September  1975. 

REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1968,  1969,  and  1970. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constLtuent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

man¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

dis¬ 

solved 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATF 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( SI  02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

29... 

50 

7.4 

130 

90 

62 

2.9 

6.8 

3.9 

190 

0 

14 

9.8 

NOV. 

25.  .  . 

74 

8.2 

480 

30 

55 

2.6 

5.4 

3.9 

150 

0 

23 

1 1 

DEC. 

16... 

621 

7.5 

40 

35 

51 

1.9 

5.8 

3.4 

130 

0 

27 

10 

FEB. 

12.  .  . 

150 

7.5 

120 

15 

65 

2.2 

7.1 

2.2 

180 

0 

28 

9.0 

MAR. 

21... 

1530 

4.7 

140 

0 

25 

1  . 1 

2.0 

1.5 

71 

0 

6.8 

3.2 

MAY 

05.  •  • 

44 

7.2 

80 

0 

54 

2.2 

6.0 

2.5 

150 

0 

24 

7.6 

JUNE 

18... 

59 

7.7 

1  10 

17 

47 

1.8 

5.  1 

2.5 

140 

0 

16 

6.2 

JULY 

28... 

649 

5.6 

13.0 

ND 

24 

1.0 

2.3 

2.3 

71 

0 

6.8 

3.4 

SEP. 

03.  .  . 

2.8 

7.1 

120 

79 

59 

2.7 

6.3 

3.2 

190 

0 

9.6 

8.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD- 

NFSS 

NON- 

CAP- 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPF- 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA , MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OAYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

29.  .  . 

.2 

.04 

201 

29.7 

170 

15 

.2 

371 

7.3 

16 . 0 

5.7 

1 

NOV. 

25.  .  . 

.2 

.06 

184 

36.8 

150 

27 

.2 

310 

7.5 

12.0 

9.9 

1 

DEC. 

16.  .  . 

.2 

.06 

171 

334 

140 

34 

.2 

298 

7.7 

9.0 

11.3 

2 

FEB. 

12.  .  . 

.  1 

.07 

211 

85.5 

170 

23 

.2 

361 

7.8 

11.0 

10.0 

ND 

MAR. 

21... 

.  1 

.05 

80 

330 

67 

9 

.  1 

142 

7.6 

15.5 

11.2 

<1 

MAY 

05... 

.2 

.16 

178 

21.2 

140 

17 

.2 

325 

7.8 

19.5 

7.1 

ND 

JUNE 

18... 

.3 

.17 

157 

25.0 

130 

16 

.2 

310 

7.9 

24.0 

7.1 

1 

JULY 

28.  .  . 

.  1 

.12 

81 

142 

64 

6 

.  1 

153 

7.3 

24.0 

7.1 

2 

SEP. 

03... 

.  1 

.20 

1-92 

1.48 

160 

■5 

.2 

370 

7.4 

26.5 

4.2 

2 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
LEAD 
(PB) 
(UG/L  ) 

DIS¬ 

SOLVED 

LITHIUM 

(LI) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
MERCURY 
( H6.) 
(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
NICKEL 
( N I  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
STRON¬ 
TIUM 
(SR) 
(UG/L ) 

DIS¬ 
SOLVED 
ZINC 
(  7N ) 
(UG/L) 

OCT. 

29.  .  . 

<1 

ND 

1 

1 

ND 

16 

ND 

3 

<1 

350 

8 

NOV. 

25... 

<1 

2 

1 

1 

ND 

13 

.3 

2 

ND 

290 

8 

DEC. 

16.  .  . 

<1 

<1 

1 

2 

1 

12 

<.2 

2 

ND 

250 

9 

FEB. 

12.  .  . 

<1 

<1 

1 

•2 

<‘l 

14 

ND 

3 

ND 

330 

8 

MAR. 

21  .  .  . 

<1 

1 

1 

3 

ND 

3 

<•2 

4 

ND 

140 

6 

MAY 

05.  .  . 

<1 

1 

1 

_ 

ND 

_ 

<.2 

_ 

_ 

310 

16 

JUNE 

18.  .  . 

1 

1 

<1 

_ 

1 

_ 

<.2 

_ 

_ 

250 

23 

JULY 

28... 

<1 

1 

1 

_ 

1 

_ 

<•2 

_ 

130 

10 

SFP. 

03... 

<1 

<1 

1 

_ 

Cl 

_ 

1.0 

— 

— 

330 

20 
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02423000  Alabama  River  at  Selma,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°24'20",  long  87°01'07",  in  SE*s  sec.  36,  T.  17  N.  ,  R.  10  E.  ,  Dallas  County,  at  gaging  station 
in  first  pier  from  right  bank  of  Edmund  Pettus  Bridge  on  U.S.  Highway  80,  in  Selma,  1  mi  (1.6  km)  upstream 
from  Valley  Creek,  and  at  mile  214.8  (345.6  km). 

DRAINAGE  AREA . - - 17 , 100  mi2  (44,300  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  Water  years  1965-67  (partial-record  station),  August  1969  to  September 
1973. 

Water  temperatures:  October  1955  to  November  1956,  June  1962  to  September  1972,  April  to  September  1975. 
June  to  September  1962,  unpublished. 

EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures:  Maximum,  29.5°  C  on  several  days  during  August  and  September. 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  Maximum  (1962-71,  1974-75),  30.0°  C  on  several  days  in  1963,  1966,  and  1969;  minimum 
(1962-71),  6.0°  C  on  several  days  in  1963  and  1964. 

REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1968.  No  temperature  data  for 
Aug.  11-12  due  to  recorder  malfunction. 

TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  APRIL  TO  SEPTEMBER  1975 


APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MI 

N 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

_ 

_ 

20.0 

19. 

5 

25.5 

24.5 

27.5 

27.0 

25.5 

25.0 

29.0 

29.0 

2 

— 

— 

20.5 

20. 

0 

25.5 

25.0 

27.0 

27.0 

25.5 

25.5 

29.5 

29.0 

3 

— 

— 

20.5 

20. 

0 

25.5 

25.0 

27.0 

27.0 

25.5 

25.0 

29.5 

29.0 

4 

— 

— 

20.5 

20. 

0 

25.0 

25.0 

27.0 

27.0 

25.5 

25.0 

29.5 

29.0 

5 

— 

— 

20.5 

20. 

0 

25.0 

25.0 

27.5 

27.0 

26.0 

25.5 

29.0 

29.0 

6 

_ 

_ 

20.0 

19. 

5 

25.0 

24.5 

27.5 

27.5 

26.5 

26.0 

29.0 

28.5 

7 

— 

— 

20.0 

19. 

5 

25.0 

24.5 

27.5 

27.5 

26.5 

26.0 

28.5 

28.0 

8 

15.5 

15.0 

20.0 

19. 

5 

25.5 

25.0 

27.5 

26.5 

26.5 

26.5 

28.0 

27.5 

9 

15.5 

15.0 

20.0 

20. 

0 

25.5 

25.0 

27.0 

26.5 

26.5 

26.0 

28.5 

27.5 

10 

15.5 

15.0 

20.0 

19. 

5 

25.5 

25.0 

27.0 

27.0 

26.5 

26.0 

28.5 

28.5 

1  1 

15.5 

15.0 

20.0 

19. 

5 

25.5 

25.5 

27.0 

25.5 

— 

_ 

28.5 

28.5 

12 

15.5 

15.5 

21.0 

20. 

0 

26.0 

25.5 

25.5 

25.0 

— 

— 

28.5 

28.0 

13 

15.5 

15.5 

21.5 

21. 

0 

26.0 

25.5 

26.0 

25.5 

27.0 

26.5 

28.0 

27.5 

14 

15.5 

14.5 

21.5 

21  . 

0 

26.0 

25.5 

26.0 

26.0 

27.5 

27.0 

27.5 

27.5 

15 

15.0 

1'4.5 

21.5 

21. 

5 

25.5 

25.5 

26.5 

26.0 

27.5 

27.0 

27.5 

26.5 

16 

15.0 

14.5 

22.0 

21. 

5 

25.5 

25.0 

26.5 

26.5 

27.5 

27.0 

27.0 

26.0 

17 

15.0 

14.5 

22.5 

22. 

0 

25.5 

25.5 

27.0 

26.5 

27.5 

27.5 

27.0 

26.5 

18 

16.0 

15.0 

22.0 

21  . 

S 

26.0 

25.5 

27.0 

26.5 

28.0 

27.5 

26.5 

26.5 

19 

16.5 

16.0 

22.5 

21. 

5 

26.0 

26.0 

27.5 

2  7.0 

28.0 

27.5 

26.5 

26.5 

20 

17.0 

16.5 

22.5 

22. 

0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

28.0 

26.5 

26.5 

21 

17.5 

17.0 

22.5 

22. 

5 

26.0 

25.5 

27.5 

27.0 

28.5 

28.0 

26.5 

26.0 

22 

17.5 

17.0 

23.0 

22. 

5 

26.5 

25.5 

27.5 

27.0 

28.5 

28.0 

26.0 

25.0 

23 

18.0 

17.5 

23.5 

23. 

0 

27.0 

26.5 

27.0 

27.0 

28-5 

28.5 

25.0 

24.0 

24 

18.0 

18.0 

24.0 

23. 

5 

27.5 

26.5 

27.5 

2  7.0 

29.0 

28.5 

24.5 

22.5 

25 

18.5 

18.0 

24.5 

24. 

0 

27.0 

26.5 

27.5 

27.5 

29.5 

28.5 

23.5 

22.5 

26 

19.0 

18.5 

25.0 

24. 

5 

27.5 

27.0 

27.5 

27.5 

29.5 

29.0 

22.5 

21.0 

27 

19.5 

18.5 

24.5 

24. 

0 

27.0 

27.0 

27.5 

27.5 

29.5 

29.0 

21.0 

21.0 

28 

19.5 

19.0 

25.0 

24. 

5 

27.5 

27.0 

27.5 

27.0 

29.0 

29.0 

21.5 

21.0 

29 

19.5 

19.0 

25.0 

25. 

0 

27.5 

27.0 

27.0 

27.0 

29.0 

29.0 

21.5 

21.0 

30 

19.5 

19.0 

25.0 

24. 

5 

*  27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

29.5 

29.0 

21.5 

21.5 

31 

— 

— 

25.0 

24. 

5 

— 

— 

26.0 

25.5 

29.5 

29.0 

— 

— 

MONTH 

_ 

_ 

25.0 

19. 

5 

27.5 

24.5 

27.5 

25.0 

29.5 

25.0 

29.5 

21.0 
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02423630  Shades  Creek  near  Greenwood,  Ala. 

LOCATION. --Lat  33°19'34",  long  86°56'59",  in  Vh  sec.  3,  T.  20  S.,  R.  4  W. ,  Jefferson  County,  at  gaging  station 
near  left  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  county  road,  1.4  mi  (2.3  km)  southwest  of  Greenwood,  5.5  mi 
(8.8  km)  south  of  Bessemer,  and  at  mile  20.8  (33.5  km). 

DRAINAGE  AREA.—  72.4  mi2  (187.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1969  to  September  1970  (partial - record  station),  October  1970 
to  September  1975. 

Water  temperatures:  October  1969  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 


Water  temperatures: 

Maximum , 

26.5°  C 

July 

26, 

Aug.  16,  25;  minimum,  5.0°  C  Dec.  4-5. 

Period  of  record: 

Water  temperatures : 

Maximum, 

28.5°  C 

July 

25, 

1972;  minimum,  2.5°  C  Jan.  9,  10,  1970 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1967  and  1969.  No  temperature  data 
Feb.  9-10,  Mar.  11-Apr.  2  and  Sept.  15-30  because  of  recorder  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

6ICAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

bONATF 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FF) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

( K  ) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

( CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22. . . 

23 

8.6 

70 

79 

30 

6.4 

24 

7.1 

120 

0 

34 

16 

NOV. 

21  .  .  . 

155 

5.9 

220 

130 

15 

3.7 

9.1 

4.1 

55 

0 

23 

5.2 

JAN. 

07„.. 

150 

10 

20 

200 

20 

4.0 

9.9 

2.9 

66 

0 

25 

6.0 

FEB. 

05.  .  . 

1880 

7.9 

30 

46 

10 

2.2 

2.9 

1.7 

25 

0 

15 

2.6 

MAR. 

13... 

71 

5.3 

30 

40 

19 

4.7 

13 

3.0 

7? 

0 

24 

7.8 

APR. 

24  «  *  . 

82 

9.2 

180 

60 

17 

4.4 

12 

3.  1 

70 

0 

18 

6.4 

MAY 

29.  .  . 

56 

7.7 

100 

14 

21 

4.1 

10 

5.0 

70 

0 

24 

5.6 

JUNE 

27... 

25 

7.1 

90 

160 

29 

5.5 

22 

5.6 

100 

0 

28 

16 

SEP. 

09.  .  . 

32 

5.6 

40 

220 

22 

3.5 

7.4 

3.8 

62 

6 

16 

5.8 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(  TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAP- 

PONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

( F  > 

(MG/L) 

<N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

.  1 

2.2 

195 

13.2 

ino 

2 

1.0 

342 

6.9 

11.0 

9.7 

4 

NOV. 

21... 

.2 

.72 

96 

40.2 

53 

8 

.5 

162 

7.3 

14. S 

7.2 

3 

JAN. 

07.  .  . 

.  1 

.70 

115 

43.7 

67 

13 

.5 

181 

7.3 

8.0 

11.0 

1 

FEB. 

05.  .  . 

.0 

.22 

55 

289 

34 

14 

.2 

85 

6.9 

9.0 

10.2 

<  1 

MAR. 

13. . . 

.6 

1.1 

117 

22.4 

67 

8 

.7 

212 

7.1 

15.0 

7.2 

3 

APR. 

24.  .  . 

.0 

1.8 

113 

25.0 

61 

3 

.7 

190 

7.2 

16.0 

7.3 

3 

MAY 

29.  .  . 

.4 

1.8 

120 

18.1 

70 

13 

.5 

196 

6.6 

22.0 

3.9 

4 

JUNE 

27... 

.2 

4.1 

180 

12.1 

95 

13 

1.0 

300 

7.1 

22.5 

5.0 

4 

SEP. 

09..  . 

.1 

1.9 

110 

9.50 

70 

19 

.4 

180 

8.8 

24.0 

3.6 

3 
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02423630  Shades  Creek  near  Greenwood,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197 5 -- Continued 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

MIUM 

MIUM 

(CD) 

<CR) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

<1 

1 

NOV. 

21... 

<1 

ND 

JAN. 

07.  .  . 

1 

<i 

FEB. 

•05.  .. 

<1 

MO 

MAP. 

13.  .  . 

<1 

ND 

APR. 

24.  .  . 

<1 

ND 

MAY 

29.  .. 

<1 

1 

JUNE 

27... 

<1 

ND 

SEP. 

09.  .  . 

1 

ND 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
COPPER 
<  CU ) 
(UG/L) 

■DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

1 

1 

1 

1 

3 

ND 

1 

<1 

ND 

1 

3 

1 

2 

ND 

1 

1 

— 

2 

1 

— 

<1 

1 

— 

2 

1 

— 

ND 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

SOI  VED 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

(LI) 

(HG) 

<  N I  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

12 

<.2 

3 

5 

<.2 

2 

5 

<.2 

2 

3 

<.2 

4 

10 

.5 

6 

6 

<•2 

— 

— 

.2 

— 

— 

.2 

— 

_ 

<.2 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

( UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
ZINC 
<  ZM) 
(UG/L) 

1 

130 

10 

<1 

71 

6 

ND 

39 

7 

ND 

64 

7 

ND 

86 

8 

— 

72 

10 

— 

94 

IS 

_ 

no 

10 

70 


20 
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02423630  Shades  Creek  near  Greenwood,  Ala -Continued 


TEMPERATURE 

(DEG.  C)  OF 

WATER, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

197  S 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

19.0 

17.5 

18.5 

17.0 

7.5 

6.5 

15.0 

14.0 

15.5 

15.0 

12.5 

11.0 

2 

18.0 

17.0 

18.5 

17.0 

7.0 

6.5 

14.0 

11.0 

15.5 

15.0 

11.5 

10.0 

3 

17.0 

15.5 

19.0 

17.0 

7.0 

6.0 

11.0 

10.0 

15.0 

11.0 

10.0 

9.0 

4 

15.5 

14.0 

18.5 

17.0 

6.5 

5.0 

10.0 

9.5 

11.5 

9.5 

9.0 

8.0 

5 

15.0 

14.0 

18.5 

17.0 

6.5 

5.0 

9.5 

8.5 

11.5 

11.0 

9.5 

7.5 

6 

15.0 

14.0 

17.0 

15.0 

6.0 

5.5 

9.0 

8.0 

11.0 

9.0 

10.0 

8.0 

7 

15.5 

14.5 

15.0 

14.0 

8.5 

6.0 

10.0 

8.5 

9.0 

7.5 

12.5 

10.0 

8 

16.0 

15.0 

14.0 

13.0 

10.0 

8.5 

11.0 

9.5 

9.0 

8.0 

13.0 

11.5 

9 

16.0 

15.0 

14.0 

12.0 

9.5 

8.0 

12.0 

11.0 

— 

— 

12.0 

10.5 

10 

16.0 

15.0 

13.5 

12.0 

8.0 

6.5 

14.5 

12.0 

— 

— 

10.5 

10.0 

11 

16.5 

15.5 

14.5 

12.5 

7.5 

6.5 

14.0 

12.5 

10.5 

8.0 

— 

— 

12 

17.0 

16.0 

13.5 

12.0 

8.5 

7.0 

12.5 

8.0 

12.0 

10.5 

— 

— 

13 

18.0 

17.0 

12.0 

10.5 

8.5 

7.5 

8.0 

7.5 

12.0 

11.0 

— 

- — 

14 

18.5 

17.5 

11.0 

9.5 

8.0 

7.0 

7.5 

6.5 

11.0 

9.5 

— 

— 

15 

19.0 

18.5 

10.0 

8.5 

8.5 

8.0 

7.5 

6.5 

11.5 

10.0 

— 

— 

16 

19.0 

18.0 

9.5 

7.5 

9.0 

8.0 

8.5 

7.0 

13.5 

11.5 

— 

— 

17 

18.0 

16.0 

10.0 

9.0 

8.0 

6.5 

9.5 

8.0 

15.0 

12.5 

— 

— 

18 

16.0 

15.0 

12.0 

10.0 

6.5 

5.5 

11.0 

9.0 

14.0 

10.0 

— 

— 

19 

16.0 

15.0 

14.5 

12.0 

7.0 

6.0 

12.0 

11.0 

14.0 

13.0 

— 

— 

20 

15.0 

14.0 

17.0 

14.5 

9.0 

7.0 

12.0 

9.5 

13.0 

11.5 

— 

— 

21 

14.0 

13.5 

16.0 

13.5 

9.5 

8.5 

9.5 

8.0 

11.5 

10.5 

— 

— 

22 

14.0 

13.0 

13.5 

11.5 

8.5 

7.5 

9.0 

7.5 

13.5 

11.5 

— 

— 

23 

14.0 

13.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

10.0 

9.0 

15.0 

13.5 

— 

— 

24 

14.0 

13.0 

12.0 

10.5 

13.0 

10.0 

10.5 

10.0 

14.5 

12.0 

— 

— 

25 

14.0 

13.0 

12.0 

10.5 

13.5 

12.0 

13.0 

10.5 

12.0 

10.5 

— 

— 

26 

14.5 

13.5 

10.5 

9.5 

12.0 

10.5 

11.5 

10.5 

11.5 

10.0 

- — 

— 

27 

15.0 

14.0 

9.5 

8.5 

11.5 

10.5 

12.0 

10.5 

12.5 

11.0 

— 

— 

28 

16.0 

14.5 

8.5 

7.5 

13.0 

11.5 

13,5 

12.0 

12.5 

11.5 

— 

— 

29 

16.5 

16.0 

8.0 

6.5 

14.0 

13.0 

15.0 

13.5 

— 

— 

— 

— 

30 

18.0 

16.0 

7.5 

7.0 

15.0 

14.0 

15.5 

14.5 

— 

— 

— 

31 

18.5 

16.5 

— 

— 

15.0 

15.0 

15.5 

15.0 

— 

— 

— 

— 

MONTH 

19.0 

13.0 

19.0 

6.5 

15.0 

5.0 

15.5 

6.5 

15.5 

7.5 

— 

— 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

— 

— 

20.0 

19.0 

23.0 

22.0 

24.5 

24.0 

23.0 

22.5 

25.5 

23.5 

2 

— 

— 

20.5 

19.5 

23.0 

21.5 

25.0 

24.0 

23.5 

22.5 

25.0 

23.5 

3 

16.0 

14.5 

20.0 

20.0 

22.5 

21.0 

25.5 

24.0 

24.5 

23.5 

25.0 

23.0 

4 

14.5 

12.0 

20.5 

19.5 

23.0 

21.0 

25.5 

24.0 

25.0 

24.5 

25.5 

23.5 

5 

13.0 

12.0 

19.5 

18.5 

23.5 

21.5 

25.5 

24.0 

25.0 

24.0 

25.0 

23.5 

6 

13.5 

12.5 

18.5 

18.0 

23.0 

22.0 

25.5 

24.0 

25.0 

24.0 

24.5 

23.5 

7 

14.0 

13.0 

19.0 

18.0 

23.5 

22.0 

24.5 

22.5 

24.5 

23.5 

24.5 

23.5 

8 

14.5 

14.0 

19.5 

19.0 

24.0 

22.5 

23.0 

22.5 

24.0 

23.0 

24.5 

23.5 

9 

15.0 

14.0 

19.5 

19.0 

23.5 

23.0 

24.5 

23.0 

24.0 

23.0 

25.0 

23.5 

10 

16.0 

15.0 

20.5 

19.5 

24.0 

23.0 

24,0 

23.5 

24.0 

23.0 

25.0 

23.5 

11 

16.5 

15.5 

20.5 

20.0 

24.0 

23.5 

24.5 

23.5 

24.5 

23.0 

25.0 

23.5 

12 

16.0 

15.0 

21.0 

19.5 

24.0 

23.0 

24.5 

23.0 

25.0 

23.5 

25.5 

23.5 

13 

15.0 

13.5 

21.0 

20.0 

23.0 

22.5 

23.5 

22.5 

25.5 

24.0 

23.5 

21.5 

14 

13.5 

12.5 

21.0 

20.0 

23.5 

22.0 

23.5 

22.0 

26.0 

24.0 

21.5 

20.0 

15 

14.5 

12.5 

21,0 

20.0 

22.5 

22.0 

24.0 

22.5 

26.0 

24.5 

— 

— 

16 

15.0 

14.0 

20.5 

20.0 

23.5 

22.0 

24.5 

23.0 

26.5 

25.0 

— 

— 

17 

16.0 

14.5 

20.5 

19.5 

24.5 

23.0 

25.0 

23.5 

25.5 

24.5 

— 

— 

18 

18.0 

16.0 

20.5 

20.0 

25.5 

23.5 

25.0 

24.0 

25.5 

24.0 

— 

— 

19 

18.0 

18.0 

20.5 

20.0 

25.5 

24.0 

26.0 

24.5 

25.0 

24.0 

— 

— 

20 

18.0 

16.0 

21.0 

20.5 

24.5 

23.5 

25.5 

24.0 

25.5 

24.0 

— 

— 

21 

16.0 

15.0 

22.5 

21.0 

24.5 

23.0 

25.5 

24.0 

26.0 

24.5 

— 

— 

22 

16.5 

15.0 

23.0 

21.5 

24.5 

23.0 

24.5 

24.0 

26.0 

24.5 

— 

— 

23 

17.0 

15.5 

23.0 

22.0 

24.5 

23.0 

25.5 

24.5 

26.0 

24.5 

— 

— 

24 

18.5 

16.5 

23.5 

22.0 

24.5 

22.5 

26.0 

24.5 

26.0 

24.5 

— 

— 

25 

20.0 

18.0 

24.0 

22.0 

24.5 

22.5 

26.0 

25.0 

26.5 

24.5 

— 

— 

26 

20.5 

19.5 

24.0 

22.5 

24.0 

22.5 

26.5 

24.5 

26.0 

24.5 

— 

— 

27 

21.0 

20.5 

25.0 

22.5 

24.0 

22.0 

25.5 

25.0 

26.0 

25.0 

— 

— 

28 

21.5 

20.5 

23.0 

22.0 

24.5 

23.0 

26.0 

24.5 

26.0 

24.5 

— 

— 

29 

20.5 

20.0 

23.5 

22.0 

24.5 

23.5 

25.5 

25.0 

25.5 

24.5 

— 

— 

30 

20.0 

19.0 

23.0 

22.5 

25.0 

23.5 

25.0 

24.0 

25.5 

24.0 

— 

— 

31 

— 

— 

23.0 

22.5 

— 

— 

24.0 

23.0 

25.5 

24.0 

— 

- — 

MONTH 

21.5 

12.0 

25.0 

18.0 

25.5 

21.0 

26.5 

"0 

ro 

o 

26.5 

22.5 

— 

— 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02424000  Cahaba  River  at  Centreville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°56'42",  long  87°08'21",  in  Eh  sec.  26,  T.  23  N. ,  R.  9  E. ,  Bibb  County,  at  gaging  station,  on 
left  bank  60  ft  (18  m)  downstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  82,  0.2  mi  (0.3  km)  west  of  Centreville, 

0.5  mi  (0.8  km)  upstream  from  Gulf,  Mobile'  §  Ohio  Railroad  bridge,  2.5  mi  (4.0  km)  upstream  from  Sandy 
Creek,  and  at  mile  81.2  (130.6  km). 

DRAINAGE  AREA. --1,029  mi2  (2,665  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1970  to  September  1975. 


REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965,  1966, 


and  1968. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

blCAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS- 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

bONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGI 

(SI02) 

(FE> 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

<K) 

( HC03) 

(C03) 

(S04) 

ten 

DATF 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

CUG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

29... 

316 

3.5 

0 

40 

29 

1  1 

4.6 

2.  1 

130 

0 

17 

3.0 

NOV. 

22... 

1070 

7.3 

190 

17 

25 

7.2 

8.1 

3.4 

98 

0 

21 

7.2 

JAN. 

06  •  •  • 

2100 

,  8.6 

10 

63 

T6 

5.2 

3.7 

2.0 

63 

0 

17 

2.4 

27. . . 

12700 

4.0 

150 

39 

11 

3.0 

2.8 

1.8 

35 

0 

14 

2.0 

MAR. 

21... 

4610 

7.5 

20 

7 

14 

4.5 

2.8 

1.5 

46 

0 

14 

2.4 

JUNE 

06  ... 

600 

5.3 

30 

6 

26 

9.4 

3.6 

1.4 

120 

0 

10 

2.6 

26... 

591 

3.4 

50 

ND 

.27 

9.6 

4.2 

1.8 

120 

0 

17 

1.0 

SEP. 

12.  .  . 

782 

6.1 

40 

ND 

24 

7.5 

4.2 

2.5 

100 

0 

15 

4.0 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS- 
SOLVFD 
SOLIDS 
( TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR- 

BONATF 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

u  TE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PFR 

DAY) 

(CA .MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

( UG/L ) 

OCT. 

29... 

.1 

.41 

136 

in 

120 

12 

.2 

259 

7.6 

16.0 

13.0 

1 

NOV. 

22... 

.  1 

.70 

130 

361 

92 

12 

.4 

228 

7.4 

12.0 

10.8 

<1 

JAN. 

06  .  .  • 

.  1 

.38 

88 

522 

62 

11 

.2 

147 

7.8 

9.0 

11.3 

ND 

27... 

.1 

.34 

57 

2230 

40 

12 

.2 

100 

6.9 

11.0 

11.0 

1 

MAR. 

21... 

.0 

.16 

70 

871 

51 

14 

.2 

116 

7.4 

13.0 

10.6 

3 

JUNE 

06  •  •  • 

.0 

.32 

119 

193 

100 

2 

.2 

229 

7.1 

24.5 

9.4 

1 

26... 

.0 

.38 

125 

199 

110 

12 

.2 

242 

7.5 

25.0 

9.3 

3 

SEP. 

12. . . 

.0 

.54 

115 

243 

91 

9 

.2 

210 

7.9 

25.0 

8.5 

i 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

L ITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

7  INC 

(CD) 

(CP) 

(CO) 

(CU) 

(PR) 

(LI) 

(HG) 

(NI) 

(AG) 

(SR) 

( 7N> 

DATF 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

29..  . 

<1 

ND 

i 

1 

ND 

NOV. 

22.  .  . 

<1 

ND 

i 

1 

1 

JAN. 

06 .  .  . 

1 

<1 

2 

<1 

ND 

27.  .  . 

<1 

ND 

1 

2 

ND 

MAR. 

21  ... 

<1 

ND 

1 

2 

ND 

JUNE 

06... 

<1 

2 

1 

.. 

ND 

26... 

<1 

ND 

1 

— 

ND 

SEP. 

12... 

<1 

<1 

1 

_ 

ND 

8 

<.? 

3 

<1 

75 

9 

7 

.2 

2 

ND 

100 

13 

4 

<.2 

2 

1 

51 

7 

3 

<•2 

1 

ND 

65 

15 

4 

<•2 

3 

<1 

54 

6 

— 

<.? 

_ 

_ 

75 

9 

— 

<•? 

— 

— 

63 

24 

— 

<.2 

-- 

— 

bO 

30 
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02427700  Turkey  Creek  at  Kimbrough,  Ala. 

LOCATION. --Lat  32°01'15",  long  87°33'30",  in  SE'-j  sec.  10,  T.  12  N.  ,  R.  5  E.,  Wilcox  County,  at  gaging  station, 
on  right  bank  on  upstream  side  of  bridge  on  county  road,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  Southern  Railway 
bridge,  0.6  mi  (1.0  km)  downstream  from  State  Highway  5,  1  mi  (1.6  km)  south  of  Kimbrough,  and  2  mi  (3.2 
km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--114  mi2  (295  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  July  1972  to  September  1975. 


REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965,  1966,  1967,  1969,  and  1971. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SIOP) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K  ) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

<  CES ) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

OCT. 


21... 

28 

14 

390 

53 

8.1 

2.4 

5.1 

2.0 

30 

0 

8.6 

5.2 

NOV. 

19.  .  . 

57 

13 

500 

28 

5.9 

2.1 

4.4 

1.9 

26 

0 

7.2 

5.2 

DEC. 

20.  .  . 

211 

14 

160 

48 

6.9 

3.3 

5.6 

1.8 

21 

0 

21 

6.4 

JAN. 

16... 

240 

16 

130 

2 

12 

2.1 

4.8 

1.4 

34 

0 

14 

4.4 

FEB. 

21  .  .  . 

4370 

16 

80 

44 

6.3 

2.2 

3.9 

1.3 

19 

0 

1 1 

5.6 

MAR. 

28.  .  . 

647 

16 

230 

70 

11 

2.8 

4.5 

1.3 

34 

0 

13 

3.6 

MAY 

05... 

66 

14 

520 

51 

9.6 

2.4 

4.9 

1.5 

34 

0 

8.4 

4.4 

JUNE 

18... 

46 

15 

740 

74 

9.5 

2.8 

5.5 

1.5 

38 

0 

10 

4.6 

JULY 

29..  . 

12 

13 

420 

120 

8.7 

2.4 

5.7 

1.5 

40 

0 

4.8 

5.4 

SEP. 

0  3  •  •  • 

21 

12 

560 

100 

9.2 

2.6 

5.9 

1.5 

46 

0 

5.2 

4.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR- 

RONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F  ) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

21... 

.0 

.06 

61 

5.14 

30 

6 

.4 

98 

7.2 

13.0 

9.8 

1 

NOV. 

19... 

.1 

.07 

53 

8.46 

23 

2 

.4 

74 

7.2 

13.0 

10.3 

1 

DEC. 

20... 

.0 

.05 

69 

39.3 

31 

14 

.4 

100 

7.3 

9.0 

10.2. 

NO 

JAN. 

16... 

.0 

.07 

72 

47.3 

39 

1  1 

.3 

98 

6.8 

7.0 

11.2 

2 

EEB  . 

21... 

.0 

.08 

56 

661 

25 

10 

.3 

72 

6.6 

11.5 

9.5 

ND 

MAR. 

28.  .  . 

.0 

.90 

73 

128 

39 

11 

.3 

101 

7.3 

15.5 

9.4 

2 

MAY 

05... 

.0 

.13 

63 

11.3 

33 

5 

.4 

97 

6.4 

20.0 

8.4 

1 

JUNE 

18.  .  . 

.  0 

.  14 

69 

8.64 

35 

4 

.4 

104 

7.3 

26.0 

9.8 

1 

JULY 

29.  .  . 

.0 

.  1  1 

62  ' 

2.01 

32 

0 

.4 

96 

6.8 

27.0 

6.6 

1 

SEP. 

03.  .  . 

.0 

.04 

64 

3.68 

34 

0 

.4 

108 

7.1 

27.0 

9.0 

1 

MOBILE  RIVER  BASIN 


278 


02427700  Turkey  Creek  at  Kimbrough,  Al'a .  -  -  Cont  inued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197 5- -Continued 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVE  n 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO- 

MIUM 

M  I  UP 

( CD ) 

(CP) 

DATE 

(UO/L ) 

(UG/L ) 

OCT. 

21  .  .  . 

MOV  . 

<1 

<1 

19.  .  . 

<1 

<1 

DEC. 

20.  .  . 

<1 

NO 

JAN. 

16.  .  . 

F(h. 

<1 

1 

21  .  .  . 

<1 

<  ) 

PAW. 

28.  .  . 

<1 

«  MP 

PAY 

05.  .  . 

<1 

1 

JUNE 

18.  .  . 

<1 

<1 

JULY 

29.  .  . 

SEP. 

<1 

<1 

03.  .  . 

<1 

<1 

u is-  oi s-  DIS¬ 

SOLVED  SOLVED  SOLVED 
COBALT  COPPER  LEAD 

(CO)  (CO)  (PR) 

(UG/L)  (UG/L)  (UG/L) 

1  1  1 

2  ?  1 

1  1  MO 

1  1  ND 

1  2  1 

1  1  <1 

1  —  <1 

1  --  <1 

1  --  2 

ND 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

SOt  VED 

LITHIUP 

MERCURY 

NICKEL 

(LI ) 

(HG) 

(NI  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

4 

<•2 

4 

3 

<.2 

1 

4 

ND 

3 

4 

<.2 

2 

4 

<.2 

3 

b 

<•2 

4 

— 

<.2 

— 

— 

.3 

— 

— 

<.2 

-- 

-- 

.2 

— 

D I  S- 


DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
ZINC 
( 7N ) 
(UG/L) 

<1 

130 

6 

ND 

89 

5 

1 

no 

6 

NO 

133 

8 

ND 

100 

8 

ND 

150 

ND 

— 

160 

10 

— 

1  30 

8 

— 

130 

35 

— 

150 

10 

1 


MOBILE  RIVER  BASIN 


279 


02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala. 

(National  stream-quality  accounting  network  station) 

LOCATION. - -Lat  31°32'48”,  long  87°30'4S",  in  sec.  25,  T.  7  N. ,  R.  5  E. ,  Monroe  County,  at  gaging  station  near 
left  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  84  at  Claiborne,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from 
Limestone  Creek,  12  mi  (19  km)  west  of  Monroeville,  and  at  mile  76.1  (122.4  km). 

DRAINAGE  AREA. -- 2 2 , 000  mi2  (57,000  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  March  1966  to  September  1968  (daily),  October  1969  to  September  1975 
(monthly) . 

Water  temperatures:  March  1966  to  September  1968,  May  1974  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures:  Minimum,  9.0°  C  Jan.  17-19,  21-23. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1965.  No  specific  conductance  or 
temperature  data  for  some  days  due  to  recorder  malfunction. 


CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

SUS¬ 

PENDED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

IRON 

GANESE 

GANESE 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

CHARGE 

( S 1 02) 

(FE) 

(FE) 

(MN) 

(MN) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

<NA) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

23... 

7120 

7.3 

780 

150 

45 

30 

15 

9.6 

2.4 

6.1 

NOV. 

26.  .  . 

12100 

7.4 

880 

80 

44 

32 

12 

13 

3.0 

7.0 

DEC. 

17... 

15300 

8.1 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

1  1 

3.1 

7.8 

JAN. 

1 4  .  •  • 

124000 

6.4 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

12 

1.9 

4.0 

FEB  . 

19... 

142000 

5.3 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

11 

1.5 

2.2 

MAP. 

25... 

123000 

6.4 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

9.5 

1  .6 

2.9 

APR. 

15.  .  . 

82400 

6.7 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

__  _ 

_  _ 

9.2 

2.2 

3.4 

MAY 

14.  .  . 

22800 

7.7 

__  _ 

_  _ 

_  _ 

8.1 

1.5 

3.3 

JUNE 

11... 

24200 

7.4 

2200 

140 

100 

40 

60 

1  1 

2.6 

5.5 

JULY 

09.  .  . 

50000 

5.6 

_  _ 

_  _ 

__  _ 

_  _ 

_  __ 

1  1 

2.4 

4.7 

AUG. 

06 .  .  . 

50500 

7.7 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_ 

12 

1.9 

3.5 

SEP. 

08.  .  . 

15100 

7.6 

890 

130 

50 

40 

7 

12 

2.8 

5.3 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

TOTAL 

NITRITE 

PLUS 

TOTAL 

KJEL- 

DAHL 

NITRO- 

TOTAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

dis¬ 

solved 

solids 

(SUM  OF 

SIUM 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

GFN 

GEN 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(h) 

( HC03) 

($04) 

(CL  ) 

(F) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

TUENTS) 

OATE 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

OCT. 

23.  .  . 

1.7 

48 

6.8 

5.8 

.  1 

.22 

.19 

.41 

.  06 

66 

NOV. 

26... 

1.6 

50 

8.2 

6.2 

.2 

.17 

.2) 

.38 

.04 

72 

OEC. 

17... 

1.6 

47 

8.0 

7.1 

.2 

.19 

.37 

.56 

.06 

71 

JAN. 

14... 

1 .6 

41 

6.9 

3.6 

.2 

.19 

.50 

.69 

.  1  1 

60 

FEB. 

19. . . 

1.1 

37 

5.0 

1.8 

.  1 

.  16 

.63 

.79 

.16 

'50 

MAR. 

25... 

1.1 

31 

5.2 

1.6 

.3 

.17 

.31 

.48 

.  06 

47 

APR. 

15... 

1.1 

33 

5.0 

2.9 

.  1 

.22 

.38 

.60 

.05 

49 

MAY 

14.  .  . 

1 . 1 

31 

4.6 

3.  1 

.2 

.26 

.20 

.46 

.05 

48 

JUNE 

11... 

1.1 

40 

6.6 

5.4 

.2 

.25 

.20 

.45 

.06 

62 

JULY 

09... 

1.2 

45 

6.0 

4.6 

.  1 

.17 

.37 

.54 

.08 

58 

AUG. 

06  .  .  . 

1.3 

39 

6.3 

3.0 

.2 

.17 

.48 

.65 

.08 

58 

SEP. 

08.  .  . 

1.4 

44 

6.0 

5.2 

.2 

.  14 

.27 

.41 

.03 

64 
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02429S00  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197 5 -- Continued 


DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

TUR¬ 

BID¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DATE 

PER 

DAY) 

<CA,MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

ITY 
( JTU) 

OXYGEN 

(MG/L) 

OCT. 

23... 

1210 

34 

5 

.5 

114 

7.3 

20.0 

20 

9.4 

NOV. 

26... 

2390 

45 

4 

.5 

122 

7.1 

15.0 

10 

11.2 

DEC. 

17... 

2480 

40 

2 

.5 

123 

7.2 

9.5 

10 

10.6 

JAN. 

14... 

21400 

38 

4 

.3 

106 

7.2 

1  1.0 

30 

10.8 

FFB . 

19... 

18400 

34 

3 

.2 

86 

7.2 

14.0 

60 

10.4 

MAR. 

25... 

16600- 

30 

5 

.2 

75 

7.2 

15.0 

50 

9.5 

APR. 

15.  .  . 

12000 

32 

5 

.3 

76 

6.8 

15.0 

15 

10.0 

MAY 

14.  .  . 

3320 

26 

1 

.3 

74 

7.0 

22.0 

20 

9.3 

JUNE 

11... 

4050 

38 

5 

.4 

120 

6.6 

27.0 

20 

8.4 

JULY 

09... 

6890 

37 

0 

.3 

128 

7.1 

28.0 

30 

8.0 

AUG. 

0  6  .  •  * 

8730 

38 

6 

.2 

93 

7.4 

25.0 

45 

6.8 

SEP. 

08.  .  . 

2610 

42 

5 

.4 

114 

7.4 

29.0 

9 

9.5 

PERI¬ 

PHYTON 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

FECAL 
COL  I  - 

STREP¬ 

TOCOCCI 

TOTAL 

SUS¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS. 

SED. 

SIEVE 

BIOMASS 

TOTAL 

TON 

FORM 

(COL¬ 

ORGANIC 

PENDED 

MENT 

DI  AM. 

ASH 

DRY 

(CELLS 

(COL. 

ONIES 

CARBON 

SEDI¬ 

DIS¬ 

%  FINER 

WE IGHT 

WEIGHT 

PER 

PER 

PER 

(C) 

MENT 

CHARGE 

THAN 

DATE 

G/SO  M 

G/SQ  M 

ML  ) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(T/DAY) 

.062  MM 

OCT. 

23.  .  . 

1.5 

2.3 

200 

2 

6 

5.3 

20 

384 

92 

NOV. 

26.  .  . 

1.5 

2.3 

850 

18 

13 

29 

20 

653 

98 

DEC. 

17.  .  . 

_  _ 

_  _ 

500 

160 

430 

20 

826 

97 

JAN. 

14.  .  . 

_  _ 

_  _ 

110 

480 

420 

132 

44200 

40 

FEB. 

19.  .  . 

_  _ 

_  _ 

510 

1000 

1600 

.. 

260 

99700 

83 

MA«. 

25... 

_  — 

_  _ 

310 

98 

40 

__ 

48 

15900 

7*4 

APR. 

15.  .  . 

_ 

_  _ 

300 

320 

200 

_  _ 

103 

22900 

74 

MAY 

14... 

_  _ 

_  _ 

610 

32 

30 

20 

1230 

93 

JUNE 

11... 

—  — 

_  _ 

900 

34 

140 

23 

28 

1830 

90 

JULY 

09.  .  . 

_  _ 

990 

5 

38 

133 

18000 

57 

AUG. 

06  .  .  . 

_  _ 

_  _ 

160 

78 

970 

_  _ 

72 

9820 

87 

SEP. 

08.  .  . 

.00 

.10 

350 

92 

160 

9.6 

42 

1710 

89 
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02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 5 - - Cont inued 


TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

SUS¬ 

PENDED 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAO- 

TOTAL 

CHRO¬ 

SUS¬ 

PENDED 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

ARSENIC 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 
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MIUM 

MIUM 
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(AS) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CD) 

(CR) 

(CR) 

(CP) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UO/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

<10 

<10 

0 

NOV. 

26  •  •  • 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

<10 

<10 

0 

JUNE 

11... 

— 

— 

0 

1 

0 

2 

<10 

<10 

0 

SEP. 

0  8  •  •  • 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

<10 

<10 

0 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

COPPER 

LEAD 

LEAD 

LEAD 

(CO) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

(CU) 

<PB> 

(PB) 

(PB) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

OCT. 

23.. . 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

4 

3 

1 

NOV. 

26... 

2 

2 

0 

9 

1 

8 

l  i 

1  1 

0 

JUNE 

11... 

— 

0 

5 

8 

0 

9 

10 

6 

4 

SEP. 

0  8  •  •  • 

0 

0 

0 

8 

8 

0 

2 

2 

0 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SELE¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

MERCURY 

MERCURY 

NIUM 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

ZINC 

(HG) 

(HG) 

(HG) 

(SE) 

(SE) 

(SE) 

(  7N ) 

(ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

.1 

.0 

.  1 

0 

0 

0 

10 

0 

10 

NOV. 

26... 

.0 

.0 

.1 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

JUNE 

11... 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

30 

20 

10 

SEP. 

08.  .  . 

.3 

.2 

.1 

0 

0 

0 

30 

20 

10 

282 


MOBILE  RIVER  BASIN 


GENUS 
ACHNANTHES 
ANACYSTIS 
ANKISTRODESMUS 
CRYPTOMONAS 
CYCLOTELLA 
CYMBELLA 
GOLENKINIA 
GOMPHONEMA 
KIRCHNERIELLA 
LYNGBYA 
MELOSIRA 
MERIDION 
NAVICULA 
NITZSCHIA 
OSC I LLATORI A 
PANDORINA 
PEDIASTRUM 
PERIDINIUM 
PLATYDORINA 
RHOPALODIA 
SCENEDESMUS 
SURIRELLA 
SYNEDRA 
TETRAEDRON 
TRACHELOMONAS 
TREUBARIA 


02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  A1 a -Continued 
PHYTOPLANKTON  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


_ PERCENT  COMPOSITION _ 

Oct.  23  Nov.  26  Dec.  17  Jan.  14  Feb.  19  Mar.  25  Apr.  15  May  14  June  11  July  9  Aug.  6  Sept.  8 


14 


7 


7 


89 

1 

2 


80 

5  11 

1  1 


36  --  71 

IS 

18  20  5 


1  27  10  19 


29 


21  1 


21  1 


t- 


3 

3  5  67  2 


5  8  7  52 

2 

1 


19 


2 


53  92  7 


33 


40 


12  --  3 

12  --  4 

23 


17  8 

17  6 

15 


5 


46 


2 

5 


1,  5 

1 
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02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala Continued 
SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C) ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FFBRUARY 


MARCH 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

— 

— 

108 

107 

1  16 

1  1  1 

119 

116 

102 

99 

91 

86 

? 

— 

— 

112 

108 

1)9 

115 

118 

116 

105 

101 

91 

87 

3 

— 

— 

1  1  1 

106 

124 

1  19 

122 

117 

105 

103 

92 

89 

A 

— 

— 

1  1  1 

1  10 

120 

112 

123 

120 

103 

102 

92 

90 

5 

— 

— 

113 

1  1  1 

122 

112 

127 

123 

103 

101 

95 

91 

6 

_ 

_ 

117 

113 

123 

122 

125 

120 

107 

100 

96 

93 

7 

— 

— 

117 

116 

1  24 

122 

128 

1  19 

107 

95 

98 

95 

8 

— 

— 

1  16 

115 

122 

119 

123 

109 

101 

94 

98 

94 

9 

— 

— 

116 

1  15 

121 

118 

117 

105 

99 

98 

98 

95 

10 

— 

— 

117 

115 

126 

121 

128 

117 

98 

97 

101 

97 

1  1 

11? 

1  1  1 

1  16 

114 

128 

125 

121 

100 

98 

97 

101 

100 

12 

113 

1  10 

116 

1  14 

126 

125 

107 

102 

97 

92 

103 

100 

13 

113 

1  1  1 

117 

114 

128 

125 

107 

97 

92 

89 

103 

99 

14 

115 

112 

119 

117 

129 

126 

102 

97 

92 

87 

100 

92 

15 

116 

113 

120 

116 

130 

124 

101 

95 

88 

85 

106 

92 

16 

114 

1 1  1 

120 

117 

a  ?4 

114 

96 

93 

88 

85 

105 

89 

17 

118 

111 

120 

118 

125 

115 

93 

91 

86 

80 

92 

85 

18 

123 

118 

119 

117 

127 

122 

93 

91 

92 

80 

92 

85 

19 

122 

120 

117 

115 

131 

126 

95 

92 

90 

81 

85 

82 

20 

122 

119 

117 

109 

135 

130 

98 

94 

85 

80 

89 

82 

21 

121 

118 

116 

106 

133 

128 

99 

98 

86 

82 

84 

81 

22 

119 

118 

123 

116 

129 

125 

100 

99 

82 

81 

83 

80 

23 

121 

1  14 

124 

119 

130 

125 

105 

100 

82 

79 

80 

77 

24 

117 

1  15 

121 

119 

1  35 

129 

110 

103 

79 

77 

77 

73 

25 

1  1  7 

116 

119 

117 

131 

121 

103 

99 

83 

78 

76 

70 

26 

118 

116 

124 

1  1  7 

139 

117 

102 

95 

88 

82 

86 

73 

27 

117 

1  15 

127 

123 

117 

103 

111 

95 

85 

81 

81 

75 

28 

115 

113 

127 

124 

117 

102 

107 

95 

86 

82 

80 

75 

29 

113 

112 

124 

120 

119 

116 

100 

95 

— 

— 

81 

78 

30 

1  12 

109 

120 

112 

1  1  6 

112 

100 

99 

— 

— 

78 

72 

31 

110 

108 

— 

— 

116 

111 

101 

99 

— 

— 

72 

68 

MONTH 

_ 

_ 

127 

107 

139 

102 

128 

91 

107 

77 

106 

68 

APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

75 

71 

82 

76 

_ 

_ 

_ _ 

_  _  _ 

_  _  _ 

_  _  _ 

_____ 

_  _  _ 

2 

78 

73 

83 

80 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

74 

69 

82 

80 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

92 

73 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

86 

7? 

—  - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

78 

71 

_ 

_ _ 

_ _ 

_ 

_ 

_  _  „ 

_ _ 

_ 

_  _  _ 

_  _  _ 

7 

73 

66 

85 

73 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

8 

66 

63 

80 

75 

— 

— 

— 

— 

90 

84 

— 

9 

87 

63 

89 

79 

— 

— 

— 

— 

91 

88 

— 

— 

10 

69 

66 

9? 

89 

— 

— 

— 

— 

90 

83 

— 

— 

1  1 

69 

66 

92 

88 

- _ 

_ 

_ 

_ 

85 

82 

«  _  _ 

_  „  _ 

12 

71 

66 

89 

86 

— 

— 

— 

— 

90 

85 

— 

— 

13 

70 

66 

90 

86 

— 

—  — 

— 

— 

100 

90 

— 

— 

14 

72 

68 

86 

85 

— 

— 

— 

— 

102 

87 

— 

— 

15 

76 

69 

90 

86 

— 

— 

— 

— 

90 

83 

— 

— 

16 

92 

75 

92 

89 

— 

- _ 

- _ 

_ 

88 

84 

_ 

_ 

17 

75 

66 

92 

88 

— 

— 

— 

— 

90 

85 

— 

— 

18 

71 

68 

97 

9? 

— 

— 

— 

— 

93 

87 

— 

— 

19 

69 

63 

92 

89 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

65 

62 

100 

90 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

66 

61 

105 

97 

_ _ 

_ 

_ 

_ 

_ _ 

_ _ 

... 

_ 

22 

69 

60 

108 

103 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

7? 

66 

11? 

105 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

75 

71 

11? 

1  09 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- - 

25 

75 

73 

114 

108 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

78 

74 

1.17 

1  1  1 

- _ 

_ _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTH 

78 

79 

78 

78 

92 

75 

75 

76 

74 

60 

116 

109 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

IAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02429500  Alabama  River  at  Claiborne,  Ala -Continued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


MAX 

MIN 

21.5 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.0 

22.0 

21.5 

21.5 

20.5 

21.5 

20.5 

21.5 

20.5 

21.0 

20.0 

20.5 

19.5 

20.5 

19.0 

20.0 

19.5 

20.0 

19.0 

20.0 

19.0 

19.5 

18.5 

19.5 

18.5 

19.5 

18.5 

19.5 

18.5 

19.5 

19.0 

20.0 

19.0 

20.5 

19.5 

_ _ 

_ 

NOVEMBER 


MAX 

MIN 

20.5 

20.0 

21.0 

20.0 

21.0 

20.0 

20.5 

20.0 

20.5 

20.0 

20.0 

19.5 

19.5 

19.0 

19.0 

18.5 

19.0 

18.0 

18.5 

17.5 

18.0 

17.5 

18.0 

17.0 

17.5 

16.5 

17.0 

16.5 

16.5 

16.0 

16.0 

15.5 

15.5 

15.5 

16.0 

15.0 

16.0 

15.5 

16.0 

15.5 

15.5 

15.0 

15.5 

15.0 

15.5 

15.0 

15.5 

15.0 

15.0 

14.5 

15.0 

14.0 

14.5 

13.5 

14.0 

13.5 

13.5 

13.0 

13.0 

12.0 

21.0 

12.0 

DECEMBER 


MAX 

MIN 

12.5 

12.0 

12.0 

1  1.5 

11.5 

11.5 

1 1.5 

11.0 

1 1.5 

11.0 

11.0 

10.5 

1  1.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.0 

10.5 

10.0 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.5 

10.0 

10.5 

10.0 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

11.0 

10.0 

11.0 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

12.0 

11.5 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.5 

9.5 

JANUAPY 


MAX 

MIN 

12.0 

12.0 

12.0 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.0 

11.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.0 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

11.5 

10.5 

11.5 

11.0 

11.5 

11.5 

11.5 

11.0 

11.0 

10.5 

10.5 

10.0 

10.0 

9.5 

9.5 

9.0 

9.0 

9.0 

9.5 

9.0 

9.5 

9.5 

9.5 

9.0 

9.0 

9.0 

9.5 

9.0 

9.5 

9.5 

10.0 

9.5 

10.5 

10.0 

10.5 

10.0 

11.0 

10.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

1  1  .5 

11.0 

12.0 

9.0 

FEBRUARY 


MAX 

MIN 

12.0 

11.5 

12.5 

12.0 

12.5 

12.5 

12.5 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

11.5 

11.5 

10.5 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

9.5 

10.0 

9.5 

10.5 

10.0 

10.5 

10.5 

10.5 

9.5 

10.5 

10.5 

11.0 

10.5 

12.5 

11.0 

13.0 

12.0 

13.5 

13.0 

14.0 

13.5 

13.5 

13.0 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.0 

13.0 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.0 

12.5 

12.0 

1  o 

1  • 

1  R* 

9.5 

MARCH 


MAX 

MIN 

12.5 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

11.5 

11.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.0 

11.5 

11.5 

12.0 

11.5 

12.5 

12.0 

13.5 

12.5 

14.0 

13.0 

13.0 

12.5 

13.0 

13.0 

13.0 

12.5 

12.5 

12.0 

12.5 

12.5 

13.0 

12.5 

13.0 

12.5 

13.5 

13.0 

13.5 

13.0 

14.0 

13.5 

14.5 

14.0 

15.0 

14.5 

15.0 

14.5 

15.0 

14.5 

15.0 

14.5 

15.0 

14.5 

15.0 

14.0 

15.0 

11.0 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14. 

5 

14.0 

21.0 

19.5 

26.0 

25.5 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

_ 

15. 

0 

14.5 

21.0 

20.5 

26.5 

25.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15. 

0 

14.5 

21.0 

21.0 

27.0 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15. 

0 

14.0 

21.5 

21.0 

27.0 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15. 

5 

14.5 

21.5 

21.0 

27.0 

26.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14. 

5 

14.5 

21.0 

21.0 

27.5 

26.5 

_ 

_ 

_ 

_ - 

_ 

_ 

14. 

5 

14.0 

21.5 

21.0 

27.0 

26.5 

— 

— 

— 

— 

— 

14. 

5 

14.0 

21.5 

20.5 

27.0 

27.0 

— 

— 

25.5 

25.5 

— 

— 

14. 

0 

14.0 

21.5 

21.0 

27.5 

27.0 

— 

— 

26.0 

25.5 

— 

— 

14. 

0 

14.0 

22.0 

21.5 

27.5 

27.0 

28.0 

\) 

CD 

© 

26.0 

26.0 

— 

— 

15. 

0 

14.0 

22.0 

21.5 

27.0 

27.0 

28.0 

27.5 

26.5 

26.0 

—  . 

_ 

15. 

0 

14.5 

22.0 

21.5 

— 

— 

27.5 

27.0 

26.5 

26.5 

— 

— 

15. 

0 

14.5 

22.5 

22.0 

— 

— 

27.5 

27.0 

27.0 

26.5 

— 

— 

14. 

5 

14.0 

23.0 

22.5 

— 

— 

27.5 

27.5 

27.5 

27.0 

— 

— 

15. 

0 

14.0 

23.0 

22.5 

— 

— 

27.5 

27.5 

27.5 

27.0 

— 

— 

15. 

0 

14.5 

22.5 

22.5 

— 

— 

28.0 

27.5 

28.0 

27.5 

— 

_ 

15. 

0 

14.5 

23.0 

22.5 

— 

— 

28.0 

27.5 

28.0 

28.0 

— 

— - 

15. 

5 

14.5 

23.5 

23.0 

— 

— 

28.0 

27.5 

28.0 

28.0 

— 

— 

16. 

0 

15.5 

23.5 

23.0 

— 

— 

28.0 

27.5 

— 

— 

— 

— 

16. 

0 

15.5 

24.0 

23.5 

— 

— 

28.0 

27.5 

— 

— 

— 

— 

16. 

5 

16.0 

24.5 

24.0 

— 

— 

28.0 

27.5 

_ _ 

_ 

— 

... 

17. 

0 

16.0 

24.5 

24.0 

— 

— 

.  28.0 

27.5 

— 

— 

— 

— 

17. 

5 

17.0 

25.0 

24.5 

— 

— 

28.0 

27. 5 

— 

— 

— 

18. 

0 

17.5 

25.5 

24.5 

— 

— 

2  8.5 

28.0 

— 

— 

— 

— 

19. 

0 

18.0 

25.5 

25.0 

— 

— 

28.5 

28.0 

— 

— 

— 

— 

19. 

5 

19.0 

26.0 

25.5 

— 

_ 

29.5 

28.0 

_ 

_ 

_ 

... 

20. 

0 

19.5 

26.5 

25.5 

— 

— 

28.5 

28.0 

— 

— 

— 

— 

20. 

5 

19.5 

26.5 

25.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20. 

5 

20.5 

26.5 

26.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20. 

5 

20.5 

26.0 

26.0 

26.0 

25.5 

-  — 

— 

— 

— 

— 

::: 

— 

— 

20. 

5 

14.0 

26.5 

19.5 

_ 

_ 

... 

_ _ 

... 

... 

MOBILE  RIVER  BASIN 


285 


02444500  Tombigbee  River  near  Cochrane,  Ala. 

LOCATION Lat  33°04'45",  long  88°14'18",  in  sec.  7,  T.  24  N. ,  R.  2  W. ,  Pickens  County,  at  gaging  station 
near  left  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  17,  200  ft  (61  m)  upstream  from  Alabama, 
Tennessee,  and  Northern  Railroad  bridge,  1.2  mi  (1.9  km)  northeast  of  Cochrane,  2.2  mi  (3.5  km)  downstream 
from  Boguechitto  Creek,  7  mi  (11  km)  southwest  of  Aliceville,  and  at  mile  271.4  (436.7  km). 

DRAINAGE  AREA. --5,990  mi2  (15,500  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  August  1969  to  September  1975. 

Water  temperatures:  October  1971  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Specific  conductance:  Maximum,  206  micromhos  July  13;  minimum,  55  micromhos  Mar.  21. 

Water  temperatures:  Maximum,  30.5°  C  July  7,  23-24,  Sept.  4-5;  minimum,  5.0°  C  Dec.  5-6. 

Period  of  record: 

Specific  conductance  (1971-72,  1974-75):  Maximum,  222  micromhos  June  29,  1972;  minimum,  55  micromhos 
Mar.  21,  1975. 

Water  temperatures  (1971-72,  1974-75):  Maximum,  32.5°  C  July  25,  1972;  minimum,  5.0°  C  Dec.  5-6,  1974. 
REMARKS. --No  specific  conductance  or  temperature  records  for  some  days  because  of  recorder  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SIUM 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

NITRATE 
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(MG/L) 

(MG/L) 
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27000 

3900 

88 

19 
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1.0 

44 
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17... 
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7.3 

3.2 

.14 

.01 
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_ 

20 

1.1 

56 

8.3 

5.5 

.37 

.01 
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15100 

3500 
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_ 
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— 
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.01 
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22.  .  . 

.14 

.05 

.52 

.57 

.71 

.16 

.03 

52 

3790 

52 

15 

APR. 

17... 

.15 

.03 

.53 

.56 
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.12 

.01 

66 

4280 

37 

9 
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23... 

.38 

.01 
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9 

AUG. 

04.  .  . 

.29 
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— 
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DATE 
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COBALT 
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(SEVER¬ 
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ITY 
( JTU) 

OXYGEN 

(MG/L) 

LEVEL) 

(MG/L) 

5  DAY 
(MG/L) 

PER 

100  ML) 

(C) 

(MG/L) 

JAN. 

22... 

112 

7.3 

8.0 

100 

2 

70 

10.6 

21 

.9 

1200 

22 

APR. 

17... 

90 

7.0 

15.0 

50 

2 

50 

9.0 

12 

.9 

430 

23 

JUNE 

23... 

167 

7.0 

26.0 

37 

2 

55 

6.9 

8 

1.4 

1  80 

— 

AUG. 

04.  .  . 

93 

7.2 

24.0 
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_ 

90 
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29 

— 

— 

-- 

SEP. 

29... 

72 
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17.0 

65 

— 

30 

9.0 

6 
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— 

— 
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TOTAL 
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(UG/L) 
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JAN. 

22... 
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— 
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— 
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.2 

0 
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2 

2 
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— 

2 
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0 

a 

JUNE 
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— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  — 

— 

— 
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6 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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02444500  Tombigbee  River  near  Cochrane,  Ala . - -Continued 
SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C) ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX. 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

120 

119 

120 

1  14 

120 

111 

105 

93 

97 

89 

_ 

_ 

120 

117 

116 

113 

183 

117 

93 

84 

119 

97 

— 

— 

119 

113 

116 

114 

184 

151 

84 

79 

151 

100 

— 

— 

117 

114 

119 

114 

184 

146 

79 

74 

163 

132 

— 

— 

115 

111 

120 

113 

146 

127 

75 

71 

132 

103 

— 

— 

114 

109 

122 

114 

129 

122 

77 

72 

103 

93 

_ 

_ 

111 

108 

124 

112 

175 

123 

80 

77 

93 

87 

— 

— 

112 

109 

188 

IIP 

200 
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93 

80 

87 

8b 

— 

— 

113 

1 10 

187 

117 

195 

131 

107 

90 

86 

86 

— 
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1 14 

110 
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ITH 

AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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02444500  Tombigbee  River  near  Cochrane,  Ala. --Continued 
TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  'WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVFmrfR 


OFCFMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


MAX 

MJN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

21.0 

20.0 

19.5 

18.5 

8.0 

7.0 

12.0 

12.0 

14.5 

13.5 

— 

— 

20.5 

19.5 

20.0 

19.0 

7.0 

6.0 

12.0 

11.5 

15.0 

14.5 

— 

— 

20.0 

18.5 

20.0 

19.0 

6.5 

6.0 

11.5 

11.0 

14.5 

13.0 

— 

— 

19.0 

18.0 

20.0 

19.5 

6.0 

5.5 

11.0 

10.5 

13.0 

11.5 

— 

— - 

19.0 

17.5 

20.0 

18.5 

6.0 

5.0 

10.5 

10.0 

11.5 

11.0 

— 

... 

19.0 

17.5 

18.5 

17.5 

6.0 

5.0 

10.0 

9.0 

11.0 

10.0 

— 

— 

19.5 

18.0 

17.5 

16.0 

7.5 

6.0 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

— 

19.0 

18.5 

16.0 

15.0 

8.0 

7.5 

9.0 

8.5 

9.5 

8.5 

— 

— 

19.0 

17.5 

15.0 

14.0 

8.0 

7.5 

9.5 

8.5 

8.5 

7.5 

— 

— 

18.5 

17.5 

15.0 

14.0 

8.0 

7.0 

12.0 

9.5 

7.5 

7.0 

— 

— 

19.0 

17.5 

15.0 

14.5 

7.0 

6.5 

13.0 

12.0 

8.5 

7.0 

— 

— 

19.5 

18.5 

14.5 

13.5 

6.5 

6.0 

13.0 

11.5 

7.5 

7.5 

— 

— 

20.0 

19.0 

13.5 

12.5 

6.5 

6.0 

11.5 

9.5 

8.0 

7.5 

— 

— 

20.5 

19.5  „ 

13.0 

1  1.5 

6.5 

6.0 

9.5 

7.5 

9.5 

8.0 

— 

— 

20.0 

19.0 

11.5 

11.0 

,7.0 

6.5 

7.5 

6.5 

9.5 

9.0 

— 

— 

19.0 

18.0 

11.0 

10.0 

7.0 

6.5 

6.5 

6.0 

12.0 

9.5 

— 

— 

18.5 

17.5 

11.0 

10.5 

6.5 

6.5 

6.0 

6.0 

13.0 

12.0 

- — 

— 

18.5 

17.5 

11.5 

11.0 

7.0 

6.5 

6.5 

6.0 

13.5 

13.0 

— 

18.5 

17.5 

12.0 

11.0 

7.5 

7.0 

7.0 

6.5 

— 

— 

— 

18.0 

16.5 

12.5 

11.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.0 

— 

— 

— 

— 

17.0 

15.5 

13.0 

1  1.5 

7.5 

7.0 

8.5 

7.5 

— 

— 

12.5 

12.0 

16.5 

15.5 

14.0 

13.0 

8.0 

7.0 

8.5 

7.5 

— 

— 

14.0 

12.5 

16.5 

15.5 

13.5 

13.0 

10.5 

7.5 

7.5 

7.0 

— 

— 

15.0 

13.5 

16.5 

15.0 

13.0 

12.5 

12.5 

10.5 

7.5 

6.5 

— 

— 

16.0 

15.0 

16.5 

15.5 

12.5 

12.0 

13.0 

12.0 

8.0 

7.5 

— 

— 

17.0 

16.0 

16.5 

15.5 

12.0 

11.0 

12.5 

12.0 

9.0 

8.0 

— 

— 

17.5 

17.0 

17.0 

16.0 

11.0 

10.0 

12.0 

11.0 

9.5 

8.5 

— 

— 

17.0 

16.5 

17.5 

16.5 

10.5 

9.5 

11.0 

10.5 

10.5 

9.5 

— 

— 

16.5 

16.5 

17.5 

17.0 

9.5 

9.0 

11.0 

10.5 

12.0 

10.5 

- — 

— 

16.5 

16.5 

18.5 

17.5 

9.0 

8.0 

11.5 

11.0 

12.5 

12.0 

— 

— 

16.5 

15.5 

19.0 

18.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

13.5 

12.5 

— 

— 

15.5 

14.0 

21.0 

15.0 

20.0 

8.0 

13.0 

5.0 

13.5 

6.0 

— 

— 

— 

— 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14.0 

13.5 

22.0 

21.0 

25.0 

24.0 

29.5 

28.5 

25.0 

24.0 

30.0 

29.0 

13.5 

13.5 

22.0 

21.5 

25.0 

24.0 

29.5 

28.5 

25.0 

24.0 

30.0 

29.0 

13.5 

13.5 

22.0 

21.0 

25.5 

24.0 

30.0 

28.5 

25.0 

24.5 

30.0 

29.0 

14.0 

13.5 

21.5 

20.5 

26.0 

24.0 

30.0 

29.0 

24.5 

24.0 

30.5 

29.5 

13.5 

13.5 

21.5 

21.0 

26.5 

24.5 

30.0 

29.0 

25.0 

24.0 

30.5 

29.5 

14.0 

13.5 

21.0 

20.5 

26.0 

25.0 

30.0 

29.5 

25.5 

24.5 

29.5 

28.5 

14.0 

13.5 

20.5 

20.5 

26.5 

24.5 

30.5 

29.5 

26.0 

25.0 

28.5 

28.0 

14.0 

14.0 

21.0 

20.0 

26.5 

25.5 

30.0 

29.0 

26.5 

25.5 

28.5 

27.5 

14.5 

14.0 

20.5 

20.0 

26.5 

25.5 

30.0 

28.5 

26.5 

26.0 

28.5 

27.0 

15.0 

14.5 

21.0 

20.0 

26.0 

25.0 

29.0 

27.0 

26.5 

26.0 

28.0 

26.5 

16.5 

15.0 

21  .5 

21.0 

25.5 

25.0 

27.0 

26.5 

27.0 

26.0 

27.5 

26.5 

16.5 

15.5 

22.5 

21.5 

25.0 

24.0 

27.0 

26.0 

27.5 

26.5 

27.5 

26.5 

16.0 

15.5 

23.0 

22.0 

24.5 

23.5 

26.5 

26.0 

28.5 

26.5 

27.5 

26.0 

15.5 

14.0 

22.5 

22.5 

24.0 

23.5 

26.0 

25.5 

29.0 

27.0 

26.0 

24.5 

14.0 

13.5 

22.5 

22.0 

24.0 

23.5 

26.0 

25.0 

29.0 

28.0 

25.5 

23.5 

14.0 

13.5 

22.5 

22.0 

24.5 

23.5 

27.0 

25.5 

28.0 

27.0 

24.5 

23.5 

15.0 

14.0 

22.5 

21.5 

25.0 

24.0 

27.5 

25.5 

28.0 

27.0 

24.0 

23.0 

16.5 

15.0 

22.0 

21.5 

26.0 

25.0 

28.0 

26.5 

28.0 

27.0 

23.5 

22.5 

17.5 

16.5 

22.0 

21.5 

26.5 

25.0 

28.5 

27.5 

27.0 

26.0 

23.5 

22.5 

18.0 

17.5 

22.5 

22.0 

26.5 

25.5 

29.0 

27.5 

26.5 

25.5 

23.5 

22.5 

18.5 

17.5 

23.0 

22.5 

26.5 

25.5 

29.0 

27.5 

27.5 

26.0 

23.0 

22.0 

18.5 

17.5 

23.5 

22.5 

26.5 

25.5 

29.5 

28.0 

28.0 

26.5 

22.5 

21.5 

18.5 

1«.0 

24.0 

23.5 

27.0 

26.0 

30.5 

29.0 

28.5 

27.0 

21.5 

20.0 

19.0 

18.0 

25.0 

24.0 

28.0 

26.0 

30.5 

29.0 

29.0 

27.5 

20.0 

19.5 

20.0 

19.0 

26.0 

24.5 

28.0 

26.0 

29.0 

28.5 

29.5 

28.0 

19.5 

18.5 

20.0 

20.0 

26.5 

25.0 

28.0 

26.5 

29.0 

28.0 

29.5 

28.0 

18.5 

18.0 

21.5 

20.0 

27.5 

25.5 

28.5 

27.0 

28.5 

27.5 

29.5 

28.5 

18.0 

17.0 

22.0 

21.5 

27.5 

25.5 

28.5 

27.5 

28.0 

27.5 

30.0 

29.0 

18.0 

17.0 

22.0 

21.5 

26.5 

26.0 

29.0 

27.5 

28.0 

27.5 

30.0 

29.0 

18.5 

17.0 

21.5 

20.5 

26.0 

25.0 

29.5 

28.5 

27.5 

26.5 

30.0 

29.0 

19.0 

17.5 

-  — 

— 

25.0 

24.0 

— 

— 

26.5 

25.0 

30.0 

29.0 

— 

— r 

22.0 

13.5 

27.5 

rv 

o 

o 

29.5 

23.5 

30.5 

25.0 

30.0 

24.0 

30.5 

17.0 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala. 

(National  stream-quality  accounting  network  station) 

LOCATION. - -Lat  32°49'30",  long  88°09'24",  in  SEh  sec.  2,  T.  21  N. ,  R.  2  W. ,  Sumter  County,  at  gaging  station 
on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  39  at  Gainesville,  2  mi  (3.2  km)  downstream  from  Noxubee 
River,  and  at  mile  234.4  (377.1  km). 

DRAINAGE  AREA. --8,700  mi2  (22,500  kin2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  October  1966  to  September  1967,  July  1971  to  September  1975. 

Water  temperatures:  October  1962  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Specific  conductance:  Maximum,  197  micromhos  Sept.  11;  minimum,  60  micromhos  Mar.  22. 

Water  temperatures:  Maximum,  30.0°  C  July  7,  24;  minimum,  6.0°  C  Dec.  5-7. 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  Maximum  (1962-69,  1971-75),  35.0°  C  July  25,  1972;  minimum,  2.0°  C  Feb.  1,  1966. 

REMARKS .- -Miscel laneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1968.  No  specific  conductance  data 
for  some  days  because  of  recorder  malfunction. 


CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

dis¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

solved 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

MAG¬ 

TANEOUS 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

MAN¬ 

MAN¬ 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

IRON 

GANESE 

GANESE 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SIUM 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(FE) 

(MN) 

(MN) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(MG) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

JAN. 

23... 

FEB. 

30200 

7.0 

4600 

— 

180 

— 

— 

16 

— 

.4 

24.  .  . 

54900 

5.3 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

.9 

MAR. 

18... 

APR. 

63400 

3.4 

— 

— 

— 

-- 

— 

9.0 

— 

.9 

17... 

35000 

5.5 

3000 

— 

120 

— 

— 

12 

-- 

1  .  1 

MAY 

12. . . 

15100 

6.7 

-- 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

1.2 

JUNF 

03... 

12600 

7.0 

5500 

170 

150 

90 

60 

20 

-- 

1.7 

23.  .  . 

JULY 

8200 

— 

— — 

— 

—  — 

—  — 

— — 

21 

—  ~ 

1  .  1 

07... 

2440 

7.9 

1300 

140 

80 

70 

10 

17 

-- 

1.6 

AUG. 

04.  .  . 

SEP. 

19000 

7.7 

4200 

— 

180 

— 

— 

1  1 

1.3 

1  .  1 

04.  .  . 

2210 

8.4 

1  300 

30 

120 

120 

2 

13 

— 

1.5 

29... 

6060 

8.0 

2800 

330 

100 

90 

10 

9.6 

1.3 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

NITRITE 

PLUS 

AMMONIA 

nitro¬ 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

P  IDE 

NITRATE 

NITPITE 

NITRATE 

gen 

(NA) 

(K) 

<r!C03> 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MC./L) 

JAN. 

23... 

2.7 

1.4 

38 

9.1 

3.2 

.3 

.10 

.01 

.  1  1 

.04 

FEB. 

24. . . 

2.2 

1  .  1 

29 

5.9 

2.4 

.  1 

-- 

-- 

.06 

-- 

MAR. 

18... 

2.9 

1.2 

27 

4.8 

1.2 

.3 

— 

— 

.09 

— 

APR. 

17... 

2.5 

1.2 

36 

6*6 

2.5 

.2 

.  13 

.01 

.  14 

.04 

MAY 

12... 

2.9 

1.5 

44 

6.4 

3.6 

.2 

-- 

-- 

.27 

— 

JUNF 

03... 

3.4 

1  .7 

58 

8.5 

5.4 

.3 

-- 

-- 

.43 

— 

23... 

— 

— 

62 

8.8 

5.0 

— 

.45 

.03 

.48 

.03 

JULY 

07... 

5.0 

1.4 

48 

6.2 

7.0 

.2 

-- 

— 

.00 

— 

AUG. 

04... 

3.0 

1.6 

25 

6.3 

4.2 

.2 

.20 

.01 

.21 

.05 

SEP. 

04... 

5.0 

1  .6 

44 

6.8 

7.7 

.2 

— 

— 

— 

— 

29... 

3.3 

1.7 

26 

6.8 

5.2 

.1 

.?1 

.00 

.2\ 

.01 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


TOTAL 

OPGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

KJEL- 

OAHL 

NITRO¬ 

TOTAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

ORTHO. 

PHOS¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

HARD¬ 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

SODIUM 

ad¬ 

sorp¬ 

GEN 

GEN 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

tion 

(N) 

(N) 

<N> 

(P) 

(P) 

TUENTS) 

PER 

(CA,MG) 

NESS 

ratio 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

JAN. 

23... 

.44 

.48 

.59 

.15 

.02 

62 

5630 

42 

10 

.2 

FEB. 

24... 

— 

.41 

.47 

.10 

— 

44 

7120 

29 

5 

.2 

MAR. 

18... 

— 

.56 

.65 

.15 

— 

40 

6850 

26 

4 

.2 

APR. 

17... 

.63 

.67 

.81 

.05 

.01 

53 

5010 

35 

5 

.2 

MAY 

12... 

— 

.61 

.88 

.07 

— 

62 

2850 

40 

4 

.2 

JUNE 

03.  .  . 

— 

.47 

.90 

.13 

— 

81 

2900 

57 

9 

.2 

23... 

— 

— 

— 

.22 

.04 

— 

1510 

57 

6 

— 

JULY 

07... 

— 

.33 

.33 

.06 

— 

72 

488 

49 

10 

.3 

AUG, 

04... 

.72 

.77 

.98 

.16 

— 

51 

2620 

32 

12 

.2 

SEP. 

04... 

-- 

.40 

-- 

.06 

— 

68 

453 

39 

3 

.4 

29... 

.46 

.47 

.68 

.13 

— 

52 

916 

29 

8 

.3 

SPE¬ 

CHEM¬ 

BIO¬ 

CIFIC 

ICAL 

CHEM¬ 

PERI¬ 

CON¬ 

COLOR 

ATMOS¬ 

OXYGEN 

ICAL 

PHYTON 

DUCT¬ 

(PLAT¬ 

PHERIC 

TUR¬ 

DIS¬ 

DEMAND 

OXYGEN 

BIOMASS 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

INUM- 

ODOR 

BID¬ 

SOLVED 

(LOW 

DEMAND 

ASH 

(MICRO¬ 

ATURE 

COBALT 

(SEVER¬ 

ITY 

OXYGEN 

LEVEL) 

5  DAY 

WEIGHT 

DATE 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

UNITS) 

ITY) 

( JTU) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

G/SQ  M 

JAN. 

23.  .  . 

FEB. 

103 

7.2 

8.0 

100 

2 

60 

10.6 

19 

.1 

— 

24.  .  . 

MAR. 

74 

6.8 

12.0 

40 

9.6 

~  — 

18.  .  . 

APR. 

64 

7.2 

11.5 

— — 

90 

8.3 

17... 

84 

7.1 

14.0 

65 

2 

20 

9.0 

16 

1.4 

— 

MAY 

12... 

JUNE 

102 

7.1 

21.5 

— 

— 

40 

9.0 

— 

— 

12 

03... 

158 

7.1 

25.5 

— 

— 

55 

8.1 

— 

— 

23... 

JULY 

— 

7.2 

27.0 

60 

1 

90 

7.1 

10 

2.3 

—  “ 

07... 

155 

7.1 

29.0 

— 

— 

5 

7.8 

— 

2.4 

AUG. 

04... 

SEP. 

80 

7.2 

24.5 

no 

— 

50 

7.1 

— 

1  .  7 

— 

04.  .  . 

— 

7.9 

31.5 

— 

— 

15 

8.1 

— 

— 

.80 

29... 

82 

7.0 

17.5 

55 

-- 

35 

8.8 

6 

3.2 

74 

PERI¬ 

TOTAL 

IMME¬ 

SUS¬ 

SUS. 

PHYTON 

PHYTO¬ 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PENDED 

SED. 

BIOMASS 

PLANK¬ 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

TOTAL 

SUS¬ 

SEDI¬ 

SIEVE 

TOTAL 

TON 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

ORGANIC 

PENDED 

MENT 

DlAM. 

DRY 

(CELLS 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

CARBON 

PHENOLS 

SEDI¬ 

DIS¬ 

*  finer 

WEIGHT 

PER 

PER 

PER 

PER 

(C) 

MENT 

CHARGE 

than 

DATE 

G/SO  M 

ML) 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(T/DAY) 

.062  MM 

JAN. 

23... 

FEB. 

-- 

620 

8800 

780 

510 

5.6 

0 

112 

9130 

89 

24... 

MAR. 

— 

480 

— 

140 

140 

— 

— 

50 

7410 

79 

18... 

APR. 

400 

— 

510 

440 

— 

— 

122 

20900 

80 

17.  .  . 

MAY 

320 

1200 

670 

180 

17 

0 

84 

7940 

75 

12... 

JUNE 

880 

— 

160 

150 

— 

— 

107 

4360 

92 

03.  .  . 

1  - 

1300 

— 

100 

35 

19 

60 

2070 

97 

23.  .  . 

JULY 

“  — 

— — 

860 

— 

-- 

0 

— 

— 

— 

07... 

AUG. 

2.6 

19000 

— 

72 

— 

28 

— 

14 

92 

96 

04.  .  . 

SEP. 

— 

2700 

— 

100 

460 

— 

3 

21 

1110 

74 

04.  .  . 

2.2 

27000 

— 

1 

17 

13 

_ 

20 

119 

_  _ 

29... 

3.8 

6100 

— 

83 

68 

5.8 

0 

55 

900 

— 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala . - - Cont inued 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 5 -- Cont inued 


SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

HEXA- 

SUS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

VALENT 

TOTAL 

PENDED 

SOLVED 

CAD¬ 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

ARSENIC 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

(AS) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CD) 

(CR) 

(CR) 

(CR) 

(CR6) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

JAN. 

23... 

APR. 

-- 

— 

— 

0 

— 

— 

<10 

— 

— 

— 

17... 

JUNE 

2 

“  ” 

0 

“  ” 

<10 

~  ~ 

— 

— 

03... 

JULY 

0 

— 

0 

2 

<10 

<10 

( 

— 

07... 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

10 

10 

0 

— 

AUG. 

04... 

SEP. 

2 

— 

-- 

2 

-- 

-- 

<10 

-- 

— 

0 

04... 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

<10 

<10 

0 

-- 

29.  .  . 

1 

—  ~ 

0 

1 

1 

0 

<10 

<10 

0 

0 

sus 

DIS- 

SUS- 

DIS- 

sus- 

DIS 

DATE 


TOTAL 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 


PENDED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 


SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 


TOTAL 
COPPER 
(CU) 
(UG/L ) 


PENDED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 


SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 


TOTAL 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 


PENDED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 


SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 


JAN. 

23.. 
APR. 

17.  . 
JUNE 
03.. 
JULY 
07.. 
AUG. 

04.. 

SEP. 

04.. 

29.. 


-04 
1  1  0 

0  0  0 

0  0  0 


7  4  3 

10  8  2 

6 

6  6  0 

7  5  2 


13 

10 

9  7  2 

34  34  0 

10 

1  1  0 

10  10  0 


TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SELE¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

MERCURY 

MERCURY 

NIUM 

NIUM 

NIUM 

7INC 

7  INC 

ZINC 

(HG) 

(HG) 

(HG) 

(SE) 

(SE) 

(SF) 

( 7N ) 

( 2N ) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

JAN. 

23.  .  . 

.0 

-- 

-- 

0 

-- 

0 

— 

— 

APR. 

17.  .  . 

.  1 

— 

0 

-- 

— 

0 

— 

JUNE 

0  3  •  •  • 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

30 

30 

5 

JULY 

07.  ,  . 

.  1 

.0 

.  1 

— 

0 

80 

0 

AUG. 

04... 

.3 

— 

-- 

0 

— 

— 

10 

-- 

— 

SEP. 

04.  .  . 

— 

— 

.  1 

-- 

— 

0 

20 

20 

0 

29.  .  . 

.1 

.0 

.  1 

0 

0 

0 

40 

40 

1 
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GENUS_ JanT 

ACTINASTRUM 

AGMENELLUM 

ANABAENA 

ANACYSTIS 

ANKISTRODESMUS 

COELASTRUM 

CYCLOTELLA 

CYMBELLA 

DICTYOSPHAERIUM 

EUNOTIA  -9 

GOMPHONEMA 

GYROSIGMA  9 

HANTZSCHIA  9 

LYNGBYA 

MELOSIRA 

MICRACTINIUM 

NAVICULA 

NITZSCHIA 

OOCYSTIS 

OSC ILLATORI A 

PEDIASTRUM 

PINNULARIA 

PLANKTOSPHAERIA 

SCENEDESMUS  73 

SELENESTRUM 

STAURONEIS 

SURIRELLA 

SYNF.DRA 

TETRASTRUM 

TRACHELOMONAS 


02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala . - - Cont inued 
PHYTOPLANKTON  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

PERCENT  COMPOSITION 


23  Feb.  24  Mar.  18  Apr.  17  May  12  June  3  July  7  Aug.  4 


12 

10 

21 

12 


20 


40 


15 


33 


30 

15 

3 


4 

21 


17 


2 

2 

10 


5 

5 

2 

17 


20 


32 

2 


25 

8 

4 


2 

5 

44 


2 

5 

64 


10 


16 


45 


14 


Sept . 

3 


33 


21 


7 

2 


32 


1 


Sept.  29 

5 


2 


2 


1 

5 


84 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala . - -Cont inued 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C) ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMhtR 


DECF MRER 


JANUAPY 


FEBRUARY 


MARCH 


DAY 

M  A  X 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

1?S 

120 

— 

— 

— 

— 

97 

93 

107 

100 

87 

87 

2 

1?? 

118 

— 

— 

— 

— 

93 

91 

146 

106 

87 

87 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

91 

90 

155 

132 

87 

87 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

89 

159 

153 

87 

87 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

89 

87 

156 

128 

87 

87 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

90 

78 

130 

120 

87 

87 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

91 

79 

121 

116 

87 

86 

8 

— 

— 

- - 

— 

— 

— 

95 

90 

116 

113 

86 

86 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

94 

93 

113 

1  10 

88 

86 

10 

— 

— 

— 

- — 

177 

1  12 

113 

93 

1  1  1 

1  04 

105 

88 

1  1 

— 

— 

— 

— 

1  12 

105 

1  15 

98 

104 

99 

111 

104 

12 

— 

— 

— 

— 

107 

103 

98 

92 

113 

99 

108 

104 

13 

— 

— 

— 

— 

106 

1  03 

92 

80 

113 

109 

149 

104 

14 

— 

— 

— 

— 

112 

106 

80 

77 

122 

106 

147 

108 

15 

— 

— 

— 

— 

130 

112 

78 

75 

158 

118 

108 

91 

16 

— 

— 

— 

_ _ 

120 

1  10 

77 

76 

132 

112 

91 

78 

17 

— 

— 

— 

— 

110 

106 

77 

76 

1  14 

102 

78 

73 

IB 

— 

— 

— 

— 

1  10 

106 

78 

76 

102 

95 

73 

63 

19 

— 

— 

— 

— 

153 

110 

78 

76 

98 

85 

66 

62 

20 

— 

— 

— 

— 

136 

125 

82 

78 

91 

81 

71 

61 

21 

— 

_ 

— 

— 

138 

124 

100 

82 

81 

77 

71 

61 

22 

— 

— 

195 

133 

125 

118 

121 

100 

77 

74 

70 

60 

23 

— 

— 

195 

143 

139 

105 

115 

102 

75 

69 

71 

66 

24 

— 

— 

— 

— 

141 

95 

1  10 

100 

85 

74 

76 

69 

25 

— 

— 

— 

— 

106 

94 

139 

101 

86 

76 

82 

74 

26 

— 

_ 

— 

— 

112 

106 

lie 

102 

86 

86 

87 

79 

27 

— 

— 

— 

— 

1  10 

92 

118 

100 

86 

86 

90 

87 

28 

— 

— 

— 

93 

91 

100 

90 

87 

86 

88 

86 

29 

— 

— 

— 

— 

99 

93 

99 

98 

— 

— 

86 

84 

30 

— 

— 

— 

— 

102 

96 

99 

99 

— 

— 

89 

84 

31 

— 

— 

— 

— 

103 

95 

100 

98 

— 

— 

90 

83 

MONTH 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

139 

75 

159 

69 

149 

60 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

97 

90 

157 

143 

159 

142 

128 

125 

177 

160 

140 

138 

2 

9? 

84 

143 

133 

167 

150 

127 

123 

169 

1  1  1 

140 

137 

3 

8^ 

81 

133 

111 

173 

126 

128 

123 

1  1  1 

83 

142 

140 

4 

81 

75 

139 

114 

126 

118 

135 

127 

99 

70 

144 

141 

5 

7S 

65 

132 

115 

125 

1  1  1 

139 

131 

97 

86 

148 

144 

6 

85 

62 

133 

121 

128 

122 

133 

130 

1  1  1 

84 

152 

148 

7 

86 

62 

126 

123 

125 

121 

157 

132 

97 

85 

153 

151 

8 

7? 

65 

127 

1  14 

138 

125 

168 

155 

95 

84 

153 

147 

9 

106 

71 

120 

106 

136 

130 

185 

148 

89 

84 

155 

146 

10 

99 

89 

134 

107 

147 

135 

167 

141 

92 

89 

196 

155 

1  1 

1?? 

90 

llR 

103 

169 

147 

165 

141 

92 

89 

197 

154 

12 

1?0 

102 

1 1  1 

103 

186 

158 

193 

135 

91 

89 

154 

130 

13 

1  1  1 

102 

115 

1  1  1 

168 

127 

137 

116 

90 

88 

130 

121 

14 

117 

99 

123 

115 

127 

109 

166 

137 

97 

88 

121 

1  16 

15 

114 

91 

122 

113 

124 

108 

140 

104 

107 

97 

122 

115 

16 

99 

90 

134 

122 

108 

99 

104 

96 

123 

104 

120 

117 

17 

94 

86 

139 

1  1  1 

1  04 

100 

99 

94 

136 

112 

118 

no 

10 

91 

8  7 

134 

113 

101 

93 

108 

99 

145 

125 

126 

no 

19 

97 

80 

128 

107 

93 

89 

110 

104 

142 

133 

143 

126 

20 

99 

93 

117 

107 

93 

09 

119 

no 

162 

140 

136 

116 

21 

101 

95 

107 

102 

90 

91 

135 

1  1  7 

155 

136 

175 

119 

22 

134 

101 

102 

99 

1  09 

97 

133 

128 

154 

145 

184 

162 

23 

1  ?3 

108 

100 

97 

156 

109 

136 

129 

145 

142 

162 

145 

24 

111 

109 

104 

99 

147 

138 

157 

136 

143 

129 

162 

145 

25 

110 

1  08 

1  1  1 

104 

146 

121 

167 

157 

129 

121 

162 

137 

26 

138 

1  09 

119 

1  1  1 

126 

122 

170 

164 

121 

117 

137 

127 

27 

137 

127 

125 

118 

126 

122 

185 

163 

120 

117 

137 

no 

2H 

136 

132 

128 

123 

134 

116 

191 

148 

127 

120 

no 

104 

29 

136 

129 

133 

120 

172 

126 

191 

147 

135 

127 

109 

78 

30 

163 

134 

169 

133 

128 

123 

148 

138 

137 

131 

70 

73 

31 

— 

— 

176 

152 

— 

— 

162 

132 

140 

136 

- — 

— 

MONTH 

163 

62 

176 

97 

166 

89 

193 

94 

177 

78 

197 

7  3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

•  AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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02449000  Tombigbee  River  at  Gainesville,  Ala. --Continued 


TEMPERATURE  (DEG. 

.  C)  OF 

WATER, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

OCTOBER 

NOVEMBER 

OECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

19.5 

19.0 

18.0 

18.0 

9.5 

8.5 

12.5 

12.0 

14.5 

14.0 

12.0 

11.5 

19.5 

19.0 

18.5 

18.0 

8.5 

8.0 

12.5 

12.0 

15.5 

14.5 

12.0 

11.5 

19.0 

18.5 

18.5 

18.5 

8.0 

7.0 

12.0 

12.0 

15.5 

13.5 

11.5 

11.0 

18.5 

18.0 

19.0 

18.5 

7.0 

6.5 

12.0 

11.0 

13.5 

12.0 

11.0 

10.0 

18.0 

17.5 

19.0 

18.5 

6.5 

6.0 

11.0 

10.5 

12.0 

11.5 

10.0 

9.5 

17.5 

17.5 

18.5 

17.5 

6.0 

6.0 

10.5 

10.0 

11.5 

11.0 

10.0 

9.5 

17.5 

17.5 

17.5 

16.0 

7.5 

6.0 

10.0 

9.5 

11.0 

10.0 

11.0 

10.0 

18.0 

17.5 

16.0 

15.5 

8.0 

7.5 

9.5 

9.0 

10.0 

9.5 

11.5 

11.0 

18.0 

17.0 

15.5 

15.0 

8.0 

8.0 

9.5 

9.0 

9.5 

8.5 

11.0 

11.0 

17.5 

17.5 

15.0 

14.5 

8.0 

8.0 

11.5 

9.5 

8.5 

7.5 

11.5 

11.0 

18.0 

17.5 

14.5 

14.5 

8.0 

7.5 

13.0 

11.5 

7.5 

7.5 

12.0 

11.5 

18.0 

18.0 

14.5 

14.0 

7.5 

7.0 

13.0 

12.0 

8.0 

7.5 

13.0 

12.0 

18.5 

18.0 

14.0 

13.0 

7.0 

6.5 

12.0 

10.5 

8.5 

8.0 

13.0 

12.5 

19.0 

18.5 

13.0 

12.0 

7.0 

6.5 

10.5 

9.0 

9.0 

8.5 

12.5 

12.0 

19.0 

19.0 

12.0 

11.5 

7.0 

7.0 

9.0 

7.5 

10.0 

9.0 

12.5 

11.5 

19.0 

18.5 

11.5 

11.0 

7.0 

7.0 

7.5 

7.0 

12.5 

10.0 

11.5 

11.0 

18.5 

17.5 

11.0 

10.5 

7.0 

6.5 

7.0 

6.5 

13.5 

12.5 

11.0 

11.0 

17.5 

17.0 

10.5 

10.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

14.0 

13.5 

11.5 

11.0 

17.5 

17.0 

11.0 

10.5 

7.5 

6.5 

7.0 

6.5 

14.0 

13.5 

12.0 

11.5 

17.0 

17.0 

12.0 

11.0 

7.5 

7.5 

7.5 

7.0 

13.5 

13.0 

13.0 

12.0 

17.0 

16.0 

12.0 

11.5 

7.5 

7.5 

8.0 

7.5 

13.0 

12.5 

13.0 

12.5 

16.0 

15.5 

13.0 

12.0 

7.5 

7.5 

8.5 

8.0 

12.5 

12.0 

14.0 

13.0 

15.5 

15.5 

13.0 

13.0 

9.0 

7.5 

8.5 

7.5 

12.5 

12.0 

14.5 

14.0 

15.5 

15.0 

13.0 

12.5 

12.5 

9.0 

7.5 

7.5 

12.5 

12.5 

16.0 

14.5 

15.5 

15.0 

12.5 

12.0 

13.0 

12.5 

9.0 

7.5 

12.5 

12.0 

16.0 

15.5 

15.5 

15.0 

12.0 

11.0 

13.0 

12.5 

9.5 

9.0 

12.0 

12.0 

16.5 

16.0 

15.5 

15.5 

12.0 

11.0 

12.5 

12.0 

10.0 

9.5 

12.0 

11.5 

17.0 

16.5 

16.0 

15.5 

11.0 

10.5 

12.0 

11.0 

10.5 

10.0 

11.5 

11.5 

17.0 

17.0 

16.5 

16.0 

10.5 

10.0 

11.0 

11.0 

11.5 

10.5 

— 

— 

17.0 

17.0 

17.0 

16.5 

10.0 

9.5 

11.5 

11.0 

13.0 

11.5 

— 

— 

17.0 

15.5 

18.0 

17.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

14.0 

13.0 

— 

— 

15.5 

15.0 

19.5 

15.0 

19.0 

9.5 

13.0 

6.0 

14.0 

6.5 

15.5 

7.5 

17.0 

9.5 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

15.0 

14.0 

20.5 

20.0 

25.0 

24.0 

29.0 

28.5 

24.5 

24.0 

29.5 

29.0 

14.0 

14.0 

21.5 

20.5 

25.0 

24.5 

29.0 

28.5 

24.0 

23.5 

29.5 

29.0 

14.0 

13.5 

21.5 

21.0 

25.0 

24.5 

29.0 

28.0 

24.5 

24.0 

29.0 

29.0 

14.0 

13.5 

21.0 

20.5 

25.5 

24.5 

29.5 

28.5 

24.5 

24.0 

29.5 

29.0 

14.0 

13.5 

21.0 

20.5 

26.0 

25.0 

29.5 

28.5 

24.5 

24.0 

29.5 

29.0 

14.0 

13.5 

20.5 

20.0 

26.0 

25.5 

29.5 

29.0 

25.0 

24.5 

29.0 

28.5 

14.0 

13.5 

20.0 

20.0 

26.0 

25.0 

30.0 

29.0 

25.5 

25.0 

28.5 

28.0 

14.0 

14.0 

20.5 

19.5 

26.0 

25.5 

29.5 

29.0 

25.5 

25.0 

28.0 

27.5 

14.5 

14.0 

21.0 

20.5 

26.0 

25.5 

29.0 

28.0 

25.5 

25.0 

28.5 

27.5 

15.5 

14.5 

21.0 

20.5 

25.5 

25.5 

28.0 

27.5 

25.5 

25.0 

28.5 

27.5 

16.0 

15.5 

21.5 

21.0 

25.5 

25.0 

28.0 

26.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.5 

16.5 

16.0 

22.0 

21.5 

25.5 

25.0 

26.5 

26.0 

26.5 

.26.0 

27.5 

27.0 

16.0 

16.0 

22.5 

22.0 

25.0 

24.5 

26.5 

26.0 

27.5 

26.5 

27.0 

26.0 

16.0 

13.5 

22.5 

22.5 

24.5 

24.0 

26.5 

25. 5 

28.0 

27.0 

26.0 

25.0 

14.0 

13.5 

22.5 

22.5 

24.0 

23.0 

26.0 

25.5 

28.0 

27.5 

25.0 

24.5 

14.0 

13.5 

22.5 

22.0 

'24.0 

23.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.5 

24.5 

24.0 

14.5 

14.0 

22.0 

21.5 

25.0 

24.0 

27.0 

26.0 

27.5 

26.5 

24.0 

23.5 

16.0 

14.5 

22.0 

21.0 

25.5 

25.0 

27.5 

26.5 

27.0 

26.5 

24.0 

23.0 

17.0 

16.0 

22.0 

21.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

27.0 

26.5 

24.0 

23.0 

17.5 

17.0 

22.5 

21.5 

26.0 

26.0 

28.0 

27.5 

26.5 

26.0 

24.0 

23.5 

18.0 

17.5 

23.0 

22.5 

26.5 

25.5 

28.5 

27.5 

26.5 

26.0 

23.5 

23.0 

18.0 

17.5 

23.5 

22.5 

26.5 

26.0 

29.0 

28.0 

27.0 

26.5 

23.0 

21.5 

18.5 

18.0 

24.0 

23.0 

26.5 

25.5 

29.5 

28.5 

27.5 

27.0 

21.5 

20.0 

19.0 

18.0 

24.5 

24.0 

27.0 

26.0 

30.0 

29.0 

28.0 

27.5 

20.0 

19.0 

19.5 

19.0 

25.0 

| 

24.5 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

28.5 

28.0 

19.0 

18.5 

20.0 

19.5 

26.0 

25.0 

27.5 

26.5 

28.5 

28.0 

28.5 

28.0 

18.5 

18.0 

21.0 

20.0 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

28.5 

28.0 

18.0 

17.5 

21.5 

21.0 

27.0 

25.5 

28.5 

27.5 

28.0 

27.5 

29.0 

28.0 

18.0 

17.5 

21  .5 

21.0 

26.5 

26.0 

28.5 

27.0 

27.5 

27.5 

29.0 

28.5 

18.0 

18.0 

21.0 

20.0 

26.0 

25.0 

29.0 

28.0 

27.5 

26.5 

29.0 

28.5 

18.5 

18.0 

— 

— 

25.0 

24.0 

— 

— 

26.5 

24.5 

29.5 

28.5 

— 

— 

21.5 

13.5 

27.0 

19.5 

29.0 

23.0  . 

30.0 

24.5 

29.5 

23.5 

29.5 

17.5 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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02450000  Mulberry  Fork  near  Garden  City,  Ala. 


LOCATION 

. --Lat  33 

°  59 ' 4  2" , 

long  86°44 

'  56",  in  NE>a  sec 

.  16,  T.  12  S. ,  R. 

2  W. ,  Blount  County,  at  gaging  station, 

on  left  bank 

near  downstream  side  of  bridge  on  U 

.S.  Highway  31  (old),  1,000 

ft  (305 

m)  downstream  from 

Louisville  § 

Nashville 

Railroad 

bridge, 

1  mi  (1 . 

6  km)  southwest  of 

Garden  City,  5.5 

mi  (8.8  km)  downstream 

from 

Mud  Creek,  and  at 

mile  79.2 

(127.4 

km) . 

DRAINAGE 

AREA. --368  mi2  (953  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. 

--Chemical  analyses 

:  July 

1972  to 

September 

1975. 

REMARKS. 

--Miscellaneous  samples  of  chemical 

data  published  for 

water  years  1965 

1966,  1967,  1968 

and  1971 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

fND  denotes  constituent  not  de 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVE! 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SI02) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

<  C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

dUG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22... 

29 

2.0 

90 

48 

12 

2.6 

5.4 

5.0 

51 

0 

6.2 

6.6 

NOV. 

21... 

291 

3.7 

310 

20 

6.7 

1.9 

4.9 

4.3 

26 

0 

7.2 

5.2 

DEC. 

19... 

147 

1.3 

60 

22 

7.9 

2.2 

4.1 

2.5 

29 

0 

5.2 

6.0 

FEB. 

04.  .  . 
MAR. 

2470 

5.9 

40 

5 

16 

1.7 

2.1 

1.5 

48 

0 

7.4 

2.4 

12... 

1900 

2.7 

300 

40 

4.6 

1.5 

2.7 

1.8 

14 

0 

4.6 

3.6 

MAY 

28... 

JUNE 

400 

3.9 

80 

1 

9.4 

1.6 

2.9 

2.3 

33 

0 

5.6 

3.6 

27... 

166 

3.4 

170 

23 

10 

1.8 

3.4 

2.8 

40 

0 

4.8 

4.2 

SEP. 

10... 

69 

2.5 

180 

— 

12 

2.1 

6.1 

3.1 

44 

0 

6.0 

8.6 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(F) 

(N) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

UATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

.1 

.56 

67 

5.87 

41 

0 

.4 

127 

8.0 

14.5 

11.2 

2 

NOV. 

21... 

.1 

.86 

51 

40.1 

25 

4 

.4 

87 

7.3 

12.5 

10.5 

2 

DEC. 

19... 

.1 

1.2 

48 

21.8 

29 

5 

.3 

88 

6.8 

6.0 

14.9 

1 

FEB. 

04... 

.0 

.66 

64 

467 

47 

8 

.1 

114 

7.5 

9.5 

12.3 

ND 

MAR. 

12... 

.1 

1.0 

33 

169 

18 

7 

•3 

60 

7.0 

12.0 

8.9 

ND 

MAY 

28... 

JUNE 

.0 

.90 

50 

54.0 

30 

3 

.2 

76 

6.6 

2^.5 

8.6 

<1 

27... 

SEP. 

.0 

.66 

53 

23.8 

33 

0 

.3 

83 

7.2 

26.5 

5.0 

1 

10... 

.0 

.72 

66 

12.3 

39 

3 

.4 

160 

7.8 

27.0 

9.8 

1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

(MI) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

<1 

1 

1 

2 

2 

3 

<.2 

3 

<1 

68 

6 

NOV. 

21... 

DEC. 

<1 

<1 

1 

1 

<1 

2 

<•2 

1 

ND 

40 

5 

19... 

<1 

<1 

2 

1 

ND 

2 

<.2 

2 

ND 

71 

7 

FEB. 

04... 

MAR. 

<1 

ND 

1 

1 

<1 

4 

<.2 

1 

ND 

77 

9 

12... 

<1 

ND 

2 

1 

1 

2 

<.2 

2 

ND 

32 

7 

MAY 

28... 

JUNE 

<1 

2 

1 

— 

<1 

— 

.2 

— 

— 

59 

40 

27... 

SEP. 

<1 

ND 

1 

— 

1 

.2 

— 

— 

47 

7 

10... 

41 

ND 

1 

— 

ND 

— 

.2 

— 

— 

50 

10 
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02450250  Sipsey  Fork  near  Grayson,  Ala. 

(Hydrologic  bench-mark  station) 

LOCATION. -- Lat  34  17 '07",  long  87°23'56",  in  Nh  sec.  8,  T.  9  S. ,  R.  8  W. ,  Winston  County,  at  gaging  station  0.1 
mi  (0.2  km)  downstream  from  bridge  on  Cranal  Road,  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Borden  Creek,  4 . 5  mi 
(7.2  km)  west  of  Grayson,  and  14  mi  (22.5  km)  northeast  of  Haleyville. 

DRAINAGE  AREA.--91.3  mi2  (236.4  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  October  1966  to  September  1975. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

car¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

bonate 

CHARGE 

(SI02) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

(C03) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

24... 

NOV. 

8.5 

6.9 

— 

— 

14 

1.2 

1.7 

1.6 

43 

0 

22... 

75 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

51 

0 

DEC. 

19... 

27 

6.2 

— 

— 

13 

1.2 

1.3 

.6 

45 

0 

FEB. 

03... 

MAR. 

41 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

42 

0 

10.  .  . 

128 

5.8 

— 

— 

12 

1.1 

1.2 

.6 

36 

0 

APR. 

21... 

162 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

38 

0 

MAY 

23... 

JUNE 

38 

6.5 

260 

40 

17 

1.2 

1.2 

.  8 

50 

0 

30... 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

48 

0 

SEP. 

11... 

23 

6.4 

— 

— 

24 

1.7 

1.4 

1.2 

79 

0 

DIS¬ 

DIS¬ 

D I S — 

TOTAL 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

NITRITE 

TOTAL 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

ad¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

PLUS 

PHOS¬ 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

sorp¬ 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

tion 

( S04 ) 

(CL) 

(F) 

(N) 

(P) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

ratio 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

24. . . 

4.9 

1.7 

.0 

.01 

.01 

53 

1.22 

40 

5 

.  1 

NOV. 

22... 

DEC. 

19... 

4.4 

1.3 

.  1 

.03 

.00 

50 

3.86 

37 

0 

.  1 

FEB. 

03... 

MAR. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

10... 

3.4 

1.2 

.2 

.40 

.00 

43 

16.6 

35 

5 

.1 

APR. 

21... 

MAY 

23... 

3.6 

1.5 

.  1 

.30 

.00 

57 

5.64 

47 

6 

.1 

JUNE 

30... 

SEP. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11... 

4.3 

1 .6 

.1 

.03 

.01 

80 

4.97 

67 

2 

.1 

SPE¬ 

IMME¬ 

SUS¬ 

CIFIC 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PENDED 

CON¬ 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

SEDI¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

MENT 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

DIS¬ 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

PER 

PER 

PFR 

MENT 

CHARGE 

DATE 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(T/DAY) 

OCT. 

24... 

97 

NOV. 

22. . . 

92 

DEC. 

19... 

88 

FEB. 

03... 

89 

MAR. 

10.  .  . 

76 

APR. 

21... 

74 

MAY 

23... 

91 

JUNE 

30... 

106 

SEP. 

11... 

135 

7.3 

9.0 

11.6 

7.8 

10.0 

12.4 

7.2 

5.0 

13.4 

7.4 

10.5 

11.3 

6.6 

7.0 

12.6 

6.7 

13.0 

10.4 

7.7 

19.0 

9.9 

6.9 

22.5 

8.5 

7.5 

22.0 

8.3 

3500  1400  340 


340  6  35 


22  11  5 


1140  29  34 


2  .05 

6  1.6 

15  1.1 

40  4.4 

173  60 

6  2.6 

4  .41 

4  .23 

1  1  .68 
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02450250  Sipsey  Fork  near  Grayson,  Ala . - - Cont inued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197 5 -- Cont inued 


TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

TOTAL 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

ARSENIC 

ARSENIC 

BARIUM 

MIUM 

MIUM 

(AS) 

(AS) 

(BA) 

(CD) 

(CD) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

DEC. 

19... 

— 

NO 

-- 

— 

<1 

MAY 

23... 

0 

— 

0 

0 

— 

TOTAL 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
CHRO¬ 
MIUM 
(CR) 
(UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPALT 

(CO) 

(UG/L) 

total 

COPPER 

(CUT 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

<CU) 

(UG/L) 

TOTAL 

LEAD 

<PB) 

(UG/L) 

— 

ND 

1 

-- 

2 

— 

<10 

— 

-- 

0 

_ 

0 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

MERCURY 

NICKEL 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

(HG) 

( N  I  ) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

DEC. 

19... 

ND 

3 

-- 

<•2 

2 

MAY 

23... 

— 

-- 

.3 

— 

— 

TOTAL 

ALDRIN 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

CHLOR- 

CHLOR- 

DANE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

DDO 

IN 

BOTTOM 

ma¬ 

ALDRIN 

TERIAL 

DANE 

TERIAL 

terial 

DATE 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

MAY 

23... 

.00 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

DI- 

DI- 

ELDPIN 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

ENDRIN 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

ELDRIN 

TERIAL 

ENDRIN 

TERIAL 

ETHION 

DATE 

(UG/L) 

( 1G/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

MAY 

23... 

.00 

.0 

.00 

.0 

.00 

LINDANE 

IN 

BOTTOM 

TOTAL 

MALA- 

THION 

IN 

BOTTOM 

TOTAL 

METHYL 

METHYL 
PARA- 
THION 
IN  BOT¬ 

MA¬ 

MALA- 

MA¬ 

PARA- 

TOM  MA¬ 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

MAY 

23... 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

TOTAL 

SELE¬ 

NIUM 

(SE) 

(UG/L) 

TOTAL 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

TOTAL 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

— 

— 

ND 

29 

— 

8 

0 

0 

— 

-- 

13000 

_ 

TOTAL 

DDE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DDT 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DI- 

DI- 

AZ I  NON 
IN 

BOTTOM 

MA¬ 

DDE 

TERIAL 

DDT 

TERIAL 

AZ I NON 

TERIAL 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

o 

o 

• 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

HEPTA- 

HEPTA- 

ETHION 

CHl  OR 

CHLOR 

IN 

IN 

TOTAL 

EPOXIDE 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

HEPTA- 

IN  BOT¬ 

MA¬ 

HEPTA- 

ma¬ 

CHLOR 

TOM  MA¬ 

TOTAL 

TERIAL 

CHLOR 

terial 

EPOXIDE 

TERIAL 

LINDANE 

UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

.00 

METHYL 

PARA- 

TRI- 

THION 

PCB 

TOTAL 

THION 

IN 

IN 

METHYL 

IN  BOT¬ 

TOTAL 

BOTTOM 

BOTTOM 

TR  I  - 

TOM  MA¬ 

PARA- 

ma¬ 

TOTAL 

MA¬ 

THION 

TERIAL 

THION 

terial 

PCB 

TERIAL 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

o 

o 

• 

.0 

o 

o 

• 

.0 

.0 

0 

TOTAL 

TOX- 

TOX- 

APHENE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

TR  I  — 

TR  I  - 
THION 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

2.4-D 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

2.4,5-T 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

SILVEX 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

APHENE 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

2 .4-0 

TERIAL 

2,4,5-T 

TERIAL 

SILVEX 

TERIAL 

DATE 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

MAY 

2  J  •  •  • 

0 

0 

.00 

.0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 
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02456500  Locust  Fork  at  Sayre,  Ala. 

LOCATION. -- Lat  33°42'35",  long  86°59'00",  in  NW%  sec.  29,  T.  IS  S. ,  R.  4  W.  ,  Jefferson  County,  at  gaging 
station  on  right  bank  at  downstream  side  of  bridge  on  county  road  at  Sayre,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream 
from  Camp  Creek,  and  at  mile  33.9  (54.5  km). 

DRAINAGE  AREA. --887  mi2  (2,297  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  Water  year  1970  (partial -record  station),  October  1970  to  September 
1975. 


REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965,  1966,  1967,  and  1968. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


1 

■J7 

I 

detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SI02) 

(FE  ) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22... 

170 

3.3 

30 

200 

27 

16 

8.4 

3.2 

100 

0 

66 

4.2 

NOV. 

22..  . 

345 

*  3.0 

120 

120 

22 

13 

7.7 

3.2 

89 

0 

47 

4.4 

JAN. 

07..  . 

FEB. 

1940 

6.4 

40 

180 

13 

4.4 

3.2 

2.  1 

38 

0 

20 

4.0 

05.  .  . 

11200 

7.0 

30 

21 

8.0 

3.2 

2.4 

1.5 

22 

0 

15 

3.0 

MAR. 

27.  .  . 

3040 

5.7 

70 

80 

9.4 

4.3 

2.4 

1.6 

31 

0 

18 

2.6 

APR. 

25.  .  . 

MAY 

845 

3.5 

120 

200 

15 

7.0 

3.8 

1.6 

44 

0 

31 

2.8 

30... 

JUNE 

457 

5.2 

140 

230 

13 

7.9 

5.0 

1.7 

44 

0 

37 

3.0 

27.  .  . 

271 

5.2 

60 

270 

16 

9.9 

4.6 

3.0 

55 

0 

40 

2.8 

SEP. 

10... 

319 

4.8 

70 

280 

19 

10 

6.1 

2.3 

72 

0 

38 

3.6 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NOM- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAP- 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARO- 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NFSS 

HAPU- 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

( F  ) 

(N) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

NOV. 

.0 

.08 

177 

77.6 

130 

48 

.3 

310 

7.8 

15.5 

10.4 

1 

22.  .  . 

JAN. 

.  1 

•  3b 

146 

143 

110 

37 

.3 

259 

8.0 

11.5 

10.4 

ND 

07.  .  . 

.1 

.95 

76 

393 

51 

20 

.2 

117 

7.3 

8.0 

11.8 

<1 

FEB. 

05.  .  . 

.0 

.54 

54 

1660 

33 

15 

.2 

85 

7.0 

10.0 

11.1 

<1 

MAR. 

27... 

.0 

.54 

61 

501 

41 

16 

.2 

102 

6.9 

13.5 

10.0 

3 

APR. 

25... 

.0 

.52 

69 

203 

67 

31 

.2 

145 

7.2 

18.5 

9.3 

2 

MAY 

30... 

JUNE 

.0 

.72 

98 

121 

65 

29 

.3 

167 

6.3 

25.0 

8.0 

1 

27.  .  . 

.0 

.66 

111 

81.2 

81 

36 

.2 

179 

6.6 

26.0 

8.5 

2 

SEP. 

10... 

-  0 

.43 

121 

1  04 

89 

30 

.3 

192 

7.3 

26.0 

6.8 

I 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS- 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOI  VED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI ) 

(HG) 

(Ml ) 

(AG) 

(SR) 

(7N) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

NOV. 

<1 

<1 

3 

3 

2 

17 

<.2 

7 

1 

94 

15 

22... 

1 

1 

1 

1 

<1 

11 

<.2 

3 

ND 

92 

9 

JAN. 

07.  .  . 

<1 

<1 

1 

1 

ND 

4 

<•2 

3 

ND 

48 

6 

FEB. 

05... 

<1 

ND 

1 

2 

1 

3 

<.2 

3 

<1 

52 

6 

MAR. 

27... 

APR. 

<1 

NO 

1 

1 

ND 

4 

1  .5 

6 

<1 

60 

4 

25... 

MAY 

<1 

NO 

2 

— 

2 

8 

<•2 

— 

-- 

4b 

19 

30... 

<1 

2 

1 

— 

ND 

_ 

<.2 

_ 

_ 

72 

7 

JUNE 

27... 

<1 

<1 

1 

— 

<1 

— 

<.2 

_ 

_ 

70 

8 

SEP. 

10... 

<1 

ND 

1 

— 

ND 

— 

.2 

— 

— 

70 

10 

/ 
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02462000  Valley  Creek  near  Oak  Grove,  Ala. 

LOCATION Lat  33°26'50",  long  87°07'20M,  in  NWLs  sec.  25,  T.  18  S.,  R.  6  W.  ,  Jefferson  County,  at  gaging 
station,  near  center  of  span  on  downstream  side  of  highway  bridge,-  1,000  ft  (305  m)  downstream  from 
Raccoon  Branch,  1.5  mi  (2.4  km)  east  of  Oak  Grove,  and  10.5  mi  (16.9  km)  west  of  Bessemer. 

DRAINAGE  AREA.--145  mi2  (376  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  February  1972  to  September  1975, 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965,  1966,  and  1967. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 

DIS-  CIS- 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

man¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S 102) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

<K) 

(HC03) 

(C03) 

( S04 ) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22... 

88 

9.9 

170 

220 

45 

16 

47 

1.1 

130 

o- 

130 

22 

NOV. 

22... 

206 

9.9 

210 

510 

57 

14 

17 

7.0 

140 

0 

110 

11 

JAN. 

07... 

384 

11 

50 

420 

47 

16 

19 

8.0 

140 

0 

100 

6.0 

FEB. 

05... 

2960 

9.4 

60 

290 

26 

9.8 

9.4 

3.4 

71 

0 

62 

4.0 

MAR. 

27... 

551 

9.8 

40 

430 

44 

17 

18 

.8 

120 

0 

100 

10 

APR. 

25 .  .  • 

212 

11 

60 

860 

39 

20 

39 

11 

110 

0 

1 60 

14 

MAY 

29... 

96 

7.7 

100 

360 

38 

14 

26 

19 

130 

0 

100 

13 

JUNE 

27... 

447 

7.7 

100 

800 

57 

19 

55 

14 

150 

0 

200 

22 

SEP. 

09... 

54 

8.5 

40 

890 

47 

16 

55 

10 

1  10 

6 

190 

10 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

1.7 

.19 

338 

80.3 

180 

74 

1.5 

570 

7.7 

14.5 

6.7 

6 

NOV. 

22... 

.7 

.86 

299 

155 

200 

86 

.5 

490 

7.7 

12.0 

8.5 

2 

JAN. 

07... 

.4 

1.3 

280 

290 

180 

66 

.6 

482 

7.8 

12.0 

8.9 

1 

FEB. 

05... 

.  1 

.70 

162 

1500 

110 

52 

.4 

260 

7.6 

11.5 

9.5 

<1 

MAR. 

27... 

.6 

.93 

263 

391 

180 

82 

.6 

465 

7.5 

14.0 

8.5 

3 

APR. 

25... 

.5 

.25 

350 

200 

180 

90 

1.3 

567 

7.7 

20.0 

9.8 

6 

MAY 

29... 

.8 

.45 

284 

73.6 

150 

44 

.9 

481 

7.1 

24t.  0 

4.1 

7 

JUNE 

27... 

.0 

.54 

452 

546 

220 

97 

1.6 

770 

7.1 

24.0 

4.7 

5 

SEP. 

09... 

.4 

1.1 

404 

58.9 

180 

90 

1.8 

567 

8.6 

26.0 

5.2 

4 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
LEAD 
(PB) 
(UG/L ) 

DIS¬ 
SOLVED 
LITHIUM 
(LI ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
NICKEL 
(NI  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

<1 

1 

1 

3 

1 

34 

<.2 

14 

1 

190 

21 

NOV. 

22... 

1 

2 

3 

3 

<1 

33 

.4 

20 

ND 

170 

12 

JAN. 

07... 

2 

<1 

1 

3 

<1 

39 

<•2 

25 

<1 

120 

14 

FEB. 

05... 

<1 

ND 

2 

2 

2 

22 

<•2 

12 

ND 

120 

8 

MAR. 

27... 

<1 

<1 

4 

5 

ND 

37 

<.2 

29 

ND 

150 

5 

APR. 

25... 

<1 

ND 

8 

_ 

2 

50 

<.2 

_ 

_ 

180 

20 

MAY 

29... 

ND 

1 

3 

_ 

1 

_ 

<.2 

_ 

_ 

130 

19 

JUNE 

27... 

<1 

1 

3 

_ 

<1 

_ 

.2 

_ 

_ 

190 

22 

SEP. 

09... 

<1 

ND 

2 

_ 

ND 

_ 

.3 

_ 

_ 

180 

50 
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MOBILE  RIVER  BASIN 

02464000  North  River  near  Samantha,  Ala. 


LOCATION.  --Lat  33°28'45",  long'  87°35’  50”,  in  SW-s  sec.  16,  T.  18  S.  ,  R. 
station,  about  200  ft  (61  m)  downstream  from  bridge  on  county  road 
Creek  4  mi  (6  km)  north  of  Samantha,  and  at  mile  36.9  (59.4  km). 


10  W. ,  Tuscaloosa  County,  at  gaging 
1.2  mi  (1.9  km)  upstream  from  Cripple 


DRAINAGE  AREA.--219  mi2  (567  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  July  1972  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1966,  1967,  1968,  and  1971 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(MB  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

DATE  (CFS) 


DIS-  DIS¬ 
SOLVED  SOLVED 

SILICA  IRON 

( S 102)  (EE) 

(MG/L)  IUG/L) 


DIS-  DIS¬ 
SOLVED  SOLVED 

HAN-  CAL- 

GANESE  CIUM 

<  MN )  (CA) 

(UG/L)  (MG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

MAG-  DIS- 

NE-  SOLVED 

SIUM  SODIUM 

(MG)  <  N A ) 

(MG/L)  (MG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

PO- 

TAS-  BICAR- 

SIUM  BONATE 

( K )  (HC03) 

(MG/L)  (MG/L) 


DIS¬ 
CAR-  SOLVED 

BONATE  SULFATE 
( C03)  ( S04 ) 

(MG/L)  (MG/L) 


OCT. 

25.. 

NOV. 

22.. 

DEC. 

18.. 

JAN. 

22.. 

MAR. 

27.. 
APR. 

21.. 

MAY 

23.. 
JUNE 

26.  . 
SEP. 

11.. 


.  41 

6.7 

370 

37 

3.1 

2.1 

2.5 

2.8 

17 

0 

.  150 

7.8 

350 

35 

3.5 

2.5 

2.8 

1.7 

15 

0 

.  97 

8.9 

520 

12 

2.8 

2.2 

2.7 

1.0 

12 

0 

.  185 

5.2 

60 

56 

2.9 

1.6 

2.3 

2.3 

4 

0 

.  515 

7.9 

0 

10 

2.0 

1.7 

2.0 

.9 

10 

0 

.  64 

9.0 

120 

— 

1.2 

1.5 

2.0 

.9 

10 

0 

.  169 

8.2 

220 

— 

2.  1 

1.7 

2.4 

1.0 

10 

0 

.  81 

7.0 

1 10 

100 

3.3 

2.6 

2.8 

1.3 

14 

0 

.  46 

6.4 

450 

95 

2.8 

2.2 

3.6 

1.3 

19 

0 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

TOTAL 

ORTHO. 

SOLIDS 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

TOTAL 

SOLVED 

NITRO¬ 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

(SUM  OF 

solids 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

NITRATE 

GEN 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(Tons 

(CL) 

(F) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

TUENTS) 

PER 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

OCT. 

25.  .  . 

NOV. 

2.6 

.0 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

33 

4.21 

22... 

2.0 

.1 

— 

.07 

— 

— 

— 

— 

39 

17.0 

DEC. 

18... 

2.4 

.1 

— 

.05 

— 

— 

— 

— 

34 

9.95 

JAN. 

22.  .  . 

2.4 

.  1 

— 

.15 

— 

— 

— 

— 

31 

18.5 

MAR. 

27... 

APR. 

1.6 

.0 

— 

.10 

— 

— 

— 

— 

28 

38.9 

21... 

1.4 

.0 

— 

.13 

— 

— 

— 

— 

27 

4.67 

MAY 

23... 

JUNE 

1.8 

.0 

.16 

— 

.12 

.07 

.02 

.01 

29 

13.2 

26... 

2.2 

.0 

— 

.47 

— 

— 

— 

— 

40 

8.75 

SEP. 

11... 

3.6 

.0 

— 

.10 

— 

— 

— 

— 

34 

4.22 

SPE¬ 

IMME¬ 

NON¬ 

SODIUM 

CIFIC 

DIATE 

FECAL 

strep¬ 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

COL  I  - 

COL  I  - 

tococci 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

PER 

PER 

PER 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

OCT. 

25... 

16 

2 

.3 

45 

7.0 

11.0 

9.2 

— 

— 

— 

NOV. 

22... 

DEC. 

19 

7 

.3 

56 

7.0 

11.5 

12.3 

— 

— 

— 

18... 

16 

6 

.3 

46 

7.1 

3.0 

16.6 

— 

-- 

— 

JAN. 

22... 

MAR. 

14 

1 1 

.3 

50 

6.1 

7.5 

9.9 

— 

— 

— 

27... 

12 

4 

.3 

36 

6.7 

13.5 

10.6 

— 

— 

— 

APR. 

21... 

MAY 

9 

1 

.3 

36 

6.4 

14.0 

10.4 

— 

— 

— 

23... 

12 

4 

.3 

40 

6.8 

21.0 

10.2 

870 

70 

150 

JUNE 

26.  .  . 

SEP. 

19 

8 

.3 

52 

6.2 

25.0 

8.8 

— 

— 

— 

11... 

16 

1 

.4 

54 

7.1 

25.0 

7.4 

— 

— 

— 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 


DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 


DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CP) 


DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 


DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 


DIS-  DIS¬ 

SOLVED  SOLVED 
LITHIUM  MERCURY 


(LI) 


(HG) 


DIS¬ 
SOLVED 
NICKEL 
INI ) 


DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 


DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 


DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 


DATE 

OCT. 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) ' 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

25... 

NOV. 

1 

<1 

ND 

1 

1 

1 

1 

ND 

3 

<1 

32 

7 

22... 

DEC. 

1 

1 

<1 

1 

1 

<1 

1 

ND 

3 

ND 

51 

5 

18... 

JAN. 

<1 

<1 

1 

1 

<1 

1 

1 

ND 

2 

<1 

55 

6 

22... 

MAR. 

3 

2 

ND 

1 

6 

1 

1 

1.4 

2 

ND 

60 

4S0 

27... 

APR. 

NO 

<1 

1 

1 

2 

NO 

1 

<•2 

6 

ND 

70 

4 

21... 

MAY 

<1 

<1 

ND 

2 

1 

1 

1 

<•2 

1 

ND 

1  P 

10 

23... 

JUNE 

<1 

<1 

ND 

1 

— 

ND 

— 

<.2 

— 

— 

64 

9 

26... 

SEP. 

1 

<1 

ND 

1 

— 

ND 

— 

<•2 

— 

-- 

28 

6 

11... 

1 

<1 

<1 

1 

— 

2 

— 

.2 

— 

— 

50 

10 

SUSPENDED  SEDIMENT  CONCENTRATION  (MG/L) ,  MARCH  TO  SEPTEMBER  1975 

CONCE  DAILY) 


DAY 

1 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

13 

MAY 

6 

JUN 

11 

JUL 

AUG 

SEP 

2 

3 

4 

5 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

17 

13 

1 1 

21 

14 

16 

7 

8 

24 

5 

5 

56 

15 

9 

12 

189 

8 

7 

— 

— 

— 

O 

7 

0 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

7 

11 

213 

219 

I 

250 

5 

6 

— 

— 

— 

10 

— 

... 

—  — 

— — ~ 

— 

7 

20 

239 

10 

— 

— 

— 

11 

12 

13 

14 

— 

::: 

— 

— 

::: 

6 

7 

674 

189 

9 

8 

4 

22 

16 

241 

7 

— 

— 

::: 

_ _ 

... 

... 

... 

_ 

O 

76 

597 

I 

114 

_ 

... 

_ 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

151 

55 

808 

77 

— 

— 

— 

16 

17 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

36 

105 

169 

76 

36 

6 

— 

— 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

56 

10 

o 

152 

— 

— 

— 

19 

- — 

— 

— 

— 

— 

201 

11 

23 

93 

— 

— 

— 

20 

21 

22 

23 

62 

31 

21 

13 

8 

13 

25 

12 

20 

84 

88 

19 

465 

— 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

— 

— 

24 

-  — 

— 

— 

— 

— 

199 

8 

37 

82 

— 

— 

— 

25 

■— — 

— 

— 

— 

— 

40 

7 

18 

93 

— 

— 

43 

26 

_ . 

_ 

— 

_ 

_ 

20 

9 

7 

83 

_ 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

8 

199 

236 

— 

— 

— 

28 

- — 

— 

— 

- — 

— 

14 

8 

7 

29 

— 

— 

— 

29 

30 

31 

MONTH 

::: 

::: 

— 

— 

— 

9 

91 

27 

72 

5 

10 

43 

8 

11 

110 

39 

8 

::: 

— 

— 

19 

84 

302 


MOBILE  RIVER  BASIN 


02465000  Black  Warrior  River  at  Northport,  Ala. 

[formerly  published  as  Black  Warrior  River  at  Tuscaloosa! 

LOCATION  (revised) . --Lat  33012'S1",  long  87°34'50",  in  NE%  sec.  21,  T.  21  S. ,  R.  10  W. ,  Tuscaloosa  County, 
at  gaging  station  attached  to  loading  dock  at  Alabama  State  Dock  Facility,  at  Northport  0.2  mi  (0.3  km) 
downstream  from  Gulf,  Mobile  &  Ohio  Railroad  bridge,  0.35  mi  (0.56  km)  upstream  from  Oliver  lock  and  dam, 
0.9  mi  (1.4  km)  downstream  from  Two  Mile  Creek,  5.2  mi  (8.4  km)  downstream  from  North  River,  and  at  mile 
126.6  (203.7  km) . 

DRAINAGE  AREA. --4, 828  mi2  (12,504  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  October  1965  to  September  1972  (daily),  October  1972  to  September  1975 
(monthly) . 

Water  temperatures:  November  1960  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures:  Maximum,  30.  O'”  C  Sept.  3. 

Period  of  record: 


Water  temperatures: 

Maximum, 

35.0°  C 

Aug .  6 , 

1963;  minimum  (1960 

-70,  1971 

-73),  5.0 

°  C  Jan. 

30,  31, 

Dec.  25, 

1963,  Jan 

.  31,  Feb 

.  1,  1966 

REMARKS. --No  temperature 

data  Jan. 

18 -Feb. 

26,  Sept 

.  19-23  because  of 

recorder 

malfunction. 

CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER  1975 

(ND  denotes  cons 

tituent  not 

detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( S 102 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/LI 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

25.  .  . 

280 

5.9 

80 

220 

13 

6.8 

11 

3.2 

28 

0 

56 

4.2 

NOV. 

18.  .  . 

478 

6.2 

150 

120 

14 

7.4 

13 

3.4 

29 

0 

62 

4.0 

DEC. 

18.  .  . 

400 

6.5 

60 

18 

14 

9.5 

13 

3.3 

35 

0 

64 

4.4 

EEB  •  „ 

13.  .  . 

14600 

8.0 

90 

260 

10 

4.2 

4.6 

1.9 

22 

0 

30 

2.4 

MAR. 

27... 

23700 

5.7 

60 

180 

9.4 

3.9 

4.5 

1.7 

18 

0 

32 

2.2 

APR. 

25... 

3230 

5.9 

20 

270 

8.1 

4.8 

6.0 

1.9 

24 

0 

29 

2.4 

MAY 

30... 

478 

5.2 

30 

170 

9.1 

6.1 

12 

2.3 

32 

0 

42 

3.2 

JUNE 

26... 

613 

4.7 

20 

90 

9.7 

5.6 

1  1 

2.7 

28 

0 

39 

5.8 

SEP. 

12... 

226 

5.6 

10 

230 

11 

6.4 

9.9 

2.7 

34 

0 

39 

4.2 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAP- 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

dis¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

solved 

ARSENIC 

(E) 

(N) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

oxygen 

(AS) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

25... 

.2 

.77 

118 

89.2 

61 

38 

.6 

192 

6.5 

17.0 

7.2 

2 

NOV. 

18.  .  . 

.3 

.95 

129 

163 

66 

42 

.7 

201 

7.2 

16.5 

6.4 

4 

DEC. 

18... 

.3 

1.4 

138 

159 

74 

46 

.7 

229 

6.9 

11.0 

8.8 

<1 

EEB. 

13.  .  . 

.0 

.41 

74 

3310 

43 

25 

.3 

121 

7.1 

10.0 

10.2 

ND 

MAR. 

27... 

.0 

.41 

70 

4480 

40 

25 

.3 

100 

7.0 

14.0 

9.0 

<1 

APR. 

25... 

.0 

1.2 

76 

663 

40 

21 

.4 

124 

7.1 

16.5 

8.5 

1 

MAY 

30.  .  . 

.4 

.88 

100 

129 

48 

22 

.8 

166 

6.6 

24.0 

5.1 

2 

JUNE 

26.  .  . 

.  1 

.43 

94 

156 

47 

24 

.7 

144 

6.5 

27.0 

4.5 

1 

SEP. 

12... 

.0 

.61 

99 

60.4 

54 

26 

.6 

182 

6.8 

28.0 

2.9 

ND 
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CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975- 

-Continued 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

( CD1 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI ) 

(HG) 

(NI) 

(AG) 

(SR)  ■ 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)* 

(UG/L) 

OCT. 

25... 

<1 

1 

1 

3 

2 

16 

ND 

5 

<1 

74 

9 

NOV. 

18... 

2 

<1 

1 

2 

1 

17 

<.2 

3 

<1 

48 

280 

DEC. 

18... 

1 

1 

1 

2 

1 

20 

ND 

6 

<1 

110 

10 

FEB. 

13. . . 

3 

ND 

1 

2 

<1 

9 

<.2 

6 

1 

27 

10 

MAR  . 

27... 

<1 

2 

1 

2 

ND 

6 

<.2 

9 

<1 

100 

6 

APR. 

25... 

<1 

ND 

2 

— 

3 

9 

.2 

— 

— 

38 

9 

MAY 

30  •  .  . 

<1 

3 

1 

— 

1 

— 

<•2 

— 

— 

76 

19 

JUNE 

26  •  •  • 

<1 

<1 

1 

— 

ND 

— 

<.2 

— 

— 

47 

10 

SEP. 

12. . . 

1 

ND 

1 

— 

2 

— 

<.2 

— 

— 

80 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

AY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY  FEBRUARY 


MARCH 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

24.0 

23.0 

20.5 

20.0 

14.0 

13.0 

12.0 

11.5 

— 

— 

12.0 

1 1  .5 

23.0 

23.0 

20.5 

20.5 

13.5 

12.5 

11.5 

1 1.5 

— 

— 

12.0 

11.5 

23.5 

22.5 

21.0 

20.5 

13.5 

13.0 

11.5 

11.5 

— 

— 

1  1  .5 

11.0 

23.0 

22.5 

21.0 

20.5 

13.5 

13.0 

11.5 

1  1  .5 

— 

— 

11.5 

11.0 

23.5 

22.5 

21.0 

20.5 

13.5 

13.0 

11.5 

11.5 

— 

— 

11.5 

11.0 

23.0 

22.0 

20.5 

20.0 

13.5 

13.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

11.5 

11.0 

23.0 

22.0 

20.0 

19.5 

13.0 

13.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

12.0 

11.0 

22.5 

22.0 

19.5 

19.5 

13. 0 

12.5 

11.5 

11.5 

— 

— 

12.0 

11.0 

22.0 

22.0 

19.5 

19.0 

12.5 

12.0 

12.0 

11.5 

— 

— 

11.5 

11.0 

22.0 

21.5 

19.0 

18.5 

12.5 

12.0 

12.5 

12.0 

— 

— 

11.5 

11.0 

22.0 

21.5 

18.5 

18.0 

12.5 

12.0 

12.5 

12.0 

— 

— 

12.0 

11.5 

22.0 

22.0 

18.0 

17.5 

12.5 

12.0 

12.0 

11.0 

— 

— 

12.0 

12.0 

22.0 

22.0 

17.5 

17.5 

12.0 

12.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

12.5 

12.0 

22.5 

22.0 

17.5 

17.0 

12.0 

12.0 

10.5 

10.5 

— 

— 

12.0 

12.0 

22.0 

22.0 

17.0 

16.0 

12.5 

12.0 

10.5 

10.5 

— 

— 

12.0 

12.0 

22.0 

22.0 

16.5 

16.5 

12.0 

11.5 

10.5 

10.5 

— 

— 

12.5 

12.0 

22.0 

21.5 

16.5 

16.5 

11.5 

11.0 

10.5 

10.5 

— 

— 

12.0 

12.0 

21.5 

21.0 

17.0 

16.5 

11.0 

11.0 

— 

— 

— 

— 

12.0 

12.0 

21.5 

21.0 

16.5 

16.5 

11.0 

11.0 

— 

— 

— 

12.0 

11.5 

21.5 

20.5 

17.0 

16.5 

11.5 

11.0 

— 

— 

— 

12.0 

11.5 

20.5 

20.0 

17.0 

16.5 

1 1.5 

11.0 

- _ 

_ 

— 

— 

12.5 

12.0 

20.0 

20.0 

17.0 

16.5 

11.5 

11.0 

— 

— 

— 

— 

13.0 

12.0 

20.0 

19.5 

17.0 

16.5 

1 1 .5 

11.0 

— 

— 

— 

— 

13.5 

13.0 

20.0 

19.5 

16.5 

16.5 

11.5 

11.0 

— 

— 

— 

— 

14.0 

13.5 

20.0 

19.5 

16.5 

16.0 

11.5 

11.0 

— 

— 

— 

—  - 

14.0 

14.0 

20.0 

19.5 

16.0 

15.5 

11.0 

10.5 

_ 

— - 

— 

— 

14.5 

14.0 

19.5 

19.5 

15.5 

15.5 

10.5 

10.5 

— 

— 

12*0 

1?.0 

14.5 

14.0 

20.0 

19.5 

15.5 

15.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

12.0 

11.5 

14.5 

14.0 

20.0 

19.5 

15.5 

15.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

— 

— 

15.0 

14.5 

20.0 

19.5 

15.0 

14.0 

11.0 

10.5 

— 

— 

— 

— 

15.0 

15.0 

20.5 

20.0 

— 

— 

12.0 

11.0 

— 

— 

— 

— *- 

15.0 

15.0 

24.0 

19.5 

21.0 

14.0 

14.0 

10.5 

— 

— 

--- 

— 

15.0 

11.0 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

15.0 

14.5 

19.0 

18.5 

24.0 

23.5 

28.0 

27.5 

26.5 

25.5 

29.5 

28.0 

15.0 

15.0 

20.0 

19.0 

25.0 

24.0 

28.0 

27.5 

26.0 

24.5 

29.5 

28.5 

15.0 

14.5 

19.5 

19.5 

25.5 

24.5 

28.0 

28.0 

27.5 

26.0 

30.0 

28.0 

15.0 

14.5 

20.0 

19.5 

25.5 

25.0 

28.5 

28.0 

27.5 

26.5 

29.0 

28.5 

14.5 

14.5 

20.5 

20.0 

25.5 

25.0 

29.0 

28.0 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

14.5 

14.0 

20.0 

19.0 

25.0 

24.5 

28.5 

28.5 

27.5 

■  27.0 

28.5 

28.5 

14.5 

14.5 

•  19.5 

19.0 

25.0 

24.5 

28.5 

27.5 

27.5 

27.5 

29.0 

28.0 

14.5 

14.5 

19.5 

19.0 

25.5 

24.5 

28.0 

27.5 

28.0 

27.5 

28.5 

28.0 

14.5 

14.0 

20.0 

19.5 

25.5 

25.0 

28.0 

27.5 

28.0 

27.5 

28.5 

28.0 

14.5 

14.5 

20.5 

20.0 

26.0 

25.5 

28.0 

28.0 

28.0 

27.5 

28.5 

28.0 

15.0 

14.5 

21.0 

20.5 

25.5 

25.0 

28.0 

28.0 

27.5 

27.0 

28.5 

28.0 

15.0 

14.5 

21.5 

21.0 

25.5 

25.0 

28.0 

27.5 

28.0 

27.5 

28.5 

28.0 

15.0 

14.5 

22.5 

21.0 

26.0 

25.5 

29.0 

27.5 

28.5 

27.5 

28.0 

27.5 

14.5 

14.5 

22.5 

21.0 

26.5 

26.0 

28.5 

27.5 

28.5 

28.0 

27.5 

27.0 

15.0 

14.5 

22.5 

21.5 

26.0 

25.5 

28.5 

28.0 

29.0 

28.0 

27.5 

26.5 

15.5 

14.5 

21.5 

21.5 

27.0 

25.5 

28.5 

28.0 

28.0 

27.5 

27.0 

26.0 

15.5 

15.0 

22.0 

21.5 

26.5 

26.0 

29.0 

28.5 

28.0 

27.5 

26.0 

26.0 

16.0 

15.0 

22.5 

21.5 

27.0 

26.0 

29.0 

28.0 

28.0 

27.5 

26.0 

26.0 

16.0 

15.5 

23.0 

22.5 

26.5 

26.5 

28.5 

28.0 

28.0 

28.0 

— 

— 

16.5 

15.5 

23.0  ' 

22.5 

27.5 

26.5 

28.5 

28.0 

28.0 

27.5 

— 

— 

17.0 

16.0 

23.5 

23.0 

27.0 

26.5 

28.0 

27.5 

29.0 

28.0 

_ 

_ 

17.0 

16.5 

24.0 

23.0 

28.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.5 

28.0 

— 

— 

17.5 

16.5 

24.5 

23.5 

27.5 

27.0 

29.0 

28.0 

29.0 

28.5 

— 

— 

17.5 

17.0 

25.0 

24.0 

28.5 

27.0 

28.5 

28.5 

29.5 

28.0 

24.5 

24.0 

18.0 

17.0 

24.5 

24.0 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

29.0 

28.5 

24.5 

24.0 

17.5 

17.0 

25.5 

24.5 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

28.5 

28.0 

24.5 

24.0 

18.5 

17.5 

25.5 

24.5 

27.5 

27.0 

28.5 

28.5 

29.0 

28.0 

24.0 

23.5 

19.0 

18.0 

25.5 

24.5 

28.0 

27.5 

29.0 

28.5 

28.5 

28.0 

24.5 

23.5 

18.5 

18.5 

25.5 

24.5 

28.0 

27.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.0 

24.0 

23.0 

18.5 

18.0 

24.5 

24.0 

28.5 

28.0 

28.5 

28.0 

28.5 

28.5 

23.5 

23.0 

— 

— 

24.5 

24.0 

— 

— 

28.0 

26.5 

28.5 

28.0 

— 

— 

19.0 

14.0 

25.5 

18.5 

28.5 

23.5 

29.0 

26.5 

29.5 

24.5 

30.0 

23.0 
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02467001  Torabigbee  River  below  Demopolis  Lock  and  Dam,  n 


and 

Dam , 

near 

Coatopa , 

Ala 

R. 

2  E.  , 

,  Marengo 

Coun 

ty, 

50  yd 

(46  m) 

earn 

from 

lock 

and 

dam , 

0.5 

mi  (0 

.  8  m) 

,  3, 

.  5  mi 

(5.6 

km) 

upstream 

from 

Hall  Creek 

13  mi  (21  km)  east  of  Coatopa,  and  at  mile  171.2  (275.5  km). 

DRAINAGE  AREA. - -15 , 400  mi2  (39,900  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1969-  to  September  1973,  July  1974  to  September  1975. 


REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical- data  published  for  water  years  1966-69. 


CHEMICAL  ANALYSES,  JULY  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

TOTAL 

SOLVED 

MAG¬ 

MAG¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

TOTAL 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

NE¬ 

BICAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SIUM 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

NITRATE 

NITRITE 

CHARGE 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(MG) 

(HC03) 

(504) 

(CL) 

(N) 

(N) 

DATE 

(CFS) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

JULY. 

1974 

26... 

5750 

— 

— 

13 

— 

1.9 

45 

12 

5.7 

.36 

.06 

JAN.  , 

1975 

22... 

66000 

1900 

118 

13 

— 

1.6 

31 

1 1 

3.3 

.15 

.01 

APR. 

18... 

68 1  00 

2100 

120 

12 

— 

1.8 

31 

10 

2.7 

.20 

.01 

JUNE 

24.  .  . 

11500 

— 

13 

— 

1.8 

40 

13 

4.4 

.38 

.01 

AUG. 

05.  .. 

33800 

1900 

6# 

— 

2.4 

— 

— 

— 

3.8 

.32 

.01 

SEP. 

30... 

9150 

230  0 

80 

— 

1.2 

— 

— 

5.7 

.30 

.03 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

TOTAL 

KJEL- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

NITRITE 

AMMONIA 

ORGANIC 

DAHL 

TOTAL 

TOTAL 

ORTHO. 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

NITRO¬ 

NITRO¬ 

N I TRO- 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

(RESI¬ 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

NITRATE 

GEN 

GEN 

GEN 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

DUE  AT 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

(N) 

(NT 

(N) 

IN) 

( NT 

CP  >; 

CP) 

180  C) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( MG/L ) 

( MG/LI 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

JULY. 

1974 

26.  .  . 

.42 

.00 

.72 

.72 

1.1 

.07 

.02 

75 

1160 

40 

3 

JAN.  . 

1975 

22.  .  . 

.16 

.07 

.30 

.37 

.53 

.08 

.02 

51 

9090 

39 

14 

APR. 

18... 

.21 

.05 

.61 

•  66 

.87 

.12 

.01 

74 

13600 

37 

12 

JUNE 

24... 

.39 

.00 

.39 

.39 

.78 

.07 

.01 

110 

3420 

40 

7 

AUG. 

05.  .  . 

.33 

.04 

.56 

.60 

.93 

.10 

— 

61 

5570 

— 

— 

SEP. 

30... 

.33 

.04 

.39 

.43’ 

.76 

.  1  1 

— 

82 

2030 

— 

— 

SPE¬ 

CHFM- 

BIO¬ 

IMME¬ 

CIFIC 

ICAL 

CHEM¬ 

DIATE 

FECAL 

CON¬ 

COLOR 

ATMOS¬ 

OXYGEN 

ICAL 

COL  I  - 

COL  I  - 

DUCT¬ 

(PLAT¬ 

PHERIC 

TUR¬ 

DIS¬ 

DEMAND 

OXYGEN 

FORM 

FORM 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

INUM- 

ODOR 

BID¬ 

SOLVED 

(LOW 

DEMAND 

(COL. 

(COL. 

(MICRO¬ 

ATURE 

COBALT 

(SEVER¬ 

ITY 

OXYGEN 

LEVEL) 

5  DAY 

PER 

PER 

DATE 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

UNITS) 

ITY) 

( JTU) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

JULY , 

1974 

26... 

125 

7.3 

30.0 

50 

— 

20 

8.4 

6 

-- 

230 

90 

JAN.  , 

1975 

22... 

98 

6.8 

8.0 

70 

2 

30 

12.2 

18 

1.5 

840 

100 

APR. 

18.  .  . 

86 

7.0 

15.0 

55 

2 

50 

1 1.8 

9 

1.2 

6200 

320 

JUNE 

24.  .  . 

143 

7.1 

27.0 

43 

2 

30 

8.9 

10 

.6 

7000 

220 

AUG. 

05  •  •  • 

105 

7.3 

25.5 

90 

-- 

35 

8.2 

20 

1.0 

— 

— 

SEP. 

30.  .  . 

140 

7.2 

20.0 

75 

— 

45 

10.2 

8 

1.0 

— 

— 

HEXA- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

ORGANIC 

TOTAL 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SELE¬ 

TOTAL 

CARBON 

PHENOLS 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COPPER 

LEAD 

MERCURY 

NIUM 

ZINC 

(C) 

(AS) 

(CD) 

(CR) 

( CR6 ) 

(CU) 

(PB) 

(HG) 

(SE) 

(ZN) 

OATE 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

JULY, 

1974 

26.  .  . 

3.6 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JAN.  , 

1975 

22... 

— 

1 

-- 

0 

10 

— 

1 

8 

.0 

0 

APR. 

18.  .  . 

17 

0 

1 

0 

<10 

2 

10 

ND 

0 

7 

JUNE 

24... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

05... 

— 

O' 

2 

0 

3 

7 

0 

10 

SEP. 

30.  .. 

— 

2 

2 

• 

<  i :: 

0 

3 

4 

. 

0 

20 
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02467500  Sucarnoochee  River  at  Livingston,  Ala. 


LOCATION 

.--Lat  32 

°34' 25", 

long  88°11 

’36",  in 

SW’-s  sec 

.  33,  T. 

19  N. ,  R.  2 

W. ,  Sumter  County,  at  gaging  station. 

on  right  bank 

10  ft  (3 

m)  downstream  from  bridge 

on  U.S. 

Highway  11, 

500  ft 

(152  m) 

upstream 

from 

Southern  Railway  bridge,  0.8  mi 

(1.3  km) 

southwest  of  Livingston,  and  9  mi 

(14.5  km) 

upstream 

from 

Alamuchee  Creek. 

DRAINAGE 

AREA. -  -  606  mi2  (1 

,  570  km  2 ) . 

PERIOD  0 

9  RECORD. 

--Chemical  analyses 

:  July 

1972  to 

September 

1975. 

REMARKS. 

--Miscellaneous  samples  of  chemical 

data  published  for  water  years  1967 

and  1968 

- 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO  SEPTEMBER 

1975 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIS- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG  — 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

Nt- 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

S  I  'UM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( SI  02 ) 

(FE  ) 

(MN) 

( C  A  ) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

( IJG/L  ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

21... 

229 

10 

530 

40 

4.7 

1.4 

3.4 

1.8 

21 

0 

3.2 

3.6 

NOV. 

ie. . . 

321 

11  * 

560 

37 

6.5 

1.6 

4.9 

1.9 

27 

0 

5.0 

•A  «  A 

JAN. 

06  •  •  • 

718 

13 

350 

70 

9.8 

1.7 

3.4 

1.7 

30 

0 

10 

3.4 

FEB. 

12... 

2350 

8.4 

240 

33 

8.5 

1.2 

3.5 

1  .4 

26 

0 

9.6 

2.8 

MAR. 

28... 

1100 

1  1 

360 

67 

6.3 

1.6 

3.2 

1.5 

32 

0 

B.4 

3.6 

MAY 

06.  .  . 

1680 

11 

450 

13 

6.6 

1.7 

3.6 

1.6 

22 

0 

8.6 

3.8 

JUNE 

19... 

54S 

12 

460 

42 

7.2 

1.5 

3.2 

1.3 

29 

0 

6.4 

3.0 

JULY 

29.  .  . 

425 

9.9 

330 

ND 

3.9 

1.2 

3.3 

1.3 

lb 

0 

4.4 

3.  (j 

SEP. 

04. .  . 

221 

11 

250 

39 

6.0 

1.6 

3.7 

1.3 

30 

•0 

3.6 

2.4 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOL  IDS 

SOLVED 

CAR¬ 

ad¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD- 

BONATE 

sorp¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NFSS 

HARD¬ 

tion 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(F  ) 

(N) 

TUENTS) 

PE  R 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO  (MICRO- 

ATURE 

OAYGEN 

(  AS  ) 

OATF 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

DAY) 

<«G/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L  ) 

(UG/L) 

OCT. 

21... 

.  1 

.05 

39 

26.1 

18 

1 

.4 

57 

6.5 

14.0 

11.0 

1 

NOV. 

18.  .  . 

.1 

.06 

49 

44.2 

23 

1 

.4 

75 

7.4 

10.5 

11.8 

ND 

JAN. 

06... 

.  1 

.  08 

62 

128 

32 

8 

.3 

86 

7.2 

9.0 

10.9 

<1 

FEB. 

12... 

.0 

.07 

50 

317 

26 

3 

.3 

76 

7.1 

11.5 

10.2 

1 

MAP. 

28. . . 

.0 

.07 

54 

1  60 

26 

2 

.3 

78 

7.4 

16.-5 

8.8 

2 

MAY 

06.  .  . 

.0 

.  08 

49 

222 

24 

6 

.3 

68 

6.7 

21.0 

9.1 

ND 

JUNE 

19.  .  . 

.  0 

.14 

50 

73.6 

24 

0 

.3 

74 

7.4 

27.0 

8.  1 

ND 

JULY 

29.  .  . 

.0 

.19 

36 

41.7 

15 

2 

.4 

43 

7.0 

26.0 

7.9 

<1 

SEP. 

04. . . 

.0 

.11 

45 

26.9 

22 

0 

.3 

64 

7.3 

26.5 

7.7 

ND 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

OTS- 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOL  VED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOl VEU 

SOLVED 

STRON- 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAn 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

T  IUM 

7  I NC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

<CU> 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

( N  1  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

21 . .  . 

<1 

ND 

1 

2 

1 

3 

<.2 

2 

<1 

61 

7 

NOV. 

18.  .  . 

1 

<1 

1 

1 

<1 

3 

<.2 

2 

ND 

52 

10 

JAN. 

06  •  •  • 

I 

<1 

2 

<1 

ND 

5 

<.2 

2 

ND 

110 

7 

FEB. 

12. . . 

<1 

<1 

2 

2 

<1 

5 

<.2 

4 

ND 

85 

5 

MAR. 

28.  .  . 

<1 

ND 

1 

2 

<1 

4 

ND 

4 

ND 

100 

ND 

MAY 

06  •  .  • 

1 

1 

1 

-- 

4 

-- 

<.2 

— 

_ 

94 

9 

JUNE 

19. . . 

<1 

1 

1 

— 

1 

— 

.3 

__ 

_ 

82 

12 

JULY 

29. . . 

2 

<1 

1 

-- 

<1 

— 

ND 

_ 

_ 

55 

10 

SEP. 

04... 

<1 

<1 

1 

— 

<1 

— 

.2 

— 

— 

80 

10 
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02468500  Chickasaw  Bogue  near  Linden,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  32°19'45",  long  87°47'27",  in  SWV  sec.  28,  T.  16  N. ,  R.  _3  E. ,  Marengo  .County,  at  gaging  station, 
near  left  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  43,  1.5  mi  (2.4  km)  north  of fLinden,  2  mi  (3.2 
km)  downstream  from  Atkin  Creek,  and  11  mi  (18  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--2S8  mi2  (668  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  July  1972  to  September  1975. 

REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1966,  1968,  and  1969. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS-  SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED  MAG- 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED. 

MAN¬ 

CAL-  NE- 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

C I UM  SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FF) 

(MN) 

(CA)  (MG) 

(NA) 

<K) 

( HC03 ) 

(C03) 

( S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

.(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

21... 

NOV. 

73 

7.9 

30 

'  99 

41  2.5 

12 

3.1 

130 

0 

14 

14 

18... 

80 

8.2 

190 

80 

51  2.4 

9.8 

3.3 

140 

0 

24 

13 

JAN. 

06  •  •  • 

EEB  . 

225 

8.7 

100 

60 

48  2.2 

6.8 

2.8 

130 

0 

24 

11 

12... 

MAR. 

910 

6.9 

160 

18 

44  1.1 

5.1 

2.3 

130 

0 

14 

6.6 

28... 

511 

7.6 

140 

69 

37  2.1 

6.1 

1.9 

no 

0 

14 

7.8 

MAY 

06  •  •  • 

JUNE 

91 

7.1 

160 

51 

37  1.9 

9.1 

2.1 

no 

0 

16 

11 

19.... 

24 

7.8 

150 

100 

44  2. 3 

17 

2.5 

140 

0 

17 

19 

JULY 

29... 

SEP. 

21 

7.2 

100 

54 

35  1.9 

48 

3.7 

120 

0 

9.0 

63 

04... 

9.7 

7.9 

90 

220 

41  2.6 

25 

2.6 

150 

0 

9.4 

25 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON¬ 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR- 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD-  BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS  HARD- 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(E) 

IN) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG)  NE5S 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

oxygen 

(AS) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L)  (MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

21... 

NOV. 

.  1 

.08 

159 

33.5 

110  4 

.5 

303 

6.6 

14.5 

9.9 

1 

18... 

.2 

.25 

182 

39.1 

140  26 

.4 

308 

7.8 

13.5 

10.2 

1 

JAM. 

0  6  «  •  . 

.  1 

.07 

168 

101 

130  24 

.3 

292 

7.8 

9.0 

11.8 

ND 

FEB. 

12.  .  . 

MAR. 

.0 

.  06 

144 

354 

110  4 

.2 

240 

7.7 

14.0 

9.0 

ND 

28... 

.2 

.09 

131 

181 

100  10 

.3 

256 

7.9 

18.0 

8.3 

2 

MAY 

06  •  •  • 

.1 

.09 

139 

34.? 

100  10 

.4 

240 

7.4 

20.0 

7.8 

2 

JUNE 

19... 

JULY 

.4 

.  1  1 

180 

11.7 

120  5 

.7 

319 

7.9 

27.0 

7.4 

2 

29... 

.2 

.  15 

228 

12.9 

96  0 

2.1 

410 

7.8 

28.0 

6.8 

1 

SEP. 

04.  .  . 

.2 

.02 

188 

4.94 

no  o 

1.0 

377 

7.6 

27.0 

6.6 

1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS-  DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED  SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD  LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU> 

(PB)  (LI) 

(HG) 

<NI) 

(AG) 

(SR) 

<ZN> 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

21... 

NOV. 

1 

ND 

1 

2 

ND  1  1 

.2 

2 

<1 

320 

12 

18... 

2 

1 

1 

2 

ND  11 

<.2 

2 

ND 

310 

16 

JAN. 

06... 

1 

<1 

1 

1 

ND  1  1 

<.2 

2 

1 

290 

7 

FEB. 

12.  ... 

<1 

<1 

2 

3 

ND  10 

<.2 

3 

ND 

260 

7 

MAR. 

28.  .  . 

<1 

ND 

1 

2 

<1  9 

ND 

4 

ND 

270 

ND 

MAY 

06 .  .  . 

JUNE 

<1 

1 

1 

— 

ND 

<.2 

— 

— 

300 

15 

19... 

JULY 

<1 

<1 

1 

— 

ND 

<.2 

— 

— 

320 

29 

29... 

<1 

1 

1 

-- 

1 

<.2 

— 

— 

280 

14 

SEP. 

04... 

<1 

<1 

1 

— 

<1 

.3 

— 

— 

320 

20 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


02469762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  Lock  and  Dam,  near  Coffeeville,  Ala. 

(National  ,-stream-quality  accounting  network  station) 

LOCATION. --Lat  31°45'30",  long  88°07'45",  in  sec.  12,  T.  9  N. ,  R.  2  W.  ,  Choctaw  County,  near  right  bank  about 
0.5  mi  (0.8  km)  downstream  from  Coffeeville  Lock  and  Dam,  4  mi  (6  km)  downstream  from  Turkey  Creek,  2  mi 
(3  km)  west  of  Coffeeville,  and  at  mile  74.7  (120.2  km). 

DRAINAGE  AREA. -- 18 , 500  mi2  (47,900  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1969  to  September  1973,  August  1974  to  September  1975. 

Water  temperatures;  April  to  September  1975. 

EXTREMES .- -Apr il  to  September  1975. 

Specific  conductance:  Maximum  daily,  163  micromhos  July  10;  minimum  daily,  84  micromhos  Apr.  9. 

Water  temperatures:  Maximum  daily,  30.0°  C  on  several  days  during  June-September . 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1967,  1969.  No  specific  conductance 
or  temperature  data  for  some  days  because  of  equipment  malfunction. 

CHEMICAL  ANALYSES,  AUGUST  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

SUS¬ 

PENDED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

IRON 

GANESE 

GANESE 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

CHARGE 

( S 102 ) 

(FE) 

(FE) 

(MN) 

(MN) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

<NA) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

AUG.  , 

19... 

1974 

12000 

OCT. 

24... 

4402 

8.8 

610 

270 

91 

30 

61 

16 

2.9 

12 

NOV. 

25... 

16200 

8.2 

1200 

220 

52 

42 

10 

18 

2.0 

10 

DEC. 

16... 

20200 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

3.0 

7.6 

JAN., 

13... 

1975 

109000 

7.1 

„ 

__ 

15 

1.7 

4.0 

FEB. 

18... 

87000 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

1.9 

3.6 

MAR. 

24... 

125000 

4.8 

-- 

— 

— 

— 

— 

9.4 

1.6 

3.0 

APR. 

16.  .  . 

65300 

6.0 

— 

— 

-- 

— 

— 

13 

2.1 

4.3 

MAY 

13.  .  . 

34600 

7.9 

— 

— 

— 

- ■ 

— 

15 

2.1 

5.6 

JUNE 

03... 

12800 

7.7 

1800 

130 

80 

10 

70 

16 

2.8 

7.9 

JULY 

10... 

14000 

6.6 

1700 

120 

100 

90 

10 

16 

2.9 

9.2 

AUG. 

05... 

32300 

7.6 

-- 

— 

-- 

— 

— 

17 

2.5 

6.6 

SEP. 

09... 

6150 

7.8 

910 

10 

90 

50 

40 

15 

3.3 

8.0 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

TOTAL 

NITRITE 

PLUS 

TOTAL 

KJEL- 

dahl 

NITRO¬ 

TOTAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

dis¬ 

solved 

SOLIDS 
(SUM  OF 

SIUM 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

GEN 

GEN 

PHORUS 

CONSTI¬ 

(K) 

( HC03 ) 

( S04) 

(CL) 

(F) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

TUENTS) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

AUG.  , 

19... 

1974 

OCT. 

24... 

2.0 

47 

23 

13 

.2 

.41 

.25 

•  66 

.04 

103 

NOV. 

25... 

2.3 

46 

18 

12 

.3 

.35 

.36 

.71 

.06 

95 

DEC. 

16.  .  . 

2.3 

72 

18 

8.8 

.4 

.40 

.52 

.92 

.15 

108 

JAN.  , 
13... 

1975 

1.7 

39 

13 

3.9 

.1 

.21 

.54 

.75 

.11 

69 

FEB. 

18... 

1.2 

34 

12 

3.4 

.2 

.18 

.49 

.67 

.10 

62 

MAR. 

24.  .  . 

1.3 

29 

9.9 

1.5 

.3 

.16 

.34 

.50 

.08 

48 

APR. 

16.  .  . 

1.2 

37 

1 1 

3.2 

.1 

.20 

.51 

.71 

.04 

59 

MAY 

13... 

1  .4 

41 

14 

5.8 

.3 

.36 

.40 

.76 

.06 

76 

JUNE 

03... 

1.5 

50 

18 

8.4 

.  1 

.46 

.31 

.77 

.07 

91 

JULY 

10... 

1.8 

47 

20 

8.5 

.3 

.44 

.55 

.99 

.06 

92 

AUG. 

05... 

2.1 

49 

18 

5.6 

.3 

.40 

.55 

.95 

.09 

88 

SEP. 

09... 

2.1 

40 

22 

7.4 

.2 

.40 

.40 

.80 

.05 

89 

MOBILE  RIVER  BASIN 


309 


02469762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  Lock  and  Dam,  near  Coffeeville,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  AUGUST  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 S- - Continued 


DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

TUR¬ 

BID¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DATE 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

ITY 
( JTU) 

OXYGEN 

(MG/L) 

AUG.  . 
19... 

1974 

142 

7.3 

29.0 

9.2 

OCT. 

24... 

1190 

52 

13 

.7 

185 

7.4 

20.0 

10 

8.8 

NOV. 

25... 

4020 

53 

16 

.6 

155 

7.1 

15.0 

10 

10.2 

DEC. 

16... 

6000 

70 

1  1 

.4 

180 

7.4 

9.0 

20 

12.0 

JAN.  . 
13... 

1975 

15900 

44 

12 

.3 

118 

7.2 

11.0 

40  - 

9.7 

FEB. 

18... 

15300 

38 

10 

.3 

120 

6.9 

13.0 

70 

9.9 

MAR. 

24... 

18900 

30 

6 

.2 

86 

7.2 

15.0 

60 

8.3 

APR. 

16... 

18000 

41 

11 

.3 

98 

6.9 

15.0 

20 

9.6 

MAY 

13... 

7380 

46 

12 

.4 

123 

6.9 

20.5 

10 

9.8 

JUNE 

03... 

3280 

51 

10 

.5 

189 

6.9 

27.0 

20 

8.4 

JULY 

10... 

3820 

52 

13 

.6 

200 

7.0 

30.0 

15 

8.7 

AUG. 

05... 

7590 

53 

13 

.4 

150 

7.4 

26.0 

45 

8.1 

SEP. 

09... 

1380 

51 

18 

.5 

154 

7.4 

30.0 

10 

8.4 

PERI¬ 

PHYTON 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

FECAL 
COL  I  - 

STREP¬ 

TOCOCCI 

TOTAL 

SUS¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

sus. 

SED. 

SIEVE 

BIOMASS 

TOTAL 

TON 

FORM 

(COL¬ 

ORGANIC 

PENDED 

MENT 

DIAM. 

ASH 

DRY 

(CELLS 

(COL. 

ONIES 

CARBON 

SEDI¬ 

DIS¬ 

96  FINER 

WEIGHT 

WEIGHT 

PER 

PER 

PER 

(C) 

MENT 

CHARGE 

THAN 

DATE 

G/SQ  M 

G/SQ  M 

ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(T/DAY) 

.062  MM 

AUG.  . 
19... 

1974 

OCT. 

24... 

— 

— 

250 

10 

7 

5.8 

14 

166 

90 

NOV. 

25... 

1.5 

2.3 

1600 

300 

16 

24 

24 

1050 

86 

DEC. 

16... 

-- 

— 

380 

104 

150 

— 

40 

2180 

88 

JAN.  . 
13... 

1975 

_  _ 

250 

480 

810 

_  _ 

168 

49400 

71 

FEB. 

18... 

-- 

-- 

540 

1000 

1500 

-- 

186 

43700 

79 

MAR. 

24... 

— 

— 

820 

1500 

1  10 

— 

148 

50000 

63 

APR. 

16... 

— 

— 

750 

9500 

760 

— 

150 

34500 

76 

MAY 

13... 

-- 

— 

880 

10 

12 

-- 

44 

4110 

92 

JUNE 

03.  .  . 

ii 

1  1 

840 

300 

52 

24 

20 

691 

82 

JULY 

10... 

1.9 

2.2 

340 

24 

9 

21 

33 

1250 

74 

AUG. 

05... 

— 

-- 

430 

— 

34 

-- 

130 

11300 

76 

SEP. 

09... 

18 

34 

450 

12 

11 

12 

10 

166 

— 
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TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

SUS¬ 

PENDED 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

SUS¬ 

PENDED 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

ARSENIC 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

(AS) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CD) 

(CR) 

(CR) 

(CR) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT.  , 

24.  .  . 

1974 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

10 

0 

11 

NOV. 

25... 

1 

0 

1 

- 

0 

7 

<10 

<10 

u 

JUNE. 

03... 

1975 

_ 

0 

1 

0 

1 

<10 

<9 

1 

JULY 

10.  .  . 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

<10 

<9 

1 

SEP. 

09... 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

<10 

<10 

0 

'total 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

COPPER 

LEAD 

LEAD 

LEAD 

(CO) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

(CU) 

(PB) 

(PB) 

(PB) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT.  . 

24.  .  . 

1974 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

5 

1 

4 

NOV. 

25... 

2 

2 

0 

10 

8 

2 

24 

22 

2 

JUNE. 

03... 

1975 

0 

0 

2 

9 

8 

1 

22 

21 

1 

JULY 

10.  .  . 

0 

0 

0 

9 

2 

7 

23 

23 

0 

SEP. 

09... 

0 

0 

0 

7 

7 

0 

1 

1 

0 

total 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SELE¬ 

SUS¬ 

PENDED 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SUS¬ 

PENDED 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

MFRCURY 

MERCURY 

NIUM 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

ZINC 

(HG) 

(HG) 

(HG) 

(SE) 

(SE) 

(SE) 

( 7N ) 

(ZN) 

(ZN) 

date 

(UG/L ) 

(UG/L) 

( IJG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UO/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

OCT.  . 

24.  .  . 

1974 

.  1 

.0 

.  1 

0 

0 

0 

10 

0 

10 

NOV. 

25.  .  . 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

0 

10 

JUNE. 

03.  .  . 

1975 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

50 

50 

5 

JULY 

10.  .  . 

.2 

.  1 

.  1 

-- 

— 

0 

160 

160 

4 

SEP. 

09.  .  . 

.3 

.2 

.  1 

0 

0 

0 

30 

30 

3 

DATE 

AUG.  . 

19.  .  . 

DIS¬ 

SOLVED 

GROSS 

ALPHA 

AS 

U-NAT. 

(UG/L) 

1  974 

1.0 

SUS¬ 

PENDED 

GROSS 

ALPHA 

AS 

U-NAT. 

(UG/L) 

3.0 

DIS¬ 

SOLVED 

GROSS 

BETA 

AS 

CS-137 

(PC/L) 

3.8 

DIS¬ 

SOLVED 

GROSS 

BETA 

AS  SR90 
/  Y90 
(PC/L) 

3.0 

SUS¬ 

PENDED 

GROSS 

BETA 

AS  SR90 
/  Y90 
(PC/L) 

4  .  H 

OTS- 
SO!  VEU 
RA-226 
(RADON 
METHOD) 
(PC/L ) 

.  06 

DIS¬ 
SOLVED 
URANIUM 
<  U) 

(UG/L ) 

.06 
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02469762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  Lock  and  Dam,  near  Coffeeville,  A1 a . - - Cont inued 
PHYTOPLANKTON  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

PERCENT  COMPOSITION 


GENUS 

Oct.  24 

Nov.  25 

Dec.  16 

Jan.  13 

Feb.  18 

Mar.  24 

Apr . 

16  May  13 

June  3 

July  10 

Aug .  5 

Sept.  9 

ANABAENA 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

- 

8 

49 

-- 

ANACYSTIS 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

17 

31 

-- 

-- 

-- 

ANKISTRODESMUS 

-- 

-- 

-- 

15 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

6 

-- 

3 

CHLAMYDOMONAS 

19 

-- 

•* 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

CRUCIGENIA 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

CYCLOTELLA 

8 

8 

-- 

-- 

-- 

13 

9 

21 

7 

-- 

-- 

-- 

CYMBELLA 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

DIATOMA 

4 

l- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

EUASTRUM 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

EUGLENA 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

EUNOTIA 

-- 

-- 

-- 

*- 

-- 

-- 

4 

-- 

r~| 

-- 

FRAGILARIA 

-- 

1 

-- 

-* 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

GOLENKINIA 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

GOMPHONEMA 

-- 

-- 

-- 

11 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

KIRCHNERIELLA 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5 

-- 

-- 

LYNGBYA 

-- 

66 

64 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

72 

MELOS IRA 

65 

11 

26 

44 

-- 

** 

9 

34 

17 

43 

43 

-- 

NAVICULA 

-- 

2 

11 

4 

14 

-- 

13 

2 

2 

-- 

3 

2 

NEIDIUM 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

NITZSCHIA 

-- 

-- 

11 

15 

7 

-- 

26 

11 

10 

4 

6 

2 

PEDIASTRUM 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

29 

-- 

-- 

PHORMIDIUM 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

56 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

PINNULARIA 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

PTEROMONAS 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

SCENEDESMUS 

-- 

-- 

53 

-- 

-- 

25 

35 

9 

14 

8 

-- 

SCHROEDERIA 

-- 

-- 

—  , 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

SURIRELLA 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

SYNEDRA 

-- 

-- 

-- 

7 

-- 

6 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

20 

TETRASTRUM 

-- 

-- 

T-  ' 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

7 

-- 

-- 

-- 

TRACHELOMONAS 

4 

-- 

2 
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02469762  Tombigbee  River  below  Coffeeville  Lock  and  Dam,  near 

Coffeeville,  Ala 

-  -Continued 

SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C) ,  APRIL  TO 

SEPTEMBER 

1975 

(ONCE  DAILY  MEASUREMENT  AT  1300) 

DAY 

OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

_ 

113 

130 

139 

132 

149 

2 

— 

111 

128 

136 

130 

148 

3 

— 

112 

141 

136 

130 

150 

4 

— 

117 

142 

138 

140 

155 

5 

— 

104 

142 

137 

144 

151 

6 

_ 

108 

141 

143 

142 

150 

7 

100 

128 

137 

150 

122 

151 

8 

90 

129 

1  38 

143 

102 

151 

9 

84 

116 

135 

155 

106 

150 

10 

91 

— 

138 

163 

104 

148 

1  1 

99 

121 

150 

152 

120 

141 

12 

108 

122 

146 

152 

1  14 

143 

13 

105 

122 

151 

153 

106 

143 

14 

1  10 

118 

149 

153 

106 

150 

15 

108 

117 

151 

151 

106 

— 

16 

99 

122 

148 

150 

122 

_ 

17 

103 

122 

146 

151 

124 

— 

18 

.  85 

123 

151 

150 

126 

— 

19 

96 

122 

140 

150 

124 

150 

20 

98 

122 

142 

151 

134 

150 

21 

92 

124 

144 

153 

133 

150 

22 

90 

122 

142 

142 

131 

152 

23 

96 

131 

136 

148 

130 

152 

24 

/  105 

126 

140 

150 

128 

152 

25 

116 

127 

143 

150 

— 

153 

26 

117 

126 

143 

148 

— 

154 

27 

116 

126 

145 

150 

— 

142 

28 

114 

128 

143 

150 

153 

150 

29 

121 

126 

141 

146 

151 

151 

30 

114 

128 

142 

146 

149 

151 

31 

— 

128 

— 

148 

— 

— 

MONTH 

102 

121 

142 

148 

126 

150 

TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  APRIL  TO  SEPTEMBER  1975 


(ONCE  DAILY  MEASUREMENT  AT  1300) 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

_ 

21.0 

27.0 

29.0 

28.0 

29.0 

2 

— 

22.0 

26.0 

29.0 

27.0 

30.0 

3 

— 

21.0 

— 

29.0 

28.0 

30.0 

4 

— 

22.0 

27.0 

29.0 

27.0 

30.0 

5 

— 

22.0 

29.0 

29.0 

27.0 

29.0 

6 

_ 

22.0 

29.0 

29.0 

26.0 

29.0 

7 

15.0 

22.0 

28.0 

30.0 

27.0 

28.0 

8 

17.0 

23.0 

28.0 

29.0 

27.0 

30.0 

9 

19.0 

24.0 

28.0 

30.0 

26.0 

30.0 

10 

17.0 

— 

28.0 

— 

26.0 

30.0 

1 1 

16.0 

23.0 

28.0 

30.0 

27.0 

30.0 

12 

16.0 

23.0 

28.0 

29.0 

27.0 

30.0 

13 

16.0 

24.0 

28.0 

30.0 

28.0 

28.0 

14 

16.0 

24.0 

28.0 

30.0 

27.0 

27.0 

15 

16.0 

23.0 

28.0 

30.0 

28.0 

28.0 

16 

17.0 

24.0 

28.0 

30.0 

28.0 

28.0 

17 

17.0 

24.0 

28.0 

30.0 

28.0 

— 

18 

19.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

— 

19 

17.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

28.0 

20 

17.0 

25.0 

26.0 

30.0 

28.0 

28.0 

21 

18.0 

25.0 

29.0 

30.0 

28.0 

28.0 

22 

18.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

26.0 

23 

20.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

25.0 

.24 

20.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

24.0 

25 

21.0 

25.0 

29.0 

30.0 

— 

23.0 

26 

21.0 

26.0 

29.0 

30.0 

_ 

23.0 

27 

19.0 

26.0 

29.0 

30.0 

— 

22.0 

28 

21.0 

26.0 

28.0 

30.0 

— 

22.0 

29 

22.0 

26.0 

30.0 

30.0 

29.0 

22.0 

30 

22.0 

26.0 

29.0 

30.0 

28.0 

23.0 

31 

— 

26.0 

— 

29.0 

29.0 

— 

)NTH 

18.0 

24.0 

28.0 

29.5 

27.5 

27.0 
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02471001  Chickasaw  Creek 


near  Kushla, 


Ala. 


LOCATION. --Lat  30°48'10" 
on  left  bank  at  upst 
southeast  of  Kushla, 

DRAINAGE  AREA. --12S  mi2 


,  long  88°08'36", 

in 

NE%  sec 

ream  side  of  bridge, 

0.7  mi 

and  7  mi  (11  km) 

northwest 

(324  km2). 

.  11,  T.  3  S. ,  R. 
(1.1  km)  upstream 
of  Mobile. 


2  W. ,  Mobile  County 
from  Seabury  Creek, 


at  gaging  station 
1.4  mi  (2.2  km) 


PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1970  to  September  1975. 


REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1964,  1965, 
Chickasaw  Creek  near  Whistler. 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

6 1  s- 

SOLVFD 

man¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

CHARGE 

<  S 102) 

(FF) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

( K  > 

( HC03 ) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

P2. . . 

109 

7.7 

P20 

42 

1.9 

.6 

P.2 

.5 

1 

NOV. 

20.  .  . 

255 

9.3 

280 

65 

1.1 

.8 

2.5 

.8 

2 

DEC. 

18.  .  . 

5P9 

8.3 

70 

60 

1.6 

.7 

2.3 

.7 

3 

JAN. 

15... 

286 

7.9 

140 

0 

2.  1 

.7 

2.4 

.6 

1 

FEB. 

20..  . 

645 

8.0 

P50 

63 

1  .4 

.8 

3.3 

.6 

1 

MAR. 

27... 

292 

6.1 

200 

39 

.9 

•  6 

2.3 

.5 

4 

MAY 

02... 

788 

6.4 

290 

46 

.9 

.6 

2.1 

.7 

2 

JUNE 

13... 

461 

7.5 

430 

35 

1.0 

.4 

P.2 

.6 

5 

JULY 

24.  .  . 

147 

8.0 

290 

6 

1.5 

.5 

2.5 

.4 

6 

AUG. 

28.  .  . 

240 

7.9 

700 

44 

1.0 

.6 

2.8 

.6 

7 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(  TONS 

hard¬ 

ness 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

<N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA ,MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

OCT. 

22.  .  . 

.0 

.07 

24 

7.06 

7 

6 

.4 

28 

5.9 

NOV. 

20... 

.1 

.05 

24 

16.5 

6 

5 

.4 

29 

5.1 

DEC. 

18.  .  . 

.0 

.34 

24 

34.3 

7 

5 

.4 

30 

5.3 

JAN. 

15... 

.0 

.05 

26 

23.9 

8 

7 

.4 

31 

5.3 

FEB. 

20.  .  . 

.0 

.17 

26 

45.3 

7 

6 

.6 

38 

5.1 

MAR. 

27.  .  . 

.0 

.05 

18 

14.2 

5 

2 

.5 

24 

5.9 

MAY 

02.  .  . 

.0 

.04 

19 

40.4 

5 

4 

.4 

28 

4.8 

JUNE 

13.  .  . 

.0 

.07 

20 

24.9 

4 

0 

.5 

25 

5.3 

JULY 

24.  .  . 

.0 

.09 

21 

8.33 

6 

1 

.5 

25 

5.6 

AUG. 

28.  .  . 

.0 

.08 

20 

13.0 

5 

0 

•  5 

27 

5.3 

1966,  1967, 


CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L) 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 


13.0 

16.5 
8.0 
7.0 

15.0 

15.5 
PI  .0 
P3.0 
PS.  0 
P5.0 


and  1969  as 


DIS- 

UIS-  SOLVED 

SULVED  CHLO- 
SULFATE  RIDE 
(504)  (CL) 

(mg/l)  (mg/l) 


6.4  3.6 

4.4  4.0 

3.6  4.0 

7.6  4.0 

4.8  5.4 

P.4  3.P 

3.P  3.6 

1.4  3.6 

.8  3.6 

.0  3.4 


DI5- 

U I S-  SOLVED 

SOLVED  ARSENIC 
OXYGEN  (AS) 
(MG/L)  (UG/L) 


10.3  <1 

10.5  1 

11.3  1 

10.6  P 

8.4  ND 

9.6  ? 

6.9  ND 

8.6  ? 

8.6  1 

9.0  ? 
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02471001  Chickasaw  Creek  near  Kushla,  Ala. - -Continued 


CHEMICAL 

ANALYSES, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975- 

-Continued 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COPALT 

COPPER 

LEAD  LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR> 

(CO) 

(CU) 

(PP) 

(LI  ) 

(HG) 

(Mil 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22.  .  . 

<  1 

<  1 

1 

1 

<1 

1 

<•2 

1 

ND 

28 

15 

MOV. 

20.  .  . 

1 

2 

2 

1 

Nil) 

1 

<.2 

1 

ND 

24 

32 

DEC. 

18.  .  . 

<1 

<1 

1 

2 

NO 

1 

<.2 

2 

ND 

lb 

8 

JAN. 

15.  .  . 

<1 

1 

1 

1 

NO 

1 

<•2 

1 

<  1 

38 

10 

FER. 

20.  .  . 

1 

<1 

1 

1 

i 

2 

<.2 

2 

ND 

20 

10 

MAR  . 

21 ... 

<1 

<1 

1 

1 

<i 

1 

ND 

2 

ND 

A0 

ND 

MAY 

02.  .  . 

<1 

1 

1 

-- 

? 

— 

<.2 

— 

— 

45 

15 

JUNE 

13... 

1 

<1 

1 

— 

i 

— 

<•2 

— 

— 

41 

19 
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02479560  Escatawpa  River  near  Agricola,  Miss. 


LOCATION 

.--Lat  30° 

48  ’  32", 

long  88°27 

'41",  in  SW!j  sec. 

2,  T.  3  S 

.  ,  R.  5 

W.  ,  George 

County, 

Miss . 

,  on  downstream 

side 

of  bridge 

on  county  road  612,  6.7 

mi  (10.8  km)  west  of 

Wilmer 

Ala.,  2.5 

mi  (4.0 

km)  west 

of  Alabama- 

Mississippi  State  line 

,  and  4 . 8 

mi  (7.7 

km)  below 

old  gage 

at  Escatawpa  River 

near  Wilmer, 

Ala 

• 

DRAINAGE 

AREA. --556  mi2  (1 

,  440  km  2 ) . 

PERIOD  OF  RECORD.- 

-July  1974  to  September  1975. 

CHEMICAL  ANALYSES, 

WATER  YEAR  OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR- 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATL 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FF) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

<  K  ) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

( CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L  > 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

22. . . 

131 

8.5 

160 

45 

2.7 

.8 

3.5 

.6 

4 

0 

2.2 

6.0 

NOV. 

20... 

DEC. 

760 

7.3 

230 

70 

1.5 

.9 

3.9 

.7 

2 

0 

3.8 

6.8 

19... 

1214 

8.0 

130 

40 

1.3 

.7 

2.4 

.5 

1 

0 

4.2 

3.8 

JAN. 

15... 

3930 

5.7 

290 

1 

2.1 

.6 

.2 

.5 

5 

0 

4.0 

3.0 

FEB. 

20... 

MAR. 

5160 

4.9 

310 

55 

1.8 

.5 

1.6 

.  6 

0 

0 

6.2 

2.6 

27... 

1250 

6.7 

320 

48 

1.3 

.5 

2.6 

.6 

2 

0 

2.2 

4.2 

MAY 

02... 

JUNE 

2120 

6.6 

260 

46 

1.0 

.5 

2.6 

.6 

1 

0 

2.2 

4.6 

13. . . 

3270 

6.1 

470 

'30 

1  . 1 

.4 

2.4 

.5 

4 

0 

.8 

3.2 

JULY 

24. . . 

AUG. 

736 

8.7 

270 

50 

1.0 

.5 

2.8 

.4 

5 

0 

.6 

4.8 

28 .  .  . 

623 

8.9 

700 

irto 

1 . 1 

.6 

3.2 

.6 

4 

0 

.2 

5.8 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F  ) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 
(MG/L ) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(Mu/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

.0 

.32 

28 

10.6 

10 

7 

.5 

38 

6.0 

15.0 

9.9 

<1 

NOV. 

20. . . 

.0 

.06 

26 

61.6 

7 

6 

.6 

38 

5.2 

17.0 

10.5 

2 

DEC. 

19... 

.0 

.05 

22 

105 

6 

5 

.4 

36 

4.8 

8.5 

10.3 

ND 

JAN. 

15... 

.0 

.05 

18 

276 

8 

4 

.0 

34 

4.9 

7.5 

10.0 

8 

EEB  . 

20... 

.0 

.12 

19 

237 

7 

7 

.3 

23 

4.5 

16.5 

5.9 

ND 

MAR. 

27... 

.0 

.09 

20 

67.5 

5 

4 

.5 

29 

5.3 

16.5 

9.1 

3 

MAY 

02. .  . 

.0 

.05 

18 

103 

5 

4 

.5 

29 

4.6 

21.0 

7.8 

1 

JUNE 

13. . . 

.0 

.05 

17 

ISO 

4 

i 

.5 

21 

4.7 

23.0 

8.2 

<1 

JULY 

24... 

.0 

.08 

21 

41.7 

5 

i 

.6 

29 

5.1 

26.0 

8.8 

1 

AUG. 

28... 

.0 

.10 

23 

38.7 

5 

2 

.6 

35 

5.  1 

25.0 

8.4 

3 
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02479560  Escatawpa  River  near  Agricola,  Miss . --Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI ) 

(HG) 

(NI) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

22... 

1 

<1 

2 

1 

<1 

1 

<.2 

1 

ND 

39 

7 

NOV. 

20.  .  . 

2 

<1 

2 

2 

<1 

2 

.2 

2 

<1 

40 

14 

DEC. 

19.  . . 

<1 

<1 

2 

2 

<1 

1 

<.2 

2 

ND 

23 

8 

JAN. 

15.  .  . 

<1 

<1 

2 

1 

1 

1 

<.2 

2 

ND 

40 

8 

FEB. 

20.  .  . 

<1 

<1 

I 

3 

1 

1 

2.6 

3 

<1 

22 

8 

MAR  • 

27. .  . 

<1 

<1 

1 

2 

1 

1 

ND 

5 

ND 

45 

ND 

MAY 

02... 

<1 

1 

1 

— 

<1 

— 

<.2 

— 

— 

55 

18 

JUNE 

13.  .  . 

1 

1 

1 

_  _ 

3 

.. 

.2 

__ 

44 

34 

JULY 

24.  .  . 

3 

1 

1 

— 

2 

— 

.3 

-- 

— 

49 

25 

AUG. 

28.  .  . 

1 

1 

1 

— 

3 

— 

<•2 

— 

— 

40 

30 
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03575000  Flint  River  near  Chase,  Ala. 

LOCATION. --Lat  34°49'22",  long  86°29'01",  in  NWisNW’-a  sec.  36,  T.  2  S.,  R.  IE.,  Madison  County,  at  gaging 

station  on  left  bank  10  ft  (3.0  m)  downstream  from  county  road,  400  ft  (122  m)  downstream  from  Brier  Fork, 
1100  ft  (335  m)  upstream  from  L§N  railroad  bridge,  5.0  mi  (8.0  km)  northeast  of  Chase,  and  8.5  mi  (13.7  km) 
northeast  of  Huntsville  and  at  mile  36.2  (58.2  km). 

DRAINAGE  AREA. --342  mi2  (886  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  December  1970  to  September  1975. 

Water  temperatures:  May  1964  to  September  1967,  November  1970  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures:  Maximum,  25.5°  C  on  several  days  during  July  and  August;  minimum,  0.5°  C  Jan.  13-14. 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  Maximum,  28.5°  C  Aug.  4,  1965;  minimum,  0.5°  C  Jan.  13-14,  1975. 

REMARKS. --Temperature  records  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority.  No  temperature  data  for  some  days 

because  of  recorder  malfunction.  Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965, 
1966,  1968,  and  1969. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN- 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG- 

NE- 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GaNFSE 

CIUM 

S I  U'M 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FF) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA  ) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

<  S04 ) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L ) 

(UG/L) 

(UG/l  ) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

23... 

163 

6.3 

30 

29 

16 

9.0 

1  . 1 

1  .  0 

64 

0 

3.4 

2.6 

NOV. 

05.  .  . 

163 

6.0 

100 

36 

15 

4.0 

1.1 

1.2 

62 

0 

3.6 

2.4 

DEC. 

20.  .  . 

220 

5.9 

30 

40 

14 

3.6 

1.5 

.9 

55 

0 

4.6 

2.4 

FEB. 

04.  .  . 

925 

5.9 

80 

4 

20 

2.4 

1.2 

1.1 

62 

0 

5.0 

2.8 

MAR. 

11... 

567 

4.4 

30 

37 

13 

2.5 

1.6 

1.0 

51 

0 

4.0 

2.2 

APR. 

22... 

553 

5.4 

60 

__ 

19 

2.8 

1.2 

1.2 

66 

0 

4.8 

2.2 

MAY 

27... 

300 

6.0 

70 

26 

18 

3.0 

1.3 

1.2 

61 

0 

4.4 

2.2 

JULY 

01 .  .  . 

194 

6.8 

20 

30 

20 

3.1 

1.3 

1.0 

64 

0 

2.8 

3.0 

SEP. 

11... 

119 

6.1 

30 

70 

17 

3.6 

1.3 

1.1 

68 

0 

2.6 

1.6 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(  TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD- 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L ) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA .MG) 
(MG/L) 

NFSS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

23.  .  . 

.0 

.50 

69 

29.9 

58 

6 

.1' 

125 

8.3 

13.0 

1 

NOV. 

05.  .  . 

.1 

.38 

65 

31.7 

54 

3 

.1 

118 

7.5 

16.0 

9.5 

1 

DEC. 

20... 

.0 

.66 

63 

41.6 

50 

5 

.  1 

113 

7.2 

7.5 

1  1.4 

ND 

FEB. 

04.  .  . 

.0 

.54 

71 

167 

60 

9 

.1 

128 

7.4 

9.5 

12.8 

<1 

MAR. 

11... 

.2 

.50 

56 

»5.7 

43 

1 

.  1 

102 

7.4 

8.0 

11 .8 

ND 

APR. 

22.  .  . 

.0 

.63 

72 

108 

59 

5 

.1 

120 

7.3 

14.0 

10.0 

<1 

MAY 

27.  .  . 

.0 

.88 

70 

56.7 

58 

8 

.1 

118 

6.9 

22.0 

8.6 

1 

JULY 

01  .  .  . 

.0 

1.6 

77 

90 . 3 

63 

10 

.1 

138 

7.4 

24.5 

8.4 

3 

SFP. 

11... 

.0 

.81 

70 

22. ^ 

58 

3 

.  1 

166 

7.8 

23.0 

9.1 

NO 
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03575000  Flint  River  near  Chase,  Ala -Continued 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1 97 5- -Continued 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

MIUM 

MIUM 

(CD) 

(CR) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

<1 

<1 

NOV. 

05... 

<1 

ND 

DEC. 

20... 

<1 

<1 

FEB. 

04... 

<1 

ND 

MAR. 

11... 

1 

<i 

APR. 

22... 

<1 

.  ND 

MAY 

27... 

<1 

1 

JULY 

01... 

<1 

ND 

SEP. 

11... 

ND 

<i 

DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

<CU) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PR) 

(UG/L) 

1 

1 

<1 

1 

2 

3 

1 

1 

ND 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

— 

ND 

1 

— 

<1 

1 

_ 

ND 

DIS¬ 
SOLVED 
LITHIUM 
(LI  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
NICKEL 
( N I  ) 
(UG/L) 

3 

<.2 

1 

4 

<•2 

3 

3 

ND 

1 

4 

1.6 

1 

3 

<•2 

3 

4 

<•2 

1 

— 

<•2 

— 

— 

<.2 

— 

— 

<.2 

— 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

(ZN) 

(UG/L) 

ND 

35 

8 

ND 

56 

9 

ND 

24 

7 

ND 

83 

9 

ND 

60 

11 

ND 

45 

10 

— 

66 

42 

— 

48 

9 

_ 

60 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 

'A  Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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0357S000  Flint  River  near  Chase,  Ala. - -Continued 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975- -Continued 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

-  — 

— 

18.0 

16.0 

7.0 

5.5 

_ 

_ 

14.5 

13.5 

11.0 

9.5 

— 

— 

18.0 

15.5 

5.5 

5.0 

— 

— 

14.0 

11.5 

9.5 

7.0 

— 

— 

18.0 

15.5 

6.5 

5.0 

— 

— 

1  1  .5 

10.5 

8.5 

6.0 

— 

— 

18.0 

16.0 

6.5 

4.0 

— 

— 

10.5 

9.5 

9.0 

5.5 

15.0 

11.0 

16.5 

14.0 

6.0 

3.5 

— 

— 

10.0 

9.0 

10.5 

6.0 

15.0 

11.0 

14.0 

12.0 

6.0 

4.5 

_ 

_ 

_ - 

11.0 

8.5 

15.0 

11.5 

13.0 

11.0 

8.0 

6.0 

— 

— 

— 

— 

14.0 

10.5 

15.0 

12.0 

13.0 

11.0 

8.5 

7.0 

— 

— 

— 

— 

12.0 

9.5 

15.0 

11.5 

13.0 

10.0 

8.0 

5.5 

— 

— 

— 

— 

9.5 

8.5 

15.5 

12.0 

12.0 

10.5 

6.5 

4.5 

— 

— 

— 

— 

9.0 

8.0 

16.0 

13.0 

12.0 

11.0 

6.5 

5.0 

13.5 

10.5 

_ - 

_ 

10.5 

9.0 

16.5 

14.0 

11.5 

9.0 

9.0 

6.5 

10.5 

5.5 

— 

— 

14.0 

10.0 

16.5 

14.5 

10.5 

8.5 

9.5 

8.0 

6.5 

0.5 

— 

— 

14.0 

10.0 

17.0 

15.0 

9.5 

7.0 

9.0 

8.5 

4.5 

0.5 

10.0 

8.5 

11.0 

8.5 

16.5 

15.0 

9.0 

7.0 

— 

— 

6.0 

3.5 

11.5 

9.0 

10.0 

7.0 

15.0 

13.5 

9.0 

5.5 

— 

— 

8.0 

5.5 

13.0 

11.5 

11.0 

10.0 

15.5 

12.0 

10.5 

8.5 

— 

— 

8.0 

6.0 

14.5 

12.0 

13.0 

11.0 

15.0 

12.0 

11.5 

10.5 

— 

— 

9.5 

7.0 

14.5 

11.5 

13.5 

12.0 

15.5 

11.5 

14.0 

11.5 

— 

11.0 

9.0 

13.0 

10.5 

12.0 

10.5 

13.0 

10.5 

14.5 

12.0 

— 

— 

9.0 

5.5 

11.0 

8.5 

14.0 

10.0 

10.5 

9.5 

12.0 

10.5 

— 

— 

9.5 

7.0 

11.5 

9.0 

15.5 

11.5 

10.5 

10.0 

11.0 

9.5 

— 

— 

10.0 

8.5 

12.0 

10.0 

16.5 

14.0 

11.0 

10.0 

11.0 

9.5 

— 

— 

10.5 

9.0 

14.5 

12.0 

16.5 

14.5 

11.5 

10.5 

13.0 

10.5 

— 

— 

10.5 

9.0 

14.5 

10.0 

17.0 

15.0 

14.0 

11.5 

11.5 

9.0 

— 

— 

— 

— 

10.5 

8.0 

16.0 

13.5 

15.0 

13.0 

9.0 

7.0 

— 

— 

_ 

_ 

10.5 

8.5 

13.5 

11.0 

15.5 

14.0 

8.5 

5.5 

— 

— 

— 

— 

12.0 

9.5 

15.0 

11.5 

15.5 

14.5 

8.0 

5.5 

— 

— 

— 

— 

12.0 

10.0 

17.0 

14.0 

16.0 

15.0 

8.0 

5.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17.0 

1  1.5 

17.0 

15.5 

8.0 

6.5 

— 

— 

14.0 

12.0 

— 

— 

11.0 

10.0 

17.0 

16.0 

— 

— 

— 

— 

14.5 

13.5 

— 

— 

12.0 

10.0 

17.0 

9.5 

18.0 

5.5 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

17.0 

5.5 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14.5 

11.0 

22.0 

19.5 

22.0 

19.5 

25.5 

21.0 

24.0 

21.0 

25.0 

21.5 

16.5 

14.0 

21.0 

17.0 

22.0 

17.0 

24.5 

21.5 

23.5 

21.0 

24.5 

21.0 

16.0 

13.0 

19.5 

17.0 

22.0 

18.5 

24.0 

21.0 

24.0 

21.0 

24.5 

20.5 

13.5 

10.5 

19.5 

16.0 

23.5 

18.5 

24.5 

21.5 

25.0 

22.0 

25.0 

21.0 

14.0 

10.5 

20.0 

16.0 

23.5 

20.0 

25.0 

21.5 

23.5 

22.0 

25.0 

21.5 

14.5 

10.5 

19.0 

16.0 

22.0 

19.5 

24.0 

21.5 

23.5 

22.0 

24.0 

22.0 

15.5 

11.0 

19.0 

16.5 

21.5 

19.5 

24.0 

20.5 

23.5 

21.5 

23.0 

21.0 

14.5 

14.0 

18.5 

16.5 

23.0 

19.5 

25.0 

21.0 

23.0 

21.0 

24.0 

20.5 

15.0 

14.0 

19.0 

16.5 

21.5 

19.0 

25.5 

21.0 

23.5 

21.0 

24.0 

20.5 

16.0 

15.0 

20.0 

17.0 

21.5 

19.5 

24.0 

21.5 

23.0 

21.5 

23.5 

21.0 

16.0 

14.0 

20.5 

18.0 

22.0 

19.5 

24.0 

20.0 

23.5 

21.0 

24.0 

21.0 

16.0 

13.0 

21.0 

17.0 

22.0 

20.5 

23.5 

20.0 

— 

— 

23.5 

21.0 

15.5 

13.0 

21.0 

17.0 

23.0 

19.0 

23.5 

20.0 

— 

— 

21.0 

19.5 

14.5 

13.5 

21.0 

18.0 

22.0 

19.5 

23.5 

20.0 

25.0 

21.5 

19.5 

18.0 

15.0 

13.5 

20.0 

18.5 

21.5 

20.0 

24.5 

20.0 

24.5 

22.0 

19.5 

17.0 

16.0 

12.0 

20.5 

18.5 

22.0 

20.0 

25.0 

21.0 

24.5 

21.5 

19.5 

18.0 

18.0 

14.5 

20.5 

18.0 

23.5 

20.0 

25.0 

21.0 

24.0 

22.0 

19.5 

18.5 

19.5 

16.5 

20.0 

18.5 

24.5 

21.0 

25.5 

21.5 

24.0 

21.5 

19.5 

18.5 

18.5 

15.5 

21.0 

17.0 

25.0 

21.0 

24.0 

21.5 

25.0 

23.0 

20.5 

18.0 

17.0 

14.0 

23.0 

18.0 

24.0 

21.0 

23.0 

21.5 

24.0 

22.0 

20.0 

18.5 

_ 

_ 

23.0 

19.5 

_ 

_ 

24.0 

20.5 

25.0 

22.0 

20.0 

17.0 

— 

— 

23.0 

19.0 

— 

— 

25.0 

21.0 

25.5 

22.0 

19.0 

16.5 

— 

— 

23.5 

19.5 

— 

— 

25.5 

21.5 

25.5 

22.0 

17.0 

16.0 

— 

— 

23.0 

19.5 

— 

— 

25.0 

22.0 

25.5 

23.0 

16.0 

15.5 

— 

— 

24.0 

20.5 

— 

— 

24.0 

22.0 

25.5 

22.0 

16.0 

15.5 

— 

— 

24.0 

20.0 

_ 

_ 

24.5 

22.0 

25.5 

22.0 

16.0 

15.0 

— 

— 

23.5 

19.5 

24.5 

?  0 . 5 

24.5 

22.0 

25.5 

22.0 

15.5 

14.5 

— 

— 

23.5 

19.5 

24.5 

21.0 

25.0 

22.0 

25.5 

22.0 

16.0 

14.5 

— 

22.0 

20.5 

23.5 

20.0 

24.5 

22.0 

25.0 

23.0 

17.0 

15.0 

- — 

— 

22.0 

20.0 

25.0 

21.0 

24.5 

21.5 

25.0 

22.0 

18.0 

15.5 

- — 

— 

21.5 

20.5 

— 

— 

23.0 

21.5 

24.0 

22.0 

— 

— 

_ 

_ 

24.0 

16.0 

25.0 

17.0 

25.5 

20.0 

25.5 

21.0 

25. 0 

:  - .  5 
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03S75040  Flint  River  near  Mount  Carmel,  Ala. 

LOCATION. --Lat  34°47'13",  long  86°28’51",  in  NELiSWLiSWLi  sec.  12,  T.  3  S.  ,  R.  IE.,  Madison  County,  1600  ft  (488 
m)  downstream  from  Chase  Creek,  0.7  mi  (1.1  km)  northeast  of  Acuff  Spring,  1.3  mi  (2.1  km)  southeast  of 
Mount  Carmel,  Ala.,  and  at  mile  33.0  (53.1  km). 

DRAINAGE  AREA. --362  mi2  (938  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  February  to  September  1972,  March  to  September  1975. 

REMARKS. --Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1971. 

CHEMICAL  ANALYSES,  MARCH  TO  SEPTEMBER  1975 


(NO  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(SIO?) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

( S04) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L,) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MAR. 

11... 

583 

4.7 

50 

35 

13 

2.5 

1.6 

1.1 

49 

0 

4.0 

2.8 

APR. 

22... 

581 

5.0 

80 

_ 

19 

2.7 

1.2 

1.1 

65 

0 

5.2 

2.2 

MAY 

27... 

310 

5.4 

80 

:  2 

15 

2.8 

1.6 

1.8 

54 

0 

5.4 

2.4 

JULY 

01... 

194 

6.8 

50 

60 

19 

3.5 

1.5 

.8 

68 

0 

.4 

2.2 

SEP. 

11... 

155 

6.3 

20 

44 

18 

3.7 

1.7 

1.0 

72 

0 

3.6 

2.0 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR- 

BONATE 

HARD- 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA ,MG) 
(MG/L) 

Nt  SS 
(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

MAR. 

11... 

.  1 

.20 

56 

88.1 

43 

3 

.  1 

100 

7.4 

8.5 

11.2 

2 

APR. 

22... 

.0 

.68 

71 

111 

59 

6 

.1 

119 

7.4 

14.0 

10.2 

1 

MAY 

27... 

.0 

1.3 

67 

56.1 

49 

5 

.  1 

116 

6.7 

20.5 

7.7 

<1 

JULY 

01... 

.0 

1.4 

74 

38.8 

62 

6 

.  1 

139 

6.9 

23.5 

8.1 

1 

SEP. 

11... 

.0 

.75 

75 

31.4 

60 

1 

.  1 

168 

7.6 

23.0 

8.8 

NO 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB  > 

(LI) 

(HG) 

( N  I  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

MAR. 

11... 

<1 

<1 

2 

<1 

NO 

3 

<.2 

1 

ND 

55 

6 

APR. 

22... 

<1 

ND 

2 

2 

i 

4 

<•2 

1 

ND 

73 

9 

MAY 

27... 

<1 

1 

1 

— 

<i 

— 

.2 

— 

— 

76 

12 

JULY 

01... 

<1 

NO 

1 

— 

<i 

-- 

<.2 

— 

-- 

61 

9 

SEP. 

11... 

<1 

<1 

1 

— 

<i 

— 

<.2 

— 

— 

70 

10 
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03575696  Aldridge  Creek  near  Lily  Flagg,  Ala. 

LOCATION. --Lat  34°37'44",  long  86°32'23",  in  SW^NW^SW1*  sec.  4,  T.  5  S.,  R.  1  E. ,  Madison  County,  at  bridge  on 
Green  Mountain  Road,  and  2.1  mi  (3. 4. km)  southeast  of  Lily  Flagg,  Ala. 

DRAINAGE  AREA.--13.9  mi2  (36.0  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  February  1972  to  February  1975  (discontinued). 

REMARKS .- -Miscel laneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1971. 

CHEMICAL  ANALYSES,  OCTOBER  1974  TO  FEBRUARY  1975 


(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( SI  02 ) 

(EE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

<  K  > 

( HC03 ) 

(C03) 

( S04 ) 

(CL) 

DATE 

(CES) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

23... 

.80 

5.7 

0 

33 

71 

6.6 

3.2 

1.0 

220 

0 

13 

9.0 

NOV. 

07... 

.80 

6.1 

60 

53 

80 

6.5 

3.3 

1.6 

250 

0 

12 

9.2 

DEC. 

19.  .  . 

35 

5.4 

0 

30 

67 

6.7 

3.2 

.9 

210 

0 

14 

7.2 

FEB. 

04... 

23 

7.1 

30 

9 

63 

4.9 

1.7 

1.2 

200 

0 

14 

3.2 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

Dis¬ 

solved 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA . MG ) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

oxygen 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

.  1 

1.4 

224 

.52 

200 

20 

.1 

417 

8.2 

17.0 

— 

1 

NOV. 

07... 

.2 

1.6 

249 

.52 

230 

25 

.  1 

468 

8.0 

11.5 

11.0 

ND 

DEC. 

19... 

.  1 

1.4 

214 

20.2 

190 

18 

.1 

402 

7.7 

14.0 

— 

<1 

FEB. 

0^  •  •  • 

.0 

.61 

197 

12.2 

180 

16 

.  1 

366 

7.9 

10.0 

12.2 

1 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI ) 

(HG) 

(Nil  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

<1 

1 

2 

1 

1 

16 

<•2 

3 

ND 

320 

13 

NOV. 

07. . . 

<1 

ND 

1 

2 

<1 

15 

<•2 

1 

ND 

340 

11 

DEC. 

19... 

<1 

<1 

2 

1 

<1 

13 

<.2 

1 

ND 

310 

IX 

FEB. 

04... 

<1 

ND 

1 

1 

1 

12 

<•2 

2 

ND 

220 

9 
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03575960  Huntsville  Spring  Branch  at  Martin  Road  near  Huntsville,  Ala. 

LOCATION. --Lat  34°39'33",  long  86°36'16",  in  SW!aNE!sSW!s  sec.  26,  T.  4  S.,  R.  1  W.  ,  Madison  County,  at  bridge  on 
Martin  Road,  2.2  mi  (3.5  km)  northwest  of  Farley  Station  Post  Office  in  Huntsville,  Ala.,  and  at  mile  9.8 
(15.8  km) . 

DRAINAGE  AREA. --46.9  mi2  (121.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  February  1972  to  September  1975. 

REMARKS .- -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  year  1971. 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


(NO  denotes  constituent  not  detectedl 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

b i car¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

bonate 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S 102 ) 

(FF  ) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

( S04 ) 

(CL) 

DATE 

( CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT. 

23... 

40 

9.7 

100 

58 

43 

5.7 

47 

9.4 

190 

0 

37 

38 

NOV. 

07.  .  . 

35 

9.8 

140 

73 

51 

5.9 

52 

10 

220 

0 

40 

40 

DEC. 

19... 

_  _ 

9.3 

0 

63 

45 

6.5 

36 

8.6 

180 

0 

31 

34 

FEB. 

04... 

_ 

7. '7 

30 

38 

47 

3.6 

7.3 

2.0 

150 

0 

13 

8.0 

MAR. 

11... 

220 

1.9 

30 

35 

18 

1.8 

4.2 

1.3 

63 

0 

6.0 

3.4 

APR. 

22. . . 

68 

6.9 

50 

_ 

38 

3.9 

10 

2.5 

130 

0 

13 

9.0 

MAY 

27... 

125 

6.7 

30 

97 

34 

3.8 

15 

3.8 

130 

0 

16 

8.8 

JULY 

01 . . . 

66 

5.5 

0 

90 

45 

5.2 

18 

3.4 

180 

0 

16 

12 

SEP. 

11... 

38 

8.0 

40 

76 

36 

4.9 

30 

7.5 

130 

0 

28 

32 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD- 

NFSS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(F) 

(MG/L) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

PER 

DAY) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

oxygen 

(MG/L) 

(AS) 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

.5 

.15 

285 

30. R 

130 

0 

1.8 

520 

7.6 

22.0 

6.5 

2 

NOV. 

07... 

.7 

.14 

318 

30.1 

150 

0 

1.8 

550- 

7.6 

20.0 

6.6 

ND 

DEC. 

19... 

.5 

.36 

262 

__ 

140 

0 

1.3 

450 

7.1 

15.5 

8.9 

<1 

FEB. 

04... 

.0 

1.1 

168 

__ 

130 

7 

.3 

305 

7.7 

10.0 

11.6 

1 

MAP. 

11... 

.4 

.20 

69 

41.0 

53 

2 

.3 

127 

7.8 

9.0 

9.8 

3 

APR. 

22... 

.  1 

.66 

150 

27.5 

110 

4 

.4 

265 

7.7 

14.0 

10.2 

2 

MAY 

27... 

.4 

.52 

155 

52.3 

100 

0 

.7 

280 

6.8 

23.0 

6.8 

3 

JULY 

01... 

.2 

.68 

197 

35.2 

130 

0 

.7 

360 

7.5 

25.0 

8.6 

2 

SEP. 

11... 

.6 

.41 

213 

21.9 

no 

4 

1.2 

403 

7.6 

27.5 

— 

1 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
COBALT 
(CO) 
(UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

DIS- 

SOLVtD 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

LITHIUM 

(LI) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

(UG/L) 

DIS- 
SOL  VED 
NICKEL 
( N I  ) 
(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
STRON¬ 
TIUM 
(SR) 
(UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

ZINC 

<?N> 

(UG/L) 

OCT. 

23... 

<1 

1 

1 

6 

3 

1  1 

.2 

8 

1 

no 

17 

NOV. 

07... 

<1 

<1 

1 

6 

<1 

10 

.3 

8 

<1 

120 

180 

DEC. 

19... 

<1 

1 

2 

4 

<1 

10 

<.2 

6 

<1 

82 

1  1 

FEB. 

04. .  . 

<1 

ND 

1 

1 

<1 

9 

<.2 

2 

ND 

150 

10 

MAR. 

11... 

<1 

1 

2 

2 

1 

5 

<.2 

3 

ND 

100 

7 

APR. 

22. . . 

<1 

ND 

2 

3 

1 

9 

<•2 

2 

ND 

80 

16 

MAY 

27...- 

<1 

2 

1 

2 

.. 

<.2 

no 

26 

JULY 

01... 

<1 

1 

1 

_ 

<1 

.. 

<.2 

no 

15 

SEP. 

11... 

<1 

ND 

1 

<1 

_ 

<•2 

_ 

_  _ 

120 

30 
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03S77150  Tennessee  River  at  Ilecatur,  Ala. 

LOCATION. - -Lat  34°36'47",  long  86°58'26'',  in  NE^  sec.  17,  T.  5  S.,  R.  4  W. ,  Morgan  County,  temperature 

recorder  at  gaging  station  at  Keller  Memorial  Bridge  on  U.S.  Highway  31  at  Decatur,  0.5  mi  (0.8  km)  up¬ 
stream  from  Southern  Railway  bridge,  3.8  mi  (6.1  km)  downstream  from  Flint  Creek,  30  mi  (48  km)  upstream 
from  Wheeler  Dam,  and  at  mile  305  (491  km). 

DRAINAGE  AREA. - -26 , 900  mi2  (69,671  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Water  temperatures:  February  1970  to  September  1975. 

EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures:  Maximum,  29.5°  C  on  several  days  during  August  and  September;  minimum,  6.5°  C  on 
several  days  during  December -February . 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  Maximum,  30.0°  C  July  11-13,  1971,  Aug.  20,  1972,  July  25-29,  1973;  minimum,  4.0°  C 
Feb.  14,  16,  1971. 

REMARKS .- -Records  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority. 


TFMPERATURE  (DFG. 

C)  OF 

WATER  . 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DFCFMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

22.0 

21.5 

18.0 

17.0 

11.0 

9.5 

9.5 

9.0 

10.0 

10.0 

10.0 

9.5 

2 

22.0 

21.5 

18.0 

18.0 

9.5 

8.5 

9.5 

9.5 

10.5 

10.0 

9.5 

9.0 

3 

21.5 

21.0 

18.5 

18.0 

8.5 

8.5 

9.5 

9.0 

10.0 

10.0 

9.0 

8.5 

4 

21.5 

21.0 

18.5 

18. 0 

8.5 

8.0 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

9.0 

8.5 

5 

21.0 

20.5 

18.0 

18.0 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

9.5 

9.0 

9.0 

8.0 

6 

20.5 

20.0 

16.0 

17.0 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

9.0 

8.5 

9.0 

8.5 

7 

20.0 

20.0 

18.0 

17.0 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

9.0 

8.5 

8 

20.0 

19.5 

17.0 

16.5 

8.0 

7.0 

8.5 

8.5 

8.0 

7.0 

9.0 

8.5 

9 

20.0 

19.0 

16.5 

16.5 

7.0 

7.0 

9.0 

8.5 

8.0 

7.0 

8.5 

8.5 

10 

19.5 

19.0 

16.5 

16.0 

8.0 

6.5 

9.0 

8.5 

7.0 

6.5 

8.5 

8.5 

1  1 

19.5 

19.0 

16.0 

15.5 

7.0 

7.0 

9.0 

8.5 

8.0 

7.0 

8.5 

8.5 

12 

19.5 

19.5 

15.5 

15.0 

7.0 

7.0 

9.0 

8.5 

8.0 

7.0 

9.0 

8.5 

13 

20.0 

19.5 

15.0 

14.5 

8.0 

7.0 

8.5 

7.0 

8.0 

7.0 

9.0 

8.5 

14 

19.5 

19.0 

14.5 

14.0 

8.0 

7.0 

7.0 

7.0 

8.0 

7.0 

9.0 

9.0 

15 

19.5 

19.5 

14.0 

13.5 

8.0 

7.0 

7.0 

6.5 

8.5 

8.0 

9.0 

8.5 

16 

19.5 

19.0 

14.0 

13.5 

8.0 

7.0 

7.0 

6.5 

8.5 

8.0 

8.5 

8.5 

17 

19.5 

19.0 

13.5 

13.5 

7.0 

6.5 

7.0 

6.5 

9.0 

8.5 

9.0 

8.5 

18 

19.0 

18.5 

13.5 

13.5 

7.0 

6.5 

7.0 

7.0 

9.5 

9.0 

9.0 

8.5 

19 

19.0 

19.0 

13.5 

13.5 

7.0 

7.0 

8.0 

7.0 

9.5 

9.5 

9.0 

9.0 

20 

19.0 

18.5 

13.5 

13.5 

7.0 

7.0 

7.0 

6.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.0 

21 

18.5 

18.0 

13.5 

13.0 

7.0 

6.5 

7.0 

6.5 

9.5 

9.5 

10.0 

9.5 

22 

18.0 

17.0 

13.5 

13.0 

7.0 

6.5 

7.0 

6.5 

9.5 

9.5 

10.5 

10.0 

23 

18.0 

18.0 

13.0 

13.0 

7.0 

6.5 

7.0 

6.5 

10.0 

9.5 

11.5 

10.5 

24 

18.0 

17.0 

13.5 

13.0 

8.0 

7.0 

7.0 

6.5 

10.0 

9.5 

12.0 

11.5 

25 

17.0 

17.0 

13.0 

13.0 

8.0 

6.0 

8.0 

7.0 

10.0 

9.0 

12.0 

12.0 

26 

17.0 

16.5 

13.0 

12.0 

8.5 

8.0 

8.0 

7.0 

9.5 

9.5 

13.0 

12.0 

27 

17.0 

16.5 

12.0 

12.0 

8.5 

8.5 

8.5 

8.0 

10.0 

9.5 

12.0 

12.0 

28 

17.0 

17.0 

12.0 

11.5 

8.5 

8.5 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

13.0 

12.0 

29 

17.0 

17.0 

12.0 

11.5 

8.5 

8  :-5 

9.0 

8.5 

— 

— 

13.0 

13.0 

30 

17.0 

17.0 

11.5 

11.0 

9.0 

8.5 

9.5 

9.0 

— 

— 

13.0 

12.0 

31 

17.0 

17.0 

— 

— 

9.0 

9.0 

10.0 

9.5 

— 

— -  — 

12.0 

12.0 

MONTH 

22.0 

16.5 

18.5 

11.0 

11.0 

6.5 

10.0 

6.5 

10.5 

6.5 

13.0 

O 

• 

CD 
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TENNESSEE  RIVER  BASIN 


03577150  Tennessee  River  at  Decatur,  Ala. - -Continued 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197 5 - -Continued 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OAY 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

12.0 

11.0 

19.5 

18.5 

24.5 

24.0 

27.0 

26.5 

27.0 

26.5 

29.5 

29.0 

2 

11.5 

11.0 

19.5 

19.0 

25.0 

24.5 

27.0 

26.5 

26.5 

26.5 

29.0 

29.0 

3 

11.5 

11.0 

19.5 

19.0 

25.0 

24.5 

27.0 

27.0 

26.5 

26.5 

29.0 

28.5 

4 

11.0 

10.5 

19.0 

19.0 

25.0 

24.5 

27.0 

27.0 

26.5 

26.5 

29.0 

28.5 

5 

11.0 

10.5 

20.0 

19.0 

25.0 

24.5 

28.0 

27.0 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

6 

11.0 

10.5 

20.0 

20.0 

25.0 

25.0 

28.0 

27.0 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

7 

11.0 

10.5 

20.0 

19.5 

25.0 

25.0 

27.0 

26.5 

27.0 

26.5 

28.5 

28.0 

8 

11.0 

10.5 

20.0 

19.5 

25.0 

25.0 

26.5 

26.0 

26.5 

26.5 

28.0 

27.0 

9 

11.0 

10.5 

20.0 

19.5 

25.5 

25.0 

26.5 

26.0 

26.5 

26.5 

28.5 

28.0 

10 

11.0 

11.0 

20.0 

19.5 

25.0 

25.0 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

28.5 

28.0 

1  1 

11.5 

11.0 

20.5 

20.0 

25.0 

24.5 

26.5 

26.0 

26.5 

26.5 

28.0 

27.0 

12 

12.0 

11.0 

20.5 

20.0 

25.0 

24.5 

26.5 

26.0 

27.0 

26.5 

28.0 

27.0 

13 

12.0 

11.0 

21.0 

20.0 

25.0 

24.5 

26.5 

26.0 

28.0 

27.0 

27.0 

26.0 

14 

13.0 

11.5 

21.5 

21.0 

25.0 

24.5 

26.5 

26.0 

28.0 

27.0 

26.0 

25.5 

15 

13.5 

13.0 

21.5 

21.0 

24.5 

24.5 

27.0 

26.5 

28.0 

27.0 

25.5 

24.5 

16 

13.5 

19.0 

21.5 

21.0 

25.0 

24.5 

27.0 

26.5 

28.0 

27.0 

25.5 

25.0 

17 

14.0 

13.5 

21.5 

21.0 

25.5 

25.0 

28.0 

26.5 

28.0 

28.0 

25.0 

24.5 

18 

14.5 

14.0 

21.5 

21.0 

26.0 

25.0 

28.0 

27.0 

28.0 

28.0 

24.5 

24.0 

19 

15.0 

14.5 

21.5 

21.0 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

24.0 

24.0 

20 

15.0 

14.5 

22.0 

21.5 

26.0 

25.5 

28.0 

27.0 

28.5 

28.0 

24.0 

24.0 

21 

15.5 

15.0 

23.5 

22.0 

26.5 

26.0 

27.0 

26.5 

29.0 

28.5 

24.0 

23.5 

22 

16.0 

15.5 

23.5 

23.0 

26.5 

26.0 

27.0 

27.0 

29.0 

28.5 

24.0 

23.0 

23 

16.0 

16.0 

24.0 

23.5 

26.5 

26.0 

28.0 

27.0 

29.5 

29.0 

23.0 

21.5 

24 

16.5 

16.0 

24.0 

24.0 

27.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.5 

29.0 

21.5 

21.0 

25 

17.0 

16.5 

24.5 

24.0 

27.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.5 

29.5 

21.5 

19.5 

26 

18.0 

17.0 

24.5 

24.5 

27.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.5 

29.5 

19.5 

19.0 

27 

19.0 

17.0 

25.0 

24.5 

27.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.5 

29.5 

19.5 

19.0 

28 

19.0 

18.5 

25.0 

24.5 

27.0 

27.0 

28.5 

28.0 

29.5 

29.5 

19.5 

19.0 

29 

19.0 

18.5 

25.0 

25.0 

27.0 

26.5 

28.5 

28.0 

29.5 

29.0 

19.5 

19.0 

30 

19.0 

18.5 

25.0 

24.5 

27.0 

27.0 

28.5 

28.0 

29.5 

29.0 

19.5 

19.0 

31 

— 

— 

24.5 

24.0 

— 

— 

28.0 

27.0 

29.5 

29.0 

— 

— 

MONTH 

19.0 

10.5 

25.0 

18.5 

27.0 

24.0 

28.5 

26.0 

29.5 

26.5 

29.5 

19.0 
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03589500  Tennessee  River  at  Florence,  Ala. 


LOCATION. --Lat  34°47'13",  long  87°40’12",  in  SVk  sec.  14,  T.  3  S. ,  R.  11  W. ,  Lauderdale  County,  at  gaging 
station  on  right  bank  at  lower  end  of  Patten  Island,  137  ft  (41.8  m)  upstream  from  Southern  Railway 
bridge,  700  ft  (213  m)  upstream  from  O'Neal  Bridge  on  U.S.  Highway  72,  1  mi  (1.6  km)  south  of'Florence, 

1.7  mi  (2.7  km)  upstream  from  Cypress  Creek,  2.7  mi  (4.3  km)  downstream  from  Wilson  Dam,  and  at  mile 

256.7  (413.0  km) . 

DRAINAGE  AREA. -- 30 , 8 10  mi2  (79,800  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. - -Chemical  analyses:  February  1972  to  September  1975. 


REMARKS. - -Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965  and  1968. 


DATE 

OCT. 

24.. 

NOV. 

08.  . 

DEC. 

20. . 

EEB  . 

03.  . 

MAR. 

10.  . 

APR. 

21.. 
MAY 
26.  . 
JUNE 

30.. 
SEP. 

11.. 


DATE 

OCT. 

24.  . 

NOV. 

08.  . 

DEC. 

20.  . 

FEB. 

03.  . 

MAP. 

10.. 

APR. 

21.. 

MAY 

26. . 
JUNE 

30.. 
SEP. 

11.. 


DATE 

OCT. 

24.  . 

NOV. 

08.  . 

DEC. 

20. . 

EEB. 

03. . 

MAR. 

10.. 

APR. 

21.. 
MAY 
26.  . 
JUNE 

30.. 
SEP. 

11.. 


CHEMICAL  ANALYSES 

,  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975- 

(ND  denotes  constituent  not 

detected) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04). 

(CL) 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

45500 

5.0 

10 

54 

20 

4.9 

7.2 

2.2 

78 

0 

13 

8.0 

37600 

4.8 

80 

36 

18 

4.8 

7.4 

2.1 

65 

0 

15 

9.0 

58000 

4.6 

0 

190 

21 

5.4 

6.7 

1.9 

72 

0 

21 

7.0 

105000 

6.2 

30 

8 

20 

3.5 

4.6 

1.7 

65 

0 

12 

5.2 

77500 

4.7 

0 

42 

19 

4.3 

4.3 

1  .4 

70 

0 

10 

3.8 

59300 

5.4 

30 

— 

18 

3.3 

2.6 

1.6 

61 

0 

9.2 

3.4 

34300 

3.6 

10 

0 

21 

3.8 

3.5 

1  .4 

70 

0 

9.8 

4.2 

50000 

3.8 

0 

ND 

20 

4.2 

3.9 

1.5 

74 

0 

10 

4.0 

33600 

4.6 

0 

ND 

18 

4.4 

5.8 

1.5 

70 

0 

9.8 

7.0 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON¬ 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(E) 

(N) 

TUENTS) 

PFR 

(CA ,MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNifrs) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

.1 

.32 

100 

13400 

70 

6 

.4 

172 

7,8 

17.0 

9.8 

1 

.2 

.36 

95 

9640 

65 

12 

.4 

162 

7.7 

17.0 

8.7 

<1 

.1 

.43 

105 

16000 

75 

16 

.3 

181 

7.3 

7.5 

11.7 

ND 

.0 

.54 

88 

23200 

65 

12 

.2 

152 

7.5 

10.0 

12.4 

ND 

.3 

.50 

84 

17600 

65 

8 

.2 

160 

7.4 

9.0 

10.6 

ND 

.0 

.63 

76 

12200 

59 

9 

.  1 

129 

7.2 

16.0 

9.5 

1 

.0 

.38 

83 

7690 

68 

11 

.2 

148 

6.9 

24.0 

9.1 

ND 

.1 

.52 

86 

11600 

68 

8 

.2 

183 

7.1 

27.5 

7.2 

2 

.0 

.36 

87 

7890 

63 

6 

.3 

205 

7.5 

28.0 

6.7 

1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD! 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

( N I  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<1 

ND 

1 

2 

ND 

6 

ND 

4 

<1 

81 

6 

<1 

<1 

1 

2 

1 

5 

<•2 

2 

ND 

74 

19 

<1 

ND 

1 

2 

ND 

5 

<•2 

2 

ND 

64 

6 

<1 

ND 

1 

1 

ND 

5 

.7 

1 

ND 

98 

7 

<1 

<1 

.  1 

1 

1 

6 

<.2 

3 

ND 

91 

1 1 

<1 

ND 

1 

1 

1 

4 

<.2 

2 

ND 

59 

10 

1 

<1 

1 

— 

ND 

— 

<.2 

— 

— 

67 

16 

<1 

<1 

1 

— 

<1 

— 

<•2 

— 

— 

78 

8 

< ! 

NO 

1 

_ 

ND 

_ 

.3 

_ 

_ 

80 

10 

326 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 


03592500  Bear  Creek  at  Bishop,  Ala. 


Location. --Lat  34°39'21",  long  88°07'21",  in  SE%  sec.  5,  T.  5  S.,  R.  15  W. ,  Colbert  County,  temperature 
recorder  at  gaging  station  on  left  bank  250  ft  (76  m)  upstream  from  highway  bridge,  0.5  mi  (0.8  km) 
downstream  from  Cedar  Creek,  0.8  mi  (1.3  km)  southwest  of  Bishop,  and  at  mile  27.3  (43.9  km). 

DRAINAGE  AREA. --667  mi2  (1,728  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -Water  temperatures: 


February  1962  to  September  1975. 

Maximum,  27.0°  C  on  several  days  during  August  and  September;  minimum,  5.0C 


EXTREMES. --1974-75. 

Water  temperatures: 

Dec.  5. 

Period  of  record: 

Water  temperatures:  Maximum,  31.0°  C  on  several  days  in  1966  and  1969;  minimum,  freezing  point  Dec.  26, 
27,  1963,  Jan.  1-3,  1964. 

REMARKS .- -Temperature  records  furnished  by  Tennessee  Valley  Authority.  No  temperature  data  July  7  to  Aug.  5 
because  of  recorder  malfunction.  Miscellaneous  samples  of  chemical  data  published  for  water  years  1965, 
1966,  1968,  1969,  and  1972. 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER 


WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


DAY 

MAX 

MIN 

MAX 

min 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

1 

18.5 

17.0 

18.5 

17.0 

7.0 

6.0 

13.5 

13.0 

13.5 

13.0 

11.5 

10.5 

2 

17.0 

15.5 

18.5 

18.0 

6.5 

5.5 

13.0 

11.0 

13.5 

13.0 

10.5 

9.5 

3 

15.5 

15.0 

19.0 

18.0 

6.5 

6.0 

11.0 

11.0 

13.0 

12.0 

9.5 

7.0 

4 

15.0 

14.5 

18.0 

17.0 

6.5 

5.5 

11.0 

11.0 

12.0 

11.0 

8.0 

7.0 

5 

14.5 

14.0 

17.0 

16.0 

6.0 

5.0 

11.0 

10.0 

11.5 

11.0 

8.0 

6.5 

6 

14.5 

14.0 

16.0 

14.5 

6.0 

5.5 

10.5 

10.0 

11.5 

10.0 

9.0 

8.0 

7 

14.5 

14.0 

14.5 

13.0 

8.5 

6.0 

10.5 

10.0 

10.0 

9.0 

11.0 

9.0 

8 

14.5 

14.0 

13.0 

12.0 

9.5 

8.5 

11.5 

10.5 

9.0 

8.5 

10.5 

10.0 

9 

14.5 

14.0 

12.0 

11.5 

9.5 

8.0 

1  1.5 

11.0 

8.5 

8.5 

10.0 

8.5 

10 

14.5 

14.0 

12.0 

12.0 

8.0 

6.0 

14.5 

1  1.5 

8.5 

7.0 

8.5 

8.0 

1  1 

15.0 

14.5 

13.0 

12.0 

6.5 

6.0 

14.5 

13.0 

9.0 

7.0 

8.5 

8.0 

12 

15.5 

14.5 

13.0 

11.5 

8.0 

6.5 

13.0 

9.5 

10.5 

9.0 

12.0 

8.5 

13 

16.0 

15.0 

12.0 

10.5 

8.5 

7.0 

9.5 

8.5 

10.5 

9.5 

12.0 

10.5 

14 

16.5 

15.5 

11.0 

10.0 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

9.5 

9.0 

10.5 

8.5 

15 

17.0 

16.5 

10.0 

8.5 

9.0 

8.5 

9.0 

8.5 

10.0 

9.5 

9.0 

8.5 

16 

16.5 

15.5 

9.0 

7.0 

9.0 

8.5 

10.0 

9.0 

12.0 

10.0 

10.0 

9.0 

17 

16.0 

15.5 

8.5 

8.0 

8.5 

8.0 

10.0 

9.5 

13.0 

12.0 

11.0 

10.0 

18 

16.0 

15.5 

9.5 

8.5 

8.0 

6.0 

10.5 

10.0 

13.0 

12.0 

11.0 

11.0 

19 

16.0 

15.5 

11.5 

9.5 

7.0 

6.5 

11.5 

10.5 

13.0 

1  1.5 

11.0 

10.5 

20 

15.5 

14.5 

14.0 

11.5 

8.0 

7.0 

11.5 

9.5 

1  1.5 

11.0 

11.5 

10.5 

21 

15.0 

14.0 

14.0 

12.0 

8.5 

8.0 

9.5 

8.5 

11.5 

10.5 

12.0 

11.0 

22 

14.5 

14.0 

12.0 

11.0 

8.5 

7.0 

9.0 

8.5 

13.0 

11.5 

13.5 

12.0 

23 

14.5 

14.0 

11.5 

11.0 

9.0 

8.0 

9.0 

8.5 

14.0 

•  12.0 

14.0 

13.0 

24 

14.5 

14.0 

12.0 

1  1.5 

12.0 

9.0 

9.0 

8.5 

14.0 

11.0 

14.5 

13.5 

25 

14.5 

14.0 

12.0 

11.5 

13.5 

12.0 

9.5 

8.5 

11.0 

10.0 

14.5 

12.0 

26 

15.0 

14.5 

11.5 

9.5 

12.0 

10.5 

9.5 

9.0 

10.5 

10.0 

12.0 

11.0 

27 

15.5 

14.5 

10.0 

8.5 

11.0 

10.5 

10.0 

9.0 

11.0 

10.0 

13.0 

11.5 

28 

16.0 

14.5 

9.0 

8.0 

11.5 

11.0 

1  1.5 

10.0 

11.0 

11.0 

14.0 

13.0 

29 

16.5 

15.5 

8.0 

7.0 

12.0 

11.5 

12.0 

11.5 

— 

— 

15.0 

13.5 

30 

18.0 

16.5 

7.0 

7.0 

13.5 

12.0 

13.0 

12.0 

— 

— 

13.5 

1  1.5 

31 

18.0 

17.0 

— 

— 

13.5 

13.5 

13.0 

12.0 

— 

— 

11.0 

11.0 

MONTH 

18.5 

14.0 

19.0 

7.0 

13.5 

5.0 

14.5 

8.0 

14.0 

7.0 

15.0 

6.5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITH 
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03592500  Bear 

Creek  at  Bishop, 

Ala. 

-Continued 

TEMPERATURE 

(DEG. 

C)  OF  WATER, 

WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER 

1975- 

-  Continued 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SFPTt  MRFR 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

min 

MAX 

MIN 

14.5 

11.0 

19.5 

19.0 

22.0 

21.5 

?4. 

5 

?3.5 

_ 

_ 

26.5 

26.0 

15.0 

14.0 

19.5 

19.5 

22.0 

19.5 

25. 

0 

23.5 

— 

— 

26.5 

25.5 

15.0 

13.5 

19.5 

19.0 

21.0 

20.0 

25. 

0 

24.0 

— 

— 

26.5 

26.0 

14.0 

13.0 

20.0 

19.0 

22.0 

20.0 

25. 

0 

24.0 

— 

— 

27.0 

26.0 

13.5 

13.0 

20.5 

19.5 

22.0 

21.0 

25. 

0 

24.5 

— 

— 

27.0 

26.0 

14.0 

13.0 

20.0 

19.5 

23.0 

21.0 

25. 

0 

24.0 

25.0 

24.5 

26.0 

23.5 

14.0 

13.0 

19.5 

18.5 

23.0 

21.5 

— 

- 

— 

24.5 

24.0 

23.5 

23.5 

14.0 

13.5 

19.5 

18.5 

23.5 

21.0 

— 

- 

— 

24.0 

24.0 

24.0 

23.5 

14.0 

13.5 

19.5 

15.8 

23.0 

21.5 

— 

- 

— 

24.5 

23.5 

24.5 

23.5 

15.0 

14.0 

19.5 

19.0 

22.0 

21.0 

— 

- 

— 

25.0 

23.5 

24.5 

24.0 

15.0 

14.5 

20.5 

19.5 

21.0 

21.0 

— 

_ 

— 

26.0 

24.0 

25.5 

24.5 

15.0 

14.0 

20.5 

20.0 

21.5 

20.5 

— 

- 

— 

26.0 

24.0 

25.0 

23.0 

14.8 

13.5 

21.0 

20.5 

22.0 

20.5 

-- 

- 

— 

26.0 

24.5 

23.0 

21.0 

14.5 

13.5 

20.5 

20.0 

22.0 

21.0 

— 

- 

— 

26.5 

25.5 

21.0 

20.0 

15.0 

13.5 

20.5 

19.5 

21.8 

20.0 

— 

- 

— 

26.5 

25.5 

21.0 

20.0 

16.0 

14.5 

19.5 

19.5 

21.5 

20.5 

— 

- 

— 

26.5 

25.0 

21.5 

21.0 

17.0 

15.5 

20.0 

19.0 

23.0 

21.5 

— 

- 

— 

25.5 

24.5 

21.5 

20.5 

18.5 

16.5 

20.5 

19.5 

24.0 

23.0 

-- 

- 

— 

24.5 

24.0 

21.0 

20.5 

19.0 

18.0 

21.0 

20.0 

23.5 

23.0 

— 

- 

— 

25.0 

24.0 

21.5 

21.0 

18.0 

16.5 

21.5 

20.5 

23.0 

22.0 

— 

- 

— 

25.5 

24.0 

21.5 

21.0 

16.5 

16.0 

22.0 

21.0 

24.0 

23.0 

— 

_ 

— 

26.0 

24.5 

21.0 

20.5 

17.0 

16.0 

23.0 

22.0 

24.0 

23.0 

-- 

- 

— 

26.5 

25.0 

20.5 

19.0 

18.0 

17.0 

2  3.0 

22.0 

28.5 

23.5 

— 

- 

— 

26.5 

25.5 

19.0 

17.0 

19.5 

18.0 

23.5 

23.0 

24.5 

23.0 

-- 

- 

— 

27.0 

25.5 

17.0 

15.5 

20.0 

19.0 

23.5 

23.0 

24.0 

22.0 

— 

- 

— 

27.0 

25.5 

15.5 

15.5 

20.0 

20.0 

23.5 

23.0 

24.0 

22.0 

— 

— 

27.0 

25.5 

15.5 

15.0 

20.5 

19.5 

23.5 

22.0 

24.5 

23.0 

-- 

■  - 

— 

27.0 

25.5 

16.0 

15.0 

20.5 

20.0 

23.5 

23.0 

24.0 

23.0 

-- 

- 

— 

27.0 

25.5 

16.0 

15.5 

20.5 

19.5 

23.0 

22.0 

24.5 

23.0 

-- 

— 

— 

27.0 

26.0 

16.5 

15.5 

19.5 

19.0 

22.0 

22.0 

24.5 

23.0 

— 

■- 

— 

27.0 

26.0 

17.0 

16.0 

— 

— 

22.0 

21.5 

— 

— 

— 

- 

— 

27.0 

26.0 

— 

— 

20.5 

11.0 

23.5 

18.5  ' 

24.5 

19.5 

-- 

— 

27.0 

23.5 

27.0 

15.0 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  WATER-QUALITY  PARTIAL-RECORD  STATIONS 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

02419890  Tallapoosa  River  near  Montgomery,  Ala.  (Lat.  32  26  23  Long  086  11  44) 

fND  denotes  constituent  not  detected) 

OIS-  DIS- 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

(  S 1 02 ) 

(FF) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

<  K  > 

( HC03 ) 

(C03) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MOV. 

25.  .  . 

— 

9.4 

370 

41 

3.6 

1.4 

3.8 

1.8 

19 

0 

3.2 

3.2 

FEB. 

07.  .  . 

— 

9.5 

1  HO 

14 

3.9 

1.1 

3.3 

1.4 

16 

0 

3.6 

3.2 

APP. 

29... 

10200 

9.0 

40 

7 

2.3 

1  .  1 

2.5 

1.3 

13 

0 

2.6 

2.0 

AUG. 

25 ... 

6«no 

8.7 

160 

25 

2.6 

1.2 

2.9 

1.1 

15 

0 

2.2 

2.0 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

SOLIDS 

ViARU- 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TOMS 

NFSS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(E  ) 

<N> 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

DATE 

(MG/L.) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

NOV. 


25.  .  . 

FEB. 

.0 

.17 

36 

~  — 

15 

0 

.4 

51 

6.9 

15.0 

07.  .  . 

APR. 

.0 

.13 

35 

—  ~ 

14 

1 

.4 

50 

GO 

• 

N D 

9.5 

10.4 

1 

29.  .  . 

AUG. 

.0 

.23 

28  771 

10 

0 

.3 

37 

6.6 

17.5 

10.2 

ND 

25.  .  . 

.0 

.15 

28  514 

12 

0 

.4 

40 

8.6 

25.0 

8.0 

<1 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

(MI  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(UG/I  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

MOV. 

25.  .  . 

FER. 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

07.  .  . 

<1 

<1 

2 

1 

1 

1 

NO 

4 

ND 

39 

6 

APR. 

29.  .  . 

AUG. 

<1 

1 

<1 

-- 

MD 

— 

<.2 

— 

— 

37 

8 

25.  .  . 

1 

MO 

1 

— 

3 

— 

.2 

— 

— 

60 

10 

MOBILE  RIVER  BASIN 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  WATER-QUALITY  PARTIAL- RECORD  STATIONS 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


02423390  Cahaba  River  at  Pump  Station  near  Birmingham,  Ala.  (Lat  33  27  05  Long  086  42  58) 


(ND 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

(SIO?) 

(EE) 

(MN) 

DATE 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

JAN. 

07... 

8.2 

0 

54 

APR. 

24... 

• 

in 

600 

22 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(E) 

(N) 

TUENTS) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

JAN. 

07.  .  . 

.  1 

.36 

72 

APR. 

24.  .  . 

.0 

.19 

80 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

JAN. 

07... 

<1 

ND 

1 

APR. 

24.  .  . 

<  1 

ND 

2 

denotes  constituent  not  detected) 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

11 

3.7 

6.3 

1.8 

8.9 

4.7 

9.4 

2.4 

SPE¬ 

NON¬ 

SODIUM 

CIFIC 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

CA . MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

43 

10 

.4 

116 

42 

3 

.6 

136 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

(CU) 

(PB) 

(LI) 

(HG) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

1 

<1 

6 

<.2 

— 

2 

9 

<•2 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

40 

0 

17 

2.4 

4B 

0 

22 

2.0 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

UNTTS) 

(DFG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

7.7 

8.0 

11.8 

1 

7.4 

18.0 

— 

2 

DTS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOL  VED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(Mil 

(AG) 

(SR) 

(7N) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

2 

NO 

41 

8 

— 

— 

43 

10 
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TENNESSEE  RIVER  BASIN 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  WATER-QUALITY  PARTIAL-RECORD  STATIONS 

CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

03575480  Tennessee  River  at  Huntsville  Pump  Station,  near  Huntsville,  Ala.  (Lat  34  34  06 

.  Long  086  33  16) 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 

□IS-  DIS- 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN- 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

c-anesf 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

bONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

CHARGE 

( S I 02 ) 

(FF) 

(MN) 

<CA) 

(MG) 

(NA) 

(K> 

(HC03) 

<  C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

( CFS ) 

(MG/L ) 

CUC-/L  ) 

<UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

<  MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

PEC. 

19J.. 

— 

_5.0 

0 

30 

15 

5.1 

6.4 

1.8 

60 

0 

16 

8.2 

APR. 

22... 

59300 

5.1 

50 

— 

20 

3.8 

2.6 

1.4 

66 

0 

9.2 

3.0 

SEP. 

12.  .  . 

31400 

5.2 

0 

ND 

la 

A. 7 

6.0 

1.5 

70 

0 

1  1 

7.6 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLVED 

CAP- 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

ELUP- ' 

SOLVED 

(SUM  OF 

SUL  IDS 

HARD¬ 

RONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

^ARSENIC 

(F) 

(N) 

TUENTS) 

PER 

(CA  .MG) 

NESS 

PATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

(AS) 

DATE 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(UG/L) 

DEC. 


•  • 

.  1 

.02 

8« 

-- 

59 

10 

.4 

167 

7.2 

8.0 

12.0 

<1 

.0 

.59 

81  13000 

66 

12 

.  1 

131 

7.5 

12.0 

— 

<1 

•• 

.  0 

.41 

90  7630 

65 

8 

.3 

207 

7.5 

27.0 

5.7 

ND 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COHALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVFR 

TIUM 

ZINC 

(CD) 

(CP) 

(CO) 

(CU) 

(PH) 

(LI  ) 

(HG) 

(Nil 

(AG) 

(SR) 

( 7N ) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

DEC. 

19.  .  . 

<  1 

<1 

2 

32 

<1 

3 

<•2 

1 

ND 

80 

8 

APR. 

22... 

<1 

ND 

1 

8 

1 

5 

<.2 

1 

NO 

48 

10 

SEP. 

12. . . 

<1 

1 

1 

— 

NO 

— 

<•2 

— 

— 

90 

40 
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APALACHICOLA  AND  CHOCTAWHATCHEE  RIVER  BASINS 
ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
APALACHICOLA  RIVER  BASIN 


DATE 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

(CES) 


SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 


TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 


02342500 


UCHEE  CREEK  NEAR  FORT  MITCHELL 


OCT. , 

1974 

01.. 

85 

45 

29.. 

40 

50 

DEC. 

05.. 

160 

60 

JAN.  , 

1975 

06.  . 

405 

50 

FEB. 

10.  . 

467 

55 

MAR. 

24.. 

1040 

50 

MAY 

13.. 

332 

50 

JUNE 

26.  . 

108 

55 

SEP. 

08.  . 

70 

— 

ALA  (LAT  32  19  00  LONG  085  00  54) 

26.0 

16.0 

10.0 

9.0 

7.0 

15.5 

19.0 

27.0 

24.0 


02342933 


SOUTH  FORK  COWIKEE  CREEK  NEAR  BATESVILLE 


DEC.  , 

1974 

05... 

46 

80 

JAN.  , 

1975 

0  6  •  •  • 

52 

80 

FEB. 

10... 

85 

75 

MAR. 

24.  .  . 

969 

70 

JUNE 

26... 

2.5 

100 

,  ALA  (LAT  32  01  03  LONG  085  17  45) 


9.0 


9.5 


8.5 


15.0 

27.0 


02343300  - 


02364570  - 


ABBIE  CREEK  NEAR  HALERURG,  ALA. 


NOV..  1974 

05...  71 

40 

DEC. 

04...  107 

45 

JAN.,  1975 

07...  113 

45 

FEB. 

11...  186 

45 

MAR. 

25...  715 

40 

MAY 

14...  187 

40 

JUNE 

26...  148 

38 

JULY 

31...  1480 

40 

SEP. 

09...  169 

45 

CHOCTAWHATCHEE 

RIVER 

PANTHER  CREEK  NEAR  HACODA 

,  ALA 

NOV.,  1974 

20...  12 

60 

JAN.,  1975 

07...  9.9 

57 

FEB. 

11...  15 

60 

MAR. 

25...  4.1 

60 

JUNE 

23...  19 

60 

JULY 

30...  838 

60 

(LAT  31  28  24  LONG  085  09  45) 

8.0 

8.0 

8.0 

16.0 

18.0 

24.0 

21.0 

24.0 

BASIN 

(LAT  31  07  15  LONG  086  11  13) 

12.0 

9.5 

11.0 

17.0 

19.0 

21.0 
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BLACKWATER  AND  ESCAMBIA  RIVER  BASINS 
ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
BLACKWATER  RIVER  BASIN 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

DATE  (CES) 


SPE¬ 
CIFIC 
CON¬ 
DUCT¬ 
ANCE  TEMPER- 
(MICRO-  ATURE 
MHOS)  (DEG  C) 


03369800 


BLACKWATER  RIVER  NEAP  BRADLEY,  ALA  (LAT  31  0)  39  LONG  086  43  36) 


OCT.,  1974 
01...  49 


30.  . 

DEC. 

03.  . 

JAN.  , 


37 

94 


30 

35 

30 


26.0 

31.0 

11.0 


1975 


09... 

FEB. 

178 

25 

O 

• 

cc 

13... 

MAR. 

103 

25 

10.0 

26.  .  . 

JUNE 

280 

20 

16.0 

23.  .  . 

JULY 

115 

30 

21.0 

30.  .  . 

SEP. 

790 

— 

21.0 

11... 

141 

— 

23.0 

ESCAMBIA  RIVER  BASIN 

03373350  -  P ATS AL IGA  CREEK  NEAR  BRANTLEY,  ALA.  (LAT  31  35  46  LONG  086  34  30) 


DEC., 

1974 

10.  .  . 

319 

70 

10.0 

JAN.  , 

1975 

09.  .  . 

1080 

70 

11.0 

FEB. 

13... 

657 

70 

12.0 

MAR. 

27... 

2210 

65 

16.5 

JUNE 

23... 

736 

65 

18.0 

AUG. 

01  .  .  . 

2780 

— 

17.0 

03373000  -  SEPULGA  RIVER  NEAP  MCKENZIE,  ALA.  (LAT  31  27  LONG  086  47 


OCT.  , 

31... 

1974 

89 

50 

22.0 

NOV. 

06.  .  . 

83 

60 

20.0 

JAN.  , 

08.  .  . 

1975 

1360 

60 

10.0 

FEB. 

11... 

637 

60 

12.0 

mar. 

25... 

1470 

60 

16.0 

MAY 

07... 

581 

60 

18.0 

JULY 

29.  .  . 

100 

60 

21.0 

02374660  -  MURDER  CREEK  AT  KIRKLAND,  ALA.  (LAT  31  11  30  LONG  087  01  35) 


NOV.  , 

21  . . . 

1974 

746 

40 

12.0 

DEC. 

02. . . 

638 

35 

8.0 

JAN.  , 

09.  .  . 

1975 

1360 

45 

11.0 

FEB. 

14.  .  . 

663 

50 

12.0 

MAR. 

26.  .  . 

873 

45 

16.0 

) 


MOBILE  RIVER  BASIN 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


(ND  denotes  constituent  not  detected) 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

date  (CES) 


BICAR-  CAR¬ 
BONATE  BONATE 
(HC03)  (C03) 

(MG/L)  (MG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

CHLO-  HARD- 

RIDE  NESS 

(CL)  <  CA  »MG) 
(MG/L)  (MG/L) 


NON¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CAR¬ 

CON¬ 

BONATE 

DUCT¬ 

HARD¬ 

ANCE 

NESS 

(MICRO 

(MG/L) 

MHOS) 

PH  TEMPER¬ 
ATURE 

(UNITS)  (DEG  C) 


02399200  - 

LITTLE 

RIVER 

NEAR  BLUE  POND,  ALA. 

(LAT  34  17 

20 

LONG 

085  40 

50) 

OCT.  . 

1974 

16... 

DEC. 

5.8 

16 

0 

2.8 

32 

19 

45 

6.5 

17.0 

04... 

236 

_  _ 

JAN.. 

1975 

— 

— 

5.0 

24... 

380 

__  __ 

FEB. 

— 

25 

— 

■9.0 

28... 

730 

_  _ 

APR. 

— 

20 

— 

9.0 

1)8... 

344 

_  _ 

MAY 

25 

— 

12.0 

28... 

72 

_  _ 

JULY 

20 

— 

19.5 

10... 

64 

_  _ 

AUG. 

— 

25 

— 

25.0 

14... 

311 

_ 

25 

— 

21.0 

02401 7-45 

-  BIG  SPF 

ING  AT 

JACKSONVILLE, 

ALA.  (LAT  33 

48  50  LONG 

086 

45  51) 

DATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SIL ICA 
(STOP) 
(MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

IFF') 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

WAN— 

GANESE 

(MN) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

(CA) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

(MG) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SODIUM 
<  N  A ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03 ) 
(MG/L) 

CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SULFATE 
( S04 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

MAN  . 

14.  .  . 

8.8 

0 

36 

24 

13 

1.8 

1.2 

130 

0 

1.6 

2.8 

DATE 

OIS- 
SOL  VED 
FLUO¬ 
RIDE 
(F  ) 

( MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

ON) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 

HARD¬ 
NESS 
'CC  A  ,  M  G ) 
(MG/L) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

PATIO 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

PH 

(UNITS) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

MAR. 

1  4  .  .  . 

.  1 

1  .5 

124 

1  10 

4 

.1 

242 

7.3 

12.0 

1 

<1 

DIS¬ 

SOLVED 

OIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CHRO¬ 

SOLVFO 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

2  INC 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PH) 

(LI  ) 

(HG) 

( N I ) 

(AG) 

(SR) 

<ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

MAR. 

14  .  .  . 

<1 

2 

1 

ND 

4 

<•2 

5 

ND 

49 

6 
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DATE 


INSTAN¬ 
TANEOUS 
DIS¬ 
CHARGE 
( CFS ) 


SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 


TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 


02410000 


PATERSON  CREEK  NEAP  CENTRAL*  ALA.  (LAT  32  40  54  LONG  086  07  40) 


02412000 


OCT.  * 

03.. . 

1974 

1.8 

60 

15.5 

NOV. 

19... 

2.5 

60 

11.5 

DEC. 

17.  .. 

5.3 

60 

8.0 

JAN.  . 

21 . . . 

1975 

8.5 

40 

9.0 

MAR. 

04.  .  . 

7.8 

45 

12.0 

APR  . 

15... 

42 

30 

13.0 

MAY 

27... 

8.5 

40 

14.0 

JUNE 

30... 

5.9 

45 

19.5 

AUG. 

11... 

8.8 

40 

22.0 

VPOOSA 

RIVER  NEAR 

HEFLIN,  ALA 

(LAT 

NOV.  * 

12... 

1974 

393 

40 

10.5 

DEC. 

18.  .  . 

414 

40 

9.0 

JAN.  , 

15... 

1975 

952 

40 

5.0 

FEB. 

2:8  .  .  . 

1040 

45 

12.0 

APR. 

17... 

1  140 

48 

14.0 

MAY 

28... 

480 

40 

14.0 

JULY 

02.  .. 

379 

40 

22.0 

AUG. 

14... 

700 

40 

22.0 

02414500  -  TALLAPOOSA  RIVER  AT  WADLEY.  ALA  (LAT  33  07  00  LONG  085  33  39) 


NOV.  * 

11... 

1974 

756 

45 

12.5 

DEC. 

19.  .  . 

1890 

40 

5.5 

JAN.  , 

16.  .  . 

1975 

3890 

40 

6.0 

FEB. 

27.  .  . 

6360 

40 

10.0 

APR. 

16.  .  . 

8530 

40 

14.0 

MAY 

29... 

2620 

45 

16.0 

JULY 

01  .  .  . 

2480 

40 

22.0 

AUG. 

12... 

11500 

40 

22.0 

02423500  -  MULBERRY  CREEK  AT  JONES.  ALA.  (LAT  32  34  8R  LONG  086  54  13) 


NOV.  , 

1  974 

06... 

131 

40 

15.0 

DEC. 

11... 

150 

40 

8.0 

JAN.  , 

1975 

20.  .  . 

578 

35 

9*0 

FFB . 

26.  .  . 

APR. 

572 

40 

10.0 

07.  .  . 

710 

30 

17.0 

MAY 

19.  .  . 

349 

35 

19.0 

JUNE 

30... 

319 

40 

26.5 

AUG. 

/ 

11  .  .  . 

586 

30 

24.5 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS- 


SPE- 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 


CHARGE  (MICRO- 
(CFS)  MHOS) 


TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 


02425000 


DATE 

CAHABA  RIVER  NEAR  MARION  JUNCTION.  ALA  (LAT  32  26  38  LONG  087  10  49) 


02425500 


NOV.  , 

1974 

11... 

700 

160 

— 

11... 

706 

160 

14.0 

DEC. 

16... 

1470 

140 

8.0 

JAN.  , 

1975 

20.  .  . 

3650 

120 

8.5 

FEB. 

26... 

4620 

100 

13.0 

APR. 

07... 

4900 

95 

15.0 

MAY 

19... 

3990 

90 

22.0 

JULY 

02... 

1300 

100 

21.0 

AUG. 

12... 

3640 

105 

25.0 

CEDAR  CREEK  AT  MINTER, 

ALA. 

(LAT  32 

NOV.  * 

1974 

12*- • 

45 

200 

12.0 

DEC. 

23.  . 
JAN.  . 

13.  . 
FEB. 
25.  . 
28.  . 
APR. 

09.  . 
MAY 
23.  . 
JULY 
02.  . 
AUG. 
21.. 


155 

1975 

1110 

945 

321 

225 

87 

71 

63 


180 


250 

220 

255 


18.0 

8.0 

11.0 

12.0 

16.0 

30.0 

27.0 

32.0 


02429595  -  LITTLE  RIVER  NEAR  URIAH,  ALA.  (LAT  31  14  31  LONG  087  36  50) 


OCT.,  1974 
03...  117 


29.  . 

DEC. 

09.  . 

JAN.  , 


102 

121 

1975 


20 

20 


25 


16..0 

14.0 


08.  i  . 

669 

25 

12.0 

FEB. 

12... 

189 

30 

10.0 

MAR. 

25... 

253 

25 

14.0 

MAY 

08... 

1770 

30 

18.0 

JUNE 

18.  .  . 

150 

30 

19.0 

JULY 

28.  .. 

117 

— 

20.0 

IE  CREEK  NEAR 

PICKENSVILLE, 

ALA.  ( 

OCT., 

24... 

1974 

46 

32 

13.0 

DEC. 

04... 

94 

24 

5.0 

JAN.  , 
09... 

1975 

282 

42 

12.0 

FEB. 

13... 

249 

_  _ 

11.0 

APR. 

08... 

161 

24 

14.0 

30... 

165 

-- 

14.0 

MAY 

02... 

184 

_  _ 

14.5 

JUNE 

02... 

71 

36 

23.0 

JULY 

08... 

89 

32 

24.5 

AUG. 

20... 

144 

28 

26.0 
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total  total  OIS-  sus- 

iron  manga-  dis-  total  solved  pended 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IN 

BOTTOM 

TOTAL' 

MAN¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

MA¬ 

GANESE 

CHARGE 

( SI02) 

(FE) 

TERIAL 

(MN) 

DATE 

(CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

OCT.. 

22... 

1974 

138 

30... 

130 

9.6 

990 

4000 

76 

NOV. 

25... 

294 

-- 

— 

— 

— 

DEC. 

05... 

518 

— 

— 

— 

— 

10... 

1750 

— 

— 

— 

-- 

JAN.. 

15... 

1975 

10900 

6.5 

2300 

__ 

69 

FEB. 

13... 

1200 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

20... 

14400 

-- 

— 

— 

— 

APR. 

15... 

4554 

4.5 

4100 

— 

120 

MAY 

oe... 

1517 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

03... 

542 

— 

— 

— 

— 

12... 

— 

— 

— 

— 

— 

JULY 

16... 

341 

-- 

— 

— 

— 

AUG. 

06... 

2720 

— 

— 

— 

— 

DIS¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRITE 

AMMONIA 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

NITRATE 

GEN 

(C03) 

( S04 ) 

(CL) 

<N> 

(N) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

OCT . *  1974 
22... 

__ 

_ 

— 

— 

30 ... 

0 

4.9 

7.5 

00 

o 

. 

.01 

NOV. 

25... 

0 

_  _ 

_ 

.10 

.13 

DEC. 

05... 

_  _ 

_ 

— 

10... 

0 

— 

— 

.37 

.03 

JAN..  1975 
15... 

0 

6.9 

3.3 

.04 

.06 

FEB. 

13... 

_  _ 

— 

— 

— 

MAR. 

20... 

__ 

_ 

— 

— 

APR. 

15... 

0 

7.3 

3.2 

.18 

.04 

MAY 

08  .  . . 

0 

.22 

.01 

JUNE 

03... 

__ 

_  _ 

_ 

— 

12... 

0 

— 

— 

1 . 1 

.09 

JULY 

16... 

_  _ 

_ 

_ 

— 

— 

AUG. 

06.  .  . 

_ 

— 

-- 

— 

NESE  IN 

SOLVED 

MA6- 

MAG¬ 

MAG¬ 

BOTTOM 

CAL¬ 

NF- 

NE¬ 

NE¬ 

BICAR¬ 

MA¬ 

CIUM 

SIUM 

SIUM 

SIUM 

BONATE 

TERIAL 

(CA) 

(MG) 

(MG) 

(MG) 

(HC03 ) 

(UG/G) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

340 

22 

1  .4 

1.2 

.2 

6^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

1.3 

— 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

1.1 

— 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

TOTAL 

ORGANIC 

TOTAL 

KJEL- 

DAHL 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRO¬ 

NITRO¬ 

N I TRO- 

PHOS¬ 

(RESI¬ 

SOLIDS 

GEN 

GEN 

gfn: 

PHORUS 

DUE  AT 

(TONS 

(N) 

(N) 

(N) 

(P> 

160  C) 

PER 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

.19 

.20 

.28 

•.07 

95 

33.4 

.72 

.85 

.95 

.07 

97 

77.0 

1.1 

1.1 

1  .5 

.29 

120 

567 

.56 

.62 

.66 

.10 

42 

1240 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.  72 

.76 

.94 

.17 

72 

885 

.64 

.65 

.87 

.17 

89 

365 

1.7 

1.8 

2.9 

.31 

120 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

_  _ 

_  _ 

_ 

— 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
02448500  NOXUBEE  RIVER  NEAR  GEIGER,  ALA.  (LAT  32  55  06  LONG  088  17  4 5) - -Continued 


TOTAL 

EILT- 

PABLE 

PE SI  DUE 

TOTAL 
NON- 
F  ILT- 
RABLE 
RESIDUE 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD- 

SPE¬ 
CIF  1C 
CON¬ 
DUCT¬ 
ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L > 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NFSS 

(MG/L) 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OCT.  . 

22. . . 

1974 

112 

15.5 

30.  .  . 

83 

14 

60 

7 

130 

7.2 

19.0 

NOV. 

25.  .  . 

-- 

-- 

-- 

-- 

135 

7.3 

12.0 

DEC. 

05... 

— 

— 

— 

145 

— 

6.0 

10.  . . 

-- 

— 

-- 

137 

7.1 

8.5 

JAN.  . 

15..  . 

1975 

_  _ 

40 

IP 

90 

7.0 

8.0 

EEB. 

13. .  . 

— 

— 

— 

-- 

145 

— 

9.5 

PAP. 

20. . . 

-- 

— 

— 

-- 

60 

_ 

_ 

APR. 

15... 

-- 

-- 

35 

7 

62 

5.9 

13.0 

MAY 

08.  .  . 

— 

— 

— 

-- 

120 

6.3 

O 

o 

r\j 

JUNE 

03.  .  . 

— 

— 

— 

— 

159 

— 

26.5 

12. . . 

-- 

-- 

— 

-- 

150 

7.5 

24.5 

JULY 

16.  .  . 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

25.5 

AUG. 

06... 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

25.0 

COLOR 

(PLAT¬ 

TUR- 

dis¬ 

INUM- 

RID- 

solved 

COBALT 

ITY 

OXYGEN 

UNITS) 

( JTU) 

(MG/L) 

_  _ 

30 

10 

6.7 

-- 

20 

9.3 

— 

_ - 

_  _ 

90 

9.8 

2  0  0 

60 

9.8 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

1  10 

75 

14.3 

-- 

50 

8.0 

_ 

_ 

_ 

— 

250 

6.5 

— 

— 

-- 

__  _ 

__ 

DATE 


CHFM- 

I  CAL 

FECAL 

STREP¬ 

OXYGEN 

COL  I  - 

TOCOCCI 

DEMAND 

FORM 

(COL¬ 

(HIGH 

CHLORO¬ 

chloro¬ 

(COL. 

ONIES 

LEVEL) 

PHYLL  A 

phyll  b 

PEP 

PEP 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

TOTAL 

ORGANIC 

SUS¬ 

PENDED 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

MENT 

OIL 

CARBON 

SEDI- 

DIS¬ 

PHENOLS 

AND 

(C) 

MFNT 

CHARGE 

grease 

(MG/L) 

( MG/L  ) 

(T/DAY) 

(UG/L) 

(MG/L) 

OCT. 


30.  .  • 

14 

-- 

616 

H68 

7.2 

32  1  1 

0 

2 

NOV. 

25.  . . 

18 

— 

-- 

-- 

— 

4.1 

21  1  7 

-- 

-- 

DEC. 

10... 

26 

—  TM 

-- 

-- 

-- 

16 

181  855 

— 

— 

JAN. 

15... 

41 

.0 

.0 

270 

B60 

1  1 

54  1590 

1 

0 

APR. 

15... 

21 

-- 

— 

1300 

3900 

16 

-- 

-- 

0 

0 

MAY 

06.  .  . 

20 

-- 

-- 

389 

228 

7.5 

120  492 

-- 

— 

JUNE 

12..  . 

18 

— 

— 

3600 

2000 

19 

150 

— 

— 

TOTAL 

ALDRIN 

IN 

BOTTOM 

MA 

TOTAL 

CHLOP- 

CHLOR- 

DANE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DDD 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DDE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DDT 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DI¬ 

ALDRIN 

TERI AL 

OANE 

TERIAL 

ODD 

TERIAL 

DDE 

TERIAL 

DDT 

TERIAL 

AZ  I  NON 

DATE  (UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L ) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L ) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

OCT. 

30  •  •  • 

.00 

.0 

.0 

0 

.00 

2.9 

.00 

2.6 

.00 

.0 

.00 

JAN. 

15.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

15... 

.00 

— 

.0 

— 

.no 

— 

.00 

.00 

— 

.00 

OI- 

A  Z I  NON 
IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

DI- 

DI- 

ELORIN 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

ENDRIN 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

ETHION 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TOTAL 

HEPTA- 

HEPTA- 

CHLOR 

IN 

BOTTOM 

ma¬ 

TOTAL 

hepta- 

CHLOR 

HF  PTA- 
CHL  OR 
EPOXIDE 
IN  BOT¬ 
TOM  ma¬ 

TERIAL 

ELDRIN 

TERIAL 

ENDRIN 

TERIAL 

ETHION 

TERIAL 

CHLOP 

terial 

EPOXlDt 

terial 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/L) 

( 1G/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

OCT. 

30. .  . 

JAN. 

15.. . 

APR. 

15.. . 


.00 


,00 


.00  .0 


,00 


.0  .00 


.0 


,00 


.00 


,00 


.00 


.00 


4 
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MALA- 

METHYL 

METHYL 

PARA- 

LINDANE 

THION 

PARA- 

TRI- 

THION 

IN 

IN 

TOTAL 

THION 

TOTAL 

THION 

IN 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

METHYL 

IN  BOT¬ 

METHYL 

IN  BOT¬ 

TOTAL 

BOTTOM 

TOTAL 

MA¬ 

MAL  A- 

MA¬ 

PARA- 

TOM  MA¬ 

TR  I  - 

TOM  MA¬ 

PARA- 

MA¬ 

TOTAL 

LINDANE 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

PCB 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L ) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

OCT. 

30... 

.00 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

.00 

.0 

.0 

JAN. 

IS... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

APR. 

15.  .  . 

o 

O 

• 

— 

o 

o 

• 

— 

o 

o 

• 

— 

.  c  o 

— 

.  0  0 

— 

.0 

TOX- 

TR  I  - 

PCB 

. 

APHENE 

THION 

2,4-D 

2,4,5-T 

SILVEX 

IN 

IN 

IN* 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

TOX- 

MA¬ 

TR  I  - 

MA¬ 

TOTAL 

MA¬ 

TOTAL 

MA¬ 

TOTAL 

MA¬ 

TERIAL 

APHENE 

TERIAL 

THION 

TERIAL 

2,4-D 

TERIAL 

2,4,5-T 

TERIAL 

SILVEX 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

(UG/L) 

(UG/KG) 

OCT. 

30.  .  . 

0 

0 

0 

.00 

.0 

.02 

0 

.00 

0 

O 

o 

0 

JAN. 

15.  .  . 

-- 

— 

— 

— 

— 

.03 

-- 

.04 

— 

.01 

-- 

APR. 

15. .  . 

— 

0 

— 

.00 

— 

.03 

— 

.01 

— 

o 

o 

• 

— 

TOTAL 

T  O  r  A 1 

total 

TOTAL 

ARSENIC 

CADMIUM 

CHRO¬ 

COBALT 

IN 

TOTAL 

IN 

TOTAL 

MIUM  IN 

IN 

TOTAL 

BOTTOM 

CAD¬ 

BOTTOM 

CHRO¬ 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

TOTAL 

ARSENIC 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

COBALT 

MA¬ 

COPPFR 

(AS) 

TERIAL 

(CD) 

TERIAL 

(CR) 

TERIAL 

(CO) 

TERIAL 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

OCT. 

30.  .  . 

1 

4 

0 

<10 

<10 

<10 

0 

<10 

4 

JAN. 

15.  .  . 

1 

— 

0 

— 

<10 

— 

1 

— 

4 

APR. 

15.  .  . 

3 

— 

0 

— 

<10 

0 

— 

4 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

MERCURY 

SELE¬ 

ZINC 

IN 

IN 

IN 

TOTAL 

NIUM  IN 

IN 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

SELE¬ 

BOTTOM 

TOTAL 

BOTTOM 

MA¬ 

LEAD 

MA¬ 

MERCURY 

MA¬ 

NIUM 

MA¬ 

ZINC 

MA¬ 

TERIAL 

(PB) 

TERIAL 

(HG) 

TERIAL 

(SE) 

TERIAL 

(ZN) 

TERIAL 

DATE 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

OCT. 

30... 

<10 

4 

<10 

.0 

.  1 

0 

0 

20 

30 

JAN. 

15.  .  . 

— 

4 

— 

.6 

— 

0 

— 

7 

— 

APR. 

15.  .  . 

-- 

4 

— 

.0 

— 

1 

— 

10 

— 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

SOLVED 

PENDED 

SOLVED 

PENDED 

SOLVED 

PENDED 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

ALPHA 

ALPHA 

BETA 

BETA 

BETA 

BETA 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS  SR90 

AS  SR90 

U-NAT. 

U-NAT. 

CS-137 

CS-137 

/Y90 

/Y90 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

<1.1 

.4 

3.2 

.5 

2.5 

.5 

OCT 

30 
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CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DATE 


INSTAN¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

DIS¬ 

ANCE 

TEMPER¬ 

CHARGE 

(MICRO¬ 

ATURE 

(CES) 

MHOS) 

(DEG  C) 

02499245  -  BRUSH  CREEK  NEAR  EUTAW.  ALA.  (LAT  32  49  51  LONG  087  58  56) 


NOV.  « 

1974 

05.  .  . 

5.0 

122 

17 

DEC. 

03. . . 

14 

82 

6 

24... 

1520 

— 

20 

JAN.  . 

1975 

06.  .  . 

52 

— 

9 

EEB. 

24... 

129 

53 

12 

APR. 

07... 

45 

65 

14 

JUNE 

. 

09.  .  . 

8.9 

— 

23 

JULY 

14.  .  . 

4.5 

-- 

22 

AUG. 

20.  .  . 

14 

— 

25 

02449890 


BIG  SPRING  NEAR  BLOUNTSV I LLE ,  ALA.  (LAT  34  03 


18  LONG  086  39  07) 


DATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( SI02 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(FE) 

(UG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
MAN¬ 
GANESE 
(MN) 
(UG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

(CA) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

(MG) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

(NA) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03 ) 
(MG/L) 

CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SULFATE 
( S04 ) 
(MG/L) 

MAY 

15... 

7.6 

20 

0 

38 

2.5 

1.4 

.9 

120 

0 

3.6 

DATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
FLUO¬ 
RIDE 
<E  ) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 

HARD¬ 

NESS 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

RATIO 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

PH 

(UNITS) 

MAY 

15... 

2.4 

.0 

1.2 

121 

110 

12 

.  1 

218 

7.5 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CAO- 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

TEMPER¬ 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

LEAD 

MERCURY 

TIUM 

ZINC 

ATURE 

(AS) 

(CD) 

<CR) 

(CO) 

(PR) 

(HG) 

(SR) 

(ZN) 

DATE 

(DEG  C) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

MAY 

15. . . 

15.5 

ND 

1 

1 

1 

ND 

<•2 

79 

9 

SPE¬ 

DIS¬ 

NON- 

CIFIC 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAR¬ 

CON¬ 

TANEOUS 

SOLVED 

BICAR¬ 

CAR- 

SOLVED 

CHLO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

DUCT¬ 

DIS¬ 

IRON 

BONATE 

RONATE  SULFATE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

ANCE 

PH  TEMPtR- 

CHARGE 

(EE) 

(HC03) 

(C03) 

( S04 ) 

(CL)  1 

ICA.MG) 

NESS  1 

(MICRO- 

ATURE 

(CES) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L  ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS)  1 

(UNITS)  (DEG  C) 

02454072  -  BLACK  BRANCH  NEAR  OAKMAN,  ALA.  (LAT  33  44  1 7  LONG  087  24  55) 

1975 

2600  0  0  390  1.4  250  250  835  3.4  15.5 
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SPE- 


DIS¬ 

NON- 

CIEIC 

INSTAN¬ 

SOLVED 

CAR¬ 

CON¬ 

TANEOUS 

BICAR¬ 

CAR¬ 

CHLO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

DUCT¬ 

DIS¬ 

BONATE 

BONATE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

CHARGE 

(HC03) 

(C03) 

(CL) 

(CA.MG) 

NESS 

(MICRO¬ 

ATURE 

DATE  (CES) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

02455000  - 

LOCUST  FORK  NEAR 

CLEVELAND 

,  ALA 

.  (LAT  34 

02  00  LONG 

086  34 

00) 

OCT..  1974 

18...  32 

— 

— 

— 

— 

-- 

195 

— 

14.0 

18...  31 

70 

0 

5.2 

83 

76 

180 

7.1 

14.0 

DEC. 

03...  120 

APR.,  1975  ‘ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9.0 

09...  444 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

— 

14.0 

JULY 

11...  222 

SEP. 

— 

-- 

— 

— 

— 

95 

-- 

22.0 

30...  316 

—  ~ 

“  ~ 

““ 

95 

— 

19.5 

02456000 

-  TURKEY 

CREEK  AT  MORRIS, 

ALA. 

(LAT  33  44  2^  LONG  0«6  48  45.01) 

OCT.,  1974 

17...  42 

— 

— 

— 

— 

— 

220 

— 

13.5 

DEC. 

03...  56 

JAN..  1975 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

6.0 

07...  146 

EEB. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

H.O 

13...  210 

-- 

— 

— 

— 

— 

165 

— 

9.5 

MAR. 

27...  212 

AUG. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14.0 

07...  108 

SEP. 

— 

— 

— 

— 

— 

22.5 

16...  28 

~  — 

“  ~ 

z 

”  *“ 

PU 

o 

o 

02457000 

-  EIVEMILE  creek 

AT  KETONA « 

ALA. 

(LAT  33 

36  05  LONG 

086  45 

20) 

DEC.,  1974 

04...  15 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

7.0 

FEB..  1975 

27...  38 

APR. 

-- 

-- 

— 

~ 

-- 

295 

-- 

15.0 

10...  49 

AUG. 

— 

— 

— 

”  ~ 

~  ~ 

265 

16.0 

12...  20 

SEP. 

— 

— 

— * 

—  — 

—  — 

286 

21.0 

24...  49 

-- 

— 

— 

— 

— 

260 

-- 

16.0 

02460500  -  VILLAGE  CREEK  NEAR  ADAMSVILLE.  ALA.  (LAT  33  36  20  LONG  087  00  25) 


OCT.  , 

16.  . 

1974 
.  237 

_  _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

-- 

17.5 

DEC. 

03.  . 

.  108 

-- 

-- 

— 

— 

— 

9.0 

EEB.  , 

13.  . 

1975 
.  204 

.. 

_  _ 

__  _ 

_  _ 

_  _ 

330 

_ 

9.5 

13.  . 

.  204 

73 

0 

9 .2 

120 

60 

295 

6*6 

9.5 

APR. 

04.  . 

.  238 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

14.0 

JULY 

25.  . 

.  106 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.5 

/ 
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CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
02461450  'OPOSSUM  CREEK  NEAR  RUTLEDGE  SPRINGS,  ALA.  (LAT  33  27  52  LONG  086  56  45) 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 

OIS-  DIS- 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

man¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

m  s- 

SOLVt  0 
CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

ganese 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SOLE  ATE 

RIDE 

CHARGE 

(SI02 ) 

(FE  ) 

(MM » 

,(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(SO  4) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

( M'G  /L  ) 

FEB. 
05.. . 

20 

12 

4400 

1000 

8H 

19 

13 

16 

77 

.  0 

060 

10 

OIS-  SPE- 


DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

Ph 

TLMPER- 

DIS¬ 
SOLVE  D 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

DATE 

(E) 

(MG/L ) 

(N) 

(MG/L) 

TUENTS) 

< MG/L) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 
(MG/L ) 

PATIO 

(MICRO- 

MHOS) 

(UNITS) 

ature: 

(DEG  C.) 

OXYGEN 
(MG/L ) 

(AS) 
(UG/L ) 

FEB. 

05... 

.3 

.54 

459 

30  0 

240 

.3 

675 

7.1 

16.0 

8  .  cl 

1 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DTS- 

DIS¬ 

UIS  — 
SOL  VE U 

DIS¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

sm  veo 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

2  INC 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CIJ) 

(PR) 

(LI  ) 

(BG> 

(Ml  ) 

(  AG) 

ISP) 

(7N) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L  ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

FEB. 

05... 

<1 

1 

5 

5 

1 

61 

<.2 

14 

Ml 

?40 

170 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HAPD- 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DATE 

CHARGE 

(CFS) 

(FE) 

(UG/L) 

( HC03 ) 
(MG/L) 

( C03 ) 
(MG/L) 

( S04 ) 
(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NFSS 

(MG/L) 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

0246 rsoo 

-  VALLEY 

CREEK  NEAR  BESSEMER,  ALA. 

(LAT  33 

25 

09  LONG  086  58 

58) 

DEC., 

1974 

11... 
MAR.  , 

1975 

—  — 

— *■ 

680 

16.5 

11... 

““ 

- 

— 

540 

20.0 

02462650  - 

BLUE  CREEK  NEAR 

SPENCER  HILL.  ALA 

.  (LAT  33  27  15  LONG  087  34 

35) 

APR.  , 

1975 

06.  .  . 

30 

6 

0 

13  1.4 

24 

19  48 

6.6 

13.5 

02462685  -  DAVIS 

CREEK 

AT  ABERNANT,  ALA. 

(LAT  33 

17 

13  LONG  087  11  50) 

APR.  , 

1975 

07... 

120 

18 

0 

3.0  1.6 

14 

0  40 

7.2 

15.0 

02463200  - 

HURRICANE 

CREEK 

NEAR  CEDAR  COVE,  ALA.  (LAT 

33 

13  15  LONG  087 

19 

00) 

APR.  , 

1975 

04.  .  . 

280 

2 

0 

37  2.0 

52 

51  108 

5.3 

14.0 

02463500 

-  HURRICANE  CREEK  NEAR  HOLT,  ALA. 

(LAT  33 

12 

45  LONG  087  26 

55) 

APR., 

1975 

04... 

— 

90 

2 

0 

19  1.6 

22 

21  54 

6.0 

12.0 

02469800 


SATILPA  CREEK  NEAP  COEEEEVILLE,  ALA. 


(LAT  31  44  39  LONG  088  01  21! 


DEC..  1974 
17...  333 


80 


6.0 
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331606087303901 

LAKE 

TUSCALOOSA 

AT  HILLTOP  ESTATES  LANDING 

(LAT  33 

16  06  LONG 

;  087  30 

39.01) 

(ND  denotes  constituent 

not  detected! 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

DIS¬ 

PO¬ 

dis¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

solved 

CHLO- 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SOOIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

RIOE 

DEPTH 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(FT) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MAR. 

16... 

— 

6.2 

0 

36 

1.2 

1.3 

1.6 

1.0 

5 

0 

5.2 

1.8 

APR. 

29... 

— 

7.7 

110 

58 

1.9 

1.1 

2.0 

1.0 

9 

0 

4.4 

1.8 

JUNE 

13... 

— 

6.5 

260 

700 

1.4 

1.2 

2.0 

1.0 

12 

0 

4.4 

1.2 

JULY 

14... 

B.O 

*  5.8 

60 

— 

1.5 

1.5 

2.0 

1.0 

9 

0 

5.2 

1.4 

14.  .  . 

30 

7.2 

1600 

-- 

3.6 

2.1 

2.0 

1.2 

22 

0 

4.4 

1.6 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

AMMONIA 

NITRITE 

NITRATE 

NITRITE 

KJEL. 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

AMMONIA 

NITRO¬ 

DIS¬ 

IN  BOT¬ 

DIS¬ 

IN  BOT¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

total 

PHORUS 

FLUO¬ 

NITRO- 

NITRO¬ 

GEN  IN 

SOLVED 

TOM  MA¬ 

SOLVED 

TOM  MA¬ 

NITRATE 

GEN  IN 

PHOS¬ 

IN  BOT¬ 

RIDE 

GFN 

GEN 

BOTTOM 

NITRITE 

TERIAL 

NITRATE 

TERIAL 

IN  BOT. 

BOTTOM 

PHORUS 

TOM  MA¬ 

(F  ) 

(N) 

(N) 

MAT. 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

MAT. 

MAT. 

(P) 

TERIAL 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

MAR. 

16.  .  . 

.0 

.30 

.  1  1 

-- 

— 

— 

.14 

— 

— 

— 

.08 

— 

APR. 

• 

29... 

.0 

.18 

.12 

180 

.00 

.0 

.02 

.00 

.0 

760 

.04 

130 

JUNE 

13... 

.0 

.13 

.13 

— 

.01 

-- 

.05 

— 

— 

— 

.03 

— 

JULY 

14.  .  . 

.0 

.20 

.00 

— 

.00 

— 

.05 

— 

— 

— 

.01 

— 

14.  .  . 

.0 

.20 

.26 

— 

.01 

— 

.09 

— 

— 

— 

.02 

— 

DIS¬ 

DIS¬ 

SPE¬ 

IMME¬ 

SOLVED 

SOLVED 

N  0  N  - 

SODIUM 

CIFIC 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

ORTHO. 

SOLIDS 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

COL  I- 

COLI- 

TOCOCCI 

PHOS¬ 

(SUM  OF 

HARO- 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

FORM 

form 

(COL¬ 

PHORUS 

CONSTI¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH 

TEMPER- 

SOLVED 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

(P) 

TUENTS) 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

PER 

PER 

PER 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

100  MU 

MAR. 

16... 

.00 

21 

9 

5 

.2 

30 

6.2 

10.5 

10.4 

1700 

570 

1300 

APR. 

29... 

.02 

25 

9 

2 

.3 

31 

6.3 

19.5 

7.7 

— 

-- 

— 

JUNE 

13... 

.00 

25 

9 

0 

.3 

32 

6.4 

26.5 

8.7 

1800 

42 

87 

JULY 

1  4  •  •  • 

.00 

23 

10 

3 

.3 

37 

6.9 

27.0 

6.3 

— 

14 

4 

14  •  •  • 

.00 

34 

18 

0 

.2 

61 

6.7 

17.0 

.3 

— 

— 

— 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

<C) 

OATE  (MG/L) 


SUS-  DIS- 

PENDEO  SOLVED 

SEDI-  ARSENIC 

MENT  (AS) 

(MG/L)  (UG/L) 


TOTAL 

ARSENIC  DIS- 

IN  SOLVED 

BOTTOM  CAD- 

MA-  MIUM 

TER  I AL  (CD) 

(UG/G)  (UG/L) 


TOTAL 

CADMIUM  DIS- 

IN  SOLVED 

BOTTOM  CHRO¬ 
MA-  MIUM 

TER  I AL  (CR) 

(UG/G)  (UG/L) 


TOTAL 
CHRO¬ 
MIUM  IN  DIS- 

BOTTOM  SOLVED 

MA-  COBALT 

TERIAL  (CO) 

(UG/G)  (UG/L) 


TOTAL 

COBALT 

IN  OIS- 

BOTTOM  SOLVED 

MA-  COPPER 

TERIAL  (CU) 

(UG/G)  (UG/L) 


\ 


MAR. 

16... 

7.3 

59 

1 

— 

<1 

APR. 

29... 

— 

8 

1 

4 

<1 

JUNE 

13... 

— 

— 

ND 

— 

<1 

TOTAL 

COPPER 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

LEAD 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

MERCURY 

IN 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

MA¬ 

LEAO 

MA¬ 

MERCURY 

MA¬ 

TERIAL 

(PB) 

TERIAL 

(HG) 

TERIAL 

DATE 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

— 

ND 

— 

2 

— 

2 

<10 

ND 

<10 

1 

10 

-- 

— 

ND 

— 

1 

— 

— 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

NICKEL 

SILVER 

DIS¬ 

STRON¬ 

DIS¬ 

IN 

DIS¬ 

IN 

SOLVED 

TIUM  IN 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

STRON¬ 

BOTTOM 

NICKEL 

MA¬ 

SILVER 

MA¬ 

TIUM 

MA¬ 

(NT) 

TERIAL 

(AG) 

TERIAL 

(SR) 

TERIAL 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

MAR. 

16... 

APR. 

29.. . 
JUNE 

13.. . 


<10 


1  —  ND 


2  —  ND 


46 


1  10  <.2 


1.3 


<10 


<10  62  10 


ND 


<•2 


32 
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DATE 


(ND  denotes  constituent 

not  detected) 

TOTAL 

IRON 

(FE) 

UG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03 ) 
(MG/L ) 

CAR¬ 

BONATE 

(C03) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

sulfate 

(  S04 ) 
(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

HARD¬ 
NESS 
(CA .MG) 
(MG/L) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO 

MHOS) 

JUNE.  1975 

05.  .  . 


331735087341001 

1600  8 

33 


-  CARROLL  CREEK  NEAR  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  17  35  LONG 
0  .0  2.4  .21  .21  8 

1853087322701-  CARROLL  CREEK  AT  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  18  53  LONG 


087  34  10. Cl) 

2  . 23 

087  32  27-01) 


DEPTH 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
t  S 1 0  2 ) 

DIS¬ 
SOLVED 
IRON 
(FE  ) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

GANESE 

(MN) 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

(CA) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

(MG) 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

(NA) 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

BICAR- 
'BONATE 
( HC03 ) 

CAR¬ 

BONATE 

(C03) 

DATE 

(FT) 

(MG/L ) 

(UG/L ) 

(IIG/L  ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MAR. 

1  •  •  • 

-- 

6.6 

30 

68 

1.5 

1.3 

1.6 

1.0 

6 

0 

APR. 

29.  .  . 

— 

6*6 

1  00 

87 

1.8 

1  .  1 

1.5 

1.0 

8 

0 

JUNE 

13.  .  . 

— 

5.9 

180 

150 

1.1 

.9 

1.7 

.9 

l 

u 

JULY 

14.  .  . 

8.0 

5.6 

60 

— 

1.2 

1.1 

1.7 

.9 

8 

0 

1  •  •  • 

45 

6.3 

90 

— 

1.5 

1  .  1 

1.6 

.9 

8 

0 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

AMMONI A 

TOTAL 

AMMONIA 

NITRO¬ 

DIS¬ 

TOTAL 
NITRITE 
IN  BOT¬ 

DIS¬ 

TOTAL 
NITRATE 
IN  BOT¬ 

TOTAL 

NITRITF 

PLUS 

TOTAL 

KJEL. 

NITRO¬ 

FLUO¬ 

NITRO¬ 

NI TRO- 

GEN  IN 

SOLVED 

TOM  MA¬ 

SOLVED 

TOM  MA¬ 

NITRATE 

GEN  I N 

RIDE 

GEN 

GFN 

BOTTOM 

NITRITE 

TERIAL 

NITRATE 

TERIAL 

IN  BOT. 

BOTTOM 

(F  ) 

<N) 

(N) 

MAT. 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

MAT. 

MAT. 

DATF 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

MAR  . 

1  6  •  •  • 

.0 

.30 

.30 

.18 

APR. 

29.  .  . 

.0 

.16 

.08 

130 

.00 

.0 

.05 

.00 

.0 

440 

JUNE 

13.  .  . 

.0 

.  1  0 

.09 

.00 

— 

.27 

-- 

— 

— 

JULY 

14.  .  . 

.  0 

1  1 

.01 

— 

.00 

— 

.05 

— 

— 

14... 

.0 

.60 

.00 

— 

.00 

-- 

.09 

-- 

— 

-- 

DIS¬ 

SOLVED 

ORTHO. 

PHOS¬ 

PHORUS 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR- 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

D I S  - 
SOLVED 

IMME¬ 
DIATE 
COL  I  - 
FORM 
(COL. 

DATF 

(P) 

(MG/L ) 

TUENTS) 

(MG/L) 

(CA ,MG> 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

RATIO 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

PER 

100  ML) 

MAR. 

16.  .  . 

.00 

22 

9 

4 

.2 

27 

6.2 

1  1.5 

9.8 

490 

APR. 

29.  .  . 

.  04 

22 

9 

3 

.2 

27 

6.2 

21.0 

10.6 

— 

JUNE 

13.  .  . 

.00 

19 

6 

1 

.3 

26 

6.1 

27.5 

9.0 

1400 

JULY 

14... 

.00 

20 

8 

2 

.3 

29 

6.6 

28.0 

7.9 

-- 

1  ^  • 

.00 

21 

8 

2 

.2 

29 

6.5 

13.0 

2.8 

— 

TOTAL 

SUS¬ 

DIS¬ 

total 

ARSENIC 

IN 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CADMIUM 

IN 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

CHRO¬ 
MIUM  IN 

DIS¬ 

TOTAL 

COBALT 

IN 

ORGANIC 

PENDED 

SOLVED 

ROTTOM 

CAD¬ 

BOTTOM 

CHRO¬ 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

CARBON 

SEDI¬ 

ARSENIC 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

COBALT 

.MA¬ 

DATE 

(C) 

MENT 

(AS) 

TERIAL 

(CD) 

TERIAL 

(CR) 

TERIAL 

(CO) 

TERIAL 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

MAR. 

16. ••  ft.R 

APR. 

29.. . 

JUNE 

13.. . 


14 

5 


2 


<1 

ND 

— 

<1 

<10 

ND 

<10 

2 

1  <10 


PH 

(UNITS) 


6.4 


DIS¬ 
SOLVED 
SULFATE 
( S04 ) 
(MG/L) 


4.6 

4.2 

3.8 

4.0 

4.0 


TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 


.05 

.06 

.02 

.00 

.00 


FLCAL 

COLI- 

form 

(COL. 

PER 

100  ML) 


320 


12 

4 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

<CU) 

(UG/L) 


1 


TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

(MG/L) 


7.0 


DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 


1.6 


1.6 


.8 


1.4 

1.2 


TOTAL 
PHOS¬ 
PHORUS 
IN  BOT¬ 
TOM  MA¬ 
TERIAL 
(MG/KG) 


120 


STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

PER 

100  ML) 


920 


14 

0 


1 


<1 


<1 


1 
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331853087322701  CARROL  CREEK  AT  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  18  53  LONG  087  32  2 7 . 0 1) -- Continued 


TOTAL 

COPPER 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

LF  AD 

IN 

DIS¬ 

total 

MERCURY 

IN 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

MA¬ 

LEAD 

ma¬ 

MERCURY 

MA¬ 

TERIAL 

(PB) 

terial 

(HG) 

TERIAL 

DATE 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

MAR. 

16.  .  . 

-- 

1 

-- 

NO 

-- 

APR. 

29.  .  . 

<10 

<1 

10 

<.2 

1.3 

JUNE 

13.  .  . 

ND 

— 

<•? 

— 

DATE 

total 

IRON 

(EE) 

(UG/L) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03) 
(MG/L) 

CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L ) 

DIS¬ 

TOTAL 

NICKEL 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

SILVER 

IN 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 
STRON¬ 
TIUM  IN 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

STRON¬ 

BOTTOM 

NICKEL 

MA¬ 

SILVER 

MA¬ 

TIUM 

MA¬ 

( N I  ) 

TERIAL 

(AG) 

TERIAL 

(SR) 

TERIAL 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

2 

— 

ND 

-- 

37 

-- 

— 

<10 

— 

<10 

68 

<10 

— 

_ 

_ 

32 

_ 

D I S- 
SOLVED 
SULFATE 
( S04 ) 
(MG/L ) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

TOtAl 

NITRATE 

(N> 

tMO/(_) 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

(N) 

(MG/L ) 

331900087303001  -  BRUSH 

CREEK 

NEAR 

LAKE 

TUSCALOOSA 

JUNE.  1975 

05...  510 

JULY 

6 

1.6 

18... 

6 

0 

332100087310001  -  HAMNER 

CRFEK 

NF  A  R 

LAKE 

TUSCALOOSA 

JUNE,  1975 

05,..  150. 

3 

0  .8 

(LAT  33  19  00  LONG  087  30  30.01) 

2.2  .09  .09 

(LAT  33  21  00  LONG  087  31  00.01) 

1.8  .03  .03 


332200087323001 

-  TIERCE 

CREEK  NEAR 

LAKE  TUSCALOOSA 

(LAT  33  22 

00  LONG 

087  32  30.01) 

JUNE, 

1975 

05.  .  . 

JULY 

810 

5 

0  .8 

3.8 

.18 

.18 

'18... 

— 

6 

0 

— 

— 

-- 

332300087370001  - 

POLE  BRIDGE  CREEK  NEAP  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33 

23  00  LONG  087  37  00. 

JUNE, 

1975 

06 .  .  . 

JULY 

180 

6 

0  .6 

1  .8 

.08 

.  08 

18.  .  . 

— 

7 

n 

-- 

_ 

SPE¬ 

NON- 

CIFIC 

EFCAL 

STREP¬ 

CAR- 

CON¬ 

total 

COL  I  - 

TOCOCCI 

HARD- 

BONATt 

DUCT¬ 

ORGANIC 

FORM 

(COL¬ 

NFSS 

HARD¬ 

ANCE  PH 

CARBON 

(COL. 

ONIES 

(CA.MG) 

NESS 

(MICRO¬ 

(C) 

PER 

PER 

DATE 

(MG/L ) 

(MG/L) 

MHOS)  (UNITS) 

(MG/L ) 

100  ML) 

100  ML) 

33190008730300 

1  -  BRUSH 

CREEK  NEAR 

LAKE  TUSCALOOSA 

(LAT  33  19 

00  LONG 

087  30  30.01) 

JUNE, 

1975 

05.  .  . 

JULY 

5 

0 

1  /  6.8 

8.1 

— 

— 

1  6  .  .  . 

“  ** 

“  — 

17  7.1 

-- 

1200 

380 

332100087310001 

-  HAMNER 

CREEK  NEAR 

LAKE  TUSCALOOSA 

(LAT  33  21 

00  LONG 

087  31  00.01) 

JUNE, 

1975 

05.  .  . 

2 

12  6.1 

6.5 

— 

-- 

332200087323001 

-  Tit  BCE 

CREEK  NEAR 

LAKE  TUSCALOOSA 

(LAT  33  22 

00  LONG 

087  32  30.01) 

JUNE. 

1975 

05.  .  . 

JULY 

6 

c 

18  6.2 

6.1 

— 

-- 

18... 

— 

— 

15  6.5 

— 

2500 

530 

332300087^70001 

JUNF 

06. 

JULY 

18. 


POLE  BRIDGE  CREE  t  NEAR  LAKE  TUSCALOOSA' (LAT  33  23  00  LONG  087  37  00.01) 
1975 

IP  6.3  6.0 


18 


6  .  *♦ 


1  900 


370 


MOBILE  RIVER  BASIN 


345 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
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332324087342401  LAKE  TUSCALOOSA  AT  DAM  NEAR  TUSCALOOSA ,  ALA.  (LAT  33 

(ND  denotes  constituent  not  detected) 


23  24  LONG  087  34  24.01) 


DEPTH 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SI02) 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(FE) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

GANESE 

(MN) 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

(CA) 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

(MG) 

DATE 

(FT) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MAR. 

16... 

— 

6.8 

50 

65 

1.5 

1.3 

APR. 

29... 

— 

6.1 

90 

68 

1.8 

1.1 

JUNE 

13... 

— 

5.7 

90 

110 

1.2 

.9 

JULY 

14... 

8.0 

5.8 

70 

— 

1.4 

1.1 

14... 

45 

6.0 

30 

— 

1.7 

1.1 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

(NA) 

( K ) 

(HC03) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

1.4 

1.0 

6 

0 

5.2 

1.6 

1.4 

1.0 

7 

0 

4^6 

1.8 

1.7 

1.0 

7 

0 

4.6 

1.4 

1.6 

1.0 

10 

0 

4.2 

1.2 

1.5 

.8 

7 

0 

5.0 

1.4 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

AMMONIA 

TOTAL 

AMMONIA 

NITRO¬ 

DIS¬ 

FLUO¬ 

NITRO¬ 

NITRO¬ 

GEN  IN 

SOLVED 

RIDE 

GEN 

GEN 

BOTTOM 

NITRITE 

(F) 

(N) 

(N) 

MAT. 

(N) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

NITRITE 

NITRATE 

NITRITE 

KJEL. 

PHOS¬ 

IN  BOT¬ 

DIS¬ 

IN  BOT¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

TOTAL 

PHORUS 

TOM  MA¬ 

SOLVED 

TOM  MA¬ 

NITRATE 

GEN  IN 

PHOS¬ 

IN  BOT¬ 

TERIAL 

NITRATE 

TERIAL 

IN  BOT. 

BOTTOM 

PHORUS 

TOM  MA¬ 

(N) 

<  N ) 

(N) 

MAT. 

MAT. 

(P) 

TERIAL 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/L) 

(MG/KG) 

MAR. 

16... 

APR. 

29.. . 
JUNE 

13.. . 
JULY 

14.. . 


.0 

.0 

.0 


.32 

.12 

.06 


.13 

.02 

.09 


210 


.00 

.00 


.0  14 

8.0 


.00 

.00 


.00 

.00 


.16 

.08  .00  .0 

.06 

.02 

.08 


.03 

1600  .06  180 

.01 

.00 

.00 


DATE 


DIS¬ 

DIS¬ 

SPE¬ 

SOLVED 

SOLVED 

NON¬ 

SODIUM 

CIFIC 

ORTHO. 

SOLIDS 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

PHOS¬ 

(SUM  OF 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

PHORUS 

CONSTI¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

(P) 

TUENTS) 

(CA.MG) 

NESS  . 

RATIO 

(MICRO 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

IMMt- 


0 1  ATE 

FECAL 

STREP¬ 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

DIS¬ 

FORM 

form 

(COL¬ 

PH 

TEMPER¬ 

SOLVED 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

ATURE 

OXYGEN 

PER 

PER 

PER 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

MAR. 

16... 

• 

o 

o 

23 

9 

4 

.2 

29 

6.3 

11.5 

9.8 

220 

64 

160 

APR. 

29... 

.05 

22 

9 

4 

.2 

28 

6.2 

18.0 

9.0 

_ 

_ 

_ 

JUNE 

13... 

.00 

20 

7 

2 

.3 

27 

6.1 

28.0 

8.9 

100 

4 

2 

JULY 

14.  .  . 

.00 

21 

8 

0 

.2 

30 

6.6 

28.0 

5.0 

_ 

_  _ 

_  _ 

14... 

.00 

21 

9 

4 

.2 

30 

6.1 

13.0 

— 

— 

-- 

- 

TOTAL 

SUS¬ 

DIS¬ 

TOTAL 

ARSENIC 

IN 

DIS¬ 

SOLVED 

1  u  r  AL 
CADMIUM 
IN 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 
CHRO¬ 
MIUM  IN 

DIS¬ 

TOTAL 

COBALT 

IN 

DIS¬ 

ORGANIC 

PENDED 

SOLVED 

BOTTOM 

CAD¬ 

BOTTOM 

CHRO¬ 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

CARBON 

SEDI¬ 

ARSENIC 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

MIUM 

MA¬ 

COBALT 

MA¬ 

COPPER 

(C) 

MENT 

(AS) 

TERIAL 

(CD) 

TERIAL 

(CR) 

TERIAL 

(CO) 

TERIAL 

(CU) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

MAR. 

16... 

12 

15 

1 

— 

<1 

— 

ND 

-- 

1 

— 

1 

APR. 

29... 

— 

3 

1 

8 

<1 

<10 

ND 

<10 

1 

i  10 

— 

JUNE 

13... 

— 

— 

ND 

— 

<1 

— 

ND 

— 

1 

— 

— 

T  O  T  Al 
COPPER 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

LEAD 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

MERCURY 

IN 

DIS¬ 

TOTAL 

NICKEL 

IN 

DIS- 

TOTAL 

SILVER 

IN 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 
STRON¬ 
TIUM  IN 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOLVED 

BOTTOM 

SOL  VED 

BOTTOM 

STRON¬ 

BOTTOM 

MA¬ 

LEAD 

MA¬ 

MERCURY 

MA¬ 

NICKEL 

MA¬ 

SILVER 

MA¬ 

TIUM 

MA¬ 

TERIAL 

(PB) 

TERIAL 

<  HG ) 

TERIAL 

( N I  ) 

TERIAL 

(AG) 

TERIAL 

(SR) 

TERIAL 

DATE 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G! 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

(UG/L) 

(UG/G) 

MAR. 

1 6  •  •  • 

ND 

ND 

2 

ND 

32 

APR. 

29... 

10 

1 

30 

<•2 

1.7 

— 

<10 

— 

<10 

59 

<10 

JUNE 

13... 

— 

ND 

— 

.3 

— 

— 

— 

— 

— 

38 

— 
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MOBILE  RIVER  BASIN 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DATE 


SPE- 


DIS¬ 

NON- 

CIEIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

CAR¬ 

CON¬ 

TOTAL 

TOTAL 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

TOTAL 

SOLVED 

HARD¬ 

BONATE 

DUCT¬ 

ORGANIC 

IRON 

BONATE 

BONATE 

suleate 

RIDE 

NITRATE 

NITRATE 

NESS 

HARD¬ 

ANCE 

PH 

CARBON 

(FE) 

( HC03 ) 

( C03 ) 

( S04 ) 

(CL) 

(N) 

(N) 

(CA.MG) 

NESS 

(MICRO¬ 

(C) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L ) 

332400087320001 


TURKEY  CREEK  NEAR  LAKE 


TUSCALOOSA 


(LAT  33  24  00  LONG  087  32  00.01) 


JUNE.  1975 

06...  540  .8  0  1.2  2.8  .10  .10  6  0  19  6.4  6.1 


332445087343001  -  DRY  CREEK  NEAP  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  24  45  LONG  087  34  30.01) 


JUNE .  1975 

06...  860  12  0  3.0  1.8  .07  .07  12  2  33  6.5  5.4 


332530087384501  -  BINION  CREEK  NEAR  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  25  30  LONG  087  38  45.01) 


JUNEt  1975 

05...  1800  9  0  .6  1.8  .17  .17  7  0  22  6.4  6.6 


332800087354501  -  NORTH  RIVER  NEAR  LAKE  TUSCALOOSA  (LAT  33  28  00  LONG  087  35  45.01) 


JUNEt  1975 

05...  •*  —  —  —  —  —  ■*  “*  —  —  —  —  6.3 


335016086150401  -  ASHVILLE  SPRING  AT  ASHVILLE,  ALA.  (LAT  33  50  16  LONG  086  15  04.01) 


DATE 

MAR  . 

12.. 


DATE 

MAR. 

12.  . 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG— 

NE- 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

S  I UM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(  C  A  ) 

(MG) 

<NA) 

(K  ) 

(HC03) 

(C03) 

( S04 ) 

(CL) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L  ) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

( MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

8.0 

0 

36 

39 

15 

1.4 

.9 

190 

0 

2.6 

2.2 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO- 

SOLVED 

(SUM  OF 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

SOLVED 

CAU- 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

pH 

TEMPF P- 

arsfnic 

MILIM 

(F  ) 

(N) 

TUENTS) 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATIJPf- 

(AS) 

(CD) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

.2 

DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

DATE  (UG/L) 


0 

166 

160 

5 

.0 

332 

7.6  11 

.0 

NO 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

COBALT 

COPPFR 

LEAD 

L  JTHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

/INC 

(CO) 

(CU) 

(PH) 

(LT) 

(HG) 

( N  I  ) 

(AG) 

(SR) 

(ZN) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/l ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

<1 


2  ND 


6 


NO  79 


9 


MAR 

12 


9 


ND 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 
DOG  RIVER  BASIN 


SPF- 


INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER¬ 

DATE 

CHARGE 
( CFS ) 

(HC03) 

(MG/L) 

( C03 ) 
(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

( CA , MG ) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

02471065  -  MONTLIMAR 

OCT.,  1974 

CREEK  AT 

"u.s. 

HIGHWAY  90  AT  MOBILE 

,  ALA. 

(LAT  30  39 

03  LONG 

088  07 

31...  8.4 

JAN.,  1975 

— 

— 

-  — — 

100 

~  “ 

21.0 

16...  13 

FEB. 

— 

-  ~  “ 

100 

9.0 

21...  14 

APR. 

— 

— 

— 

“  ~ 

100 

13.0 

02...  13 

MAY 

— 

— 

— 

110 

16.0 

22...  10 

JULY 

— 

— 

-  - 

— 

90 

— 

28.0 

02...  8.9 

AUG. 

— 

— 

-  - 

— 

95 

— 

28.0 

18...  11 

~ 

TENNESSEE  RIVER  NASIN 

105 

29.5 

03572900  -  TOWN 

OCT..  1974 

CREEK 

NEAR  GERALDINE,  ALA 

(LAT  34 

22  42  LONG 

085  59 

25) 

16...  7.1 

-- 

— 

-- 

— 

70 

— 

17.5 

16...  7.1 

DEC. 

15 

0 

5.6  33 

21 

68 

5.8 

17.5 

02...  207 

JAN.,  1975 

— — 

~ — 

~‘r~ 

“  ~ 

5.0 

24...  316 

— 

65 

— 

9.0 

24...  316 

FEB. 

4 

0 

3.4  18 

15 

65 

6.0 

9.0 

26...  541 

APR. 

— 

— 

—  — 

— 

50 

9.0 

08...  280 

MAY 

— 

— 

—  — 

— 

50 

~  *■ 

12.5 

28...  46 

JULY 

— 

— 

—  — 

— 

45 

23.0 

03...  26 

AUG. 

— 

— 

— 

50 

— — 

24.0 

13...  69 

SEP. 

— 

— 

—  — 

— 

49 

24.0 

30...  137 

— 

— 

-- 

— 

60 

— 

19.0 

OCT.  , 

03574500  -. 

1974 

PAINT 

ROCK  RIVER 

NEAR  WOODV I LLE  9 

ALA.  (LAT  34  37  27 

LONG  086 

18  23) 

31... 

JAN.  , 

22 

1975 

— 

— 

—  — 

247 

— 

17.5 

02.  .  . 

1050 

-- 

— 

— 

— 

— 

7.0 

17.  .  . 

1110 

-- 

-- 

— 

220 

— 

7.5 

FEB. 

25... 

2900 

— 

-- 

-- 

215 

— 

11.0 

APR. 

16... 

380 

— 

— 

-- 

215 

— 

14.0 

MAY 

29... 

184 

-- 

— 

— 

235 

— 

23.5 

JULY 

02. . . 

171 

-- 

— 

— 

200 

— 

23.0 

AUG. 

04.  .  . 

61 

-- 

— 

— 

-- 

— 

26.0 

25... 

40 

— 

— 

— 

— 

— 

27.0 

348 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 


OATF 


NOV.  . 

06. . 


NOV. , 
06.. 


NOV.  . 

05.  . 


NOV.  . 

04.  . 


NOV.  . 

04.. 


NOV.  . 

04.. 


NOV.  , 

05.  . 


NOV.  . 

05.. 


NOV.  , 

05.  . 


NOV.. 

05.  . 


NOV.  . 

05.  . 


NOV.  . 

06.. 


JULY. 

03.  . 


NOV.  . 

07.. 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

MAG¬ 

TANEOUS 

SOLVED 

SOLVED 

MAN¬ 

CAL¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

CHARGE 

( S 1 02 ) 

(FF  ) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

( CFS ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

03574560  - 

PAINT  ROCK 

RIVER  AT  1 

BUTLER  MILL 

1974 
.  33 

3. 

7  40 

31 

53 

6. 

1974 


47 


1974 


20 


1974 


14 


1974 


1974 


37 


1974 


1974 


1974 


1974 
,  295 


1974 


DIS- 


OIS- 
SOLVED 
PO- 


DIS- 

DIS-  SOLVED 


SOLVED  TAS-  BICAR-  CAR-  SOLVED  CHLO- 

SODIUM  SIUM  BONATE  BONATE  SULFATE  RIDE 

(HC03)  (C03)  ( S04)  (CL) 


(NA) 


(K) 


2.1  1.5  180  0  13  3.2 

03574600  -  PAINT  ROCK  RIVER  NEAR  NEW  HOPE.  ALA.  (LAT  34  30  45  LONG  086  20  25) 

3.9  30  32  51  6.8  2.2  1.5  174  0  13  3.2 

03574709  -  FLINT  RIVER  ABOVE  STEWART  BRANCH  NEAR  FISK,  ALA.  (LAT  34  59  20  LONG  036  31  32) 

6.0  160  75  8.1  2.1  1.2  2.5  36  0  3.6  2.4 


03574787  -  WATERCRESS  SPRING  NEAR  NEW  MARKET,  ALA. 

7.8  270  18  24  6.8  1.1 


(LAT  34  55  38  LONG  086  23  39.01) 

.5  97  0  4.2  2.4 


4.1 


03574795  -  HESTER  CRFEK  NEAR  PLEVNA,  ALA.  (LAT  34  58  40  LONG  086  27  06) 

6.9  90  15  5.6  1.7  1.1  1.0  22  0  2.0  1.6 

03574802  -MOUNTAIN  FORK  NEAR  NEW  MARKET.  ALA.  (LAT  34  52  32  LONG  086  28  27) 

6.9  80  43  21  5.6  1.1  .7  86  0  3.2  2.0 

03574835  -  BRIER  FORK  FLINT  RIVER  ABOVE  BEAVERDAM  CREEK  NEAR  MER I D I ANV I LLE ,  ALA.  (LAT  34  51  12  LONG  086  32  35) 


9.9 


6.2  260  99  7.8  2.3  1.1  1.8  36  0  1. 

03574870  -  BEAVERDAM  CREEK  NEAR  MER I D I  AN V ILLE ,  ALA.  (LAT  34  50  17  LONG  086  34  17) 


5.0 


7.2 


80 


29 


32 


4.0 


1.4 


1.8 


100 


2.2 


1.6 


2.4 


8.6 


03575015  -  BOILING  SPRING  NEAR  MAYSVILLE,  ALA. 

7.8  0  7  18  4.6  1.0 


(LAT  34  48  18  LONG  086  28  20.01) 

.5  69  0  1.8  1.6 


03575120  -  FLINT  RIVER  WEST  OF  GURLEY,  ALA.  (LAT  34  41  47  LONG  086  25  20) 

6.1  80  31  18  4.1  1.5  1.1  71  0 

03575140  -  HURRICANE  CREEK  NEAR  NEW  MARKET,  ALA.  (LAT  34  52  44  LONG  086  23  14) 


.90 


6.8 


50 


130  65 


8.1 


1.3 


1.0 


220 


1974 
.  252 


2.8 


15 


3.2 


1975 


15 


1974 


40 


03575400  -  FLINT  RIVER  NEAR  OWENS  CROSS  ROADS,  ALA.  (LAT  34  32  10  LONG  086  29  28) 

5.8  50  31  18  4.3  1.6  1.0  74  0 

03575830  -  INDIAN  CREEK  NEAP  MADISON,  ALA.  (LAT  34  41  50  LONG  086  42  00) 


03576000  -  HUNTSVILLE  SPRING  BRANCH  AT  PATTON  ROAD  NEAR  HUNTSVILLE,  ALA.  (LAT  34  37  32  LONG  086  37  46) 
9.2  150  430  42  5.6  36  7.5  180  0  24 


1.6 


2.4 


2.8 


32 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

SOLVED 

FLUO- 

PIRE 

DIS¬ 

SOLVED 

NITRATE 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

(TONS 

HARD¬ 

NESS 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SORP¬ 

TION 

SPE¬ 
CIFIC 
CON¬ 
DUCT - 
ancf 

PH 

TEMPER¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DATE 

(F) 

( MG/L ) 

(NT 

(MG/L) 

180  CF 
( MG/L 1 

TUENTS) 

( MG/L ) 

PER 

DAY) 

(CA ,MG) 
(MG/L) 

NESS 

(MG/LF 

RATIO 

(MICRO- 

MHOS) 

(UNITS) 

ATURE 
(DtG  C) 

OXYGtN 

(MG/L) 

03574560  -  PA ( NT 

ROCK  RIVER  AT  BUTLER 

MILL  NEAR 

W000VTLLE,  ALA. 

(LAT  34  34  47  LONG  086  18  05)- 

-Cont i nued 

NOV.,  1974 

06... 

.1 

.27  178 

174  15.9 

160 

13 

.1  308  8.1 

16.5 

9. 

03574600  -  PAINT  POCK  RIVER  NEAR  NEW  HOPE  .  ALA*  (LAT  34  30  45  LONG  0H6  20  25  F— Cont  Inued 

NOV*.  1974 

06...  .1  .34  —  169  21.6  160  IS  .1  310  7.6  17.0  7.6 


03574709  '  FLINT  RIVER  ABOVE  STEWART  BRANCH  NEAR  FISK,  ALA.  (LAT  34  59  20  LONG  086  31  32) — Coat i nued 

NOV..  1974 

05...  .0  .06  48  44  —  29  0  .1  74  7.0  15.5  7.2 


NOV..  1974 
04.... 


NOV.,  1974 

04..., 


55  38  LONG  086  23  3 9 . 01 ) - - Cant inued 
.1  '  176  7.3  16.0 

0357.4795  -  HESTFP  CPEFK  NEAP  PLEVNA,  ALA.  (LAT  34  58  40  LONG  086  27  06  F-- Cont  inued 

.0  .17  30  32  .33  21  3  .1  46  7.4  18.5  9.6 


03574787  -  WATFRCPESS  SPRING  NF AP  NEW  MARKET.  ALA.  (LAT  34 

,1  .84  107  99  —  88  9 


03574802  -  MOUNTAIN  FORK  NEAR  NF  W  MARKET,  ALA.  (LAT  34  5?  32  LONG  066  26  27 )  — Cont  i  nued 


NOV..  1974 

04... 


NOV.,  1974 

05.  .  . 


NOV.,  1974 

05... 


.59 


90 


85 


8.99 


76 


.  1 


160 


7.7 


17.6 


9.2 


03574835  -  BRIER  FORK  FLINT  RIVER  ABOVE  BEAVERDAM  CREEK  NEAR  MERIDIANVILLE  ALA 
(LAT  34  51  12  LONG  086  32  35 ) —Continued 

,0  .25  44  42  1.18  29  0  .1  72  7.0  16.0  7.3 

03574870  -  BFAVEROAM  CREEK  NEAR  MER I O I  ANV I LLE  .  ALA.  (LAT  34  50  17  LONG  066  34  1  7  F— Cont  inued 


.63 


107 


103 


1 .44 


87 


,  1 


180 


7.2 


16.0 


7.0 


NOV..  1974 

05... 


03575015  -  BOILING  SPRING  NEAR  MAYSVILLF,  ALA.  (LAT  34  48  18  LONG  086  28  20 . 01) - -Cont inued 
1.5  78  76  —  64  8  .1  128  7.0  16.0 


NOV.,  1974 

05... 


03575120  -  FLINT  RIVER  WEST  OF  GURLEY,  ALA.  (LAT  34  41  47  LONG  086  25  20 ) --Cont  i nued 


.45 


66 


72  62.6 


62 


131 


7.6 


17.0 


9.3 


NOV.,  1974 

05... 


03575140  -  HURRICANE  CREEK  NEAR  NEW  MARKET,  ALA.  (LAT  34  52  44  LONG  086  23  1 4 )— Cont  i  nued 


.59 


215 


210 


.52 


200 


20 


.  0 


383 


7.5  15.5 


5.6 


NOV..  1974 

06  •  •  • 


03575400  -  FLINT  PIVER  NEAR  OWFNS  CROSS  ROADS  (LAT  34  3?  10  LONG  086  29  28 )  —Cont  i nued 


.41 


74 


75  50.3 


63 


.  1 


138 


7.7 


16.0 


9.0 


JULY.  1975 

03... 


03575830  -  INDIAN  CREEK  NEAR  MADISON.  ALA.  (LAT  34  41  50  LONG  086  42  00 ) —Cont  inued 


185 


22.5 


03576000  -  HUNTSVILLE  SPRING  BRANCH  AT  PATTON  ROAD  NEAR  HUNTSVILLE,  ALA.  (LAT  34  37  32  LONG  086  37  46) —Cont i nued 

NOV.,  1974 

07...  .5  .17  254  247  27.4  130  0  1.4  430  7.4  15.5  1.1 
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DATE 


NOV.  , 
06... 


NOV.  , 

06... 


NOV.  , 

05... 


NOV.  , 
04.. 


NOV.  . 

04.. 


NOV.  , 

04.. 


NOV.  . 
05.. 


NOV.  . 

05.. 


NOV.  , 
05.. 


NOV.  , 
05.. 


NOV.  . 
05.. 


NOV.  , 

06.. 


JULY* 

03.. 


NOV.  , 
07.. 


DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 


1974 

ND 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
*  CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

SOLVED 

7INC 

(ZN) 

(UG/L) 


03574560  -  PAINT  ROCK  RIVER  AT  BUTLER  MILL  NEAR  WOODVILLE,  ALA.  (LAT  34  34  47  LONG  086  18  05) — Cont i nued 


<1  1  2  1  11  <  .  2  3  ND  250  9 


03574600  -  PAINT  ROCK  RIVER  NEAR  NE  W  HOPE.  ALA.  (LAT  34  30  45  LONG  0B6  20  25 )— Cant  i  nued 


DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

LITHIUM 

(LI) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

MERCURY 

(HG) 

(UG/L) 


DIS¬ 
SOLVED 
NICKEL 
<  N I ) 
(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

SILVER 

(AG) 

(UG/L) 


DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 


1974 

ND 


<1  <1  1 


<1  12  <.2 


2  ND  250  10 


1974 

ND 


03574709  -  FLINT  RIVER  ABOVE  STEWART  BRANCH  NEAR  FISK,  ALA.  (LAT  34  59  20  LONG  086  31  32  )--Continued 
<1  ND  1  1  1  2  <.2  3  ND  37 


10 


03574787  -  WATERCRESS  SPRING  NEAR  NEW  MARKET.  ALA.  (LAT  34  55  38  LONG  086  23  39. 01) - -Continued 


1974 


1974 


1974 


1974 


1974 


1974 


1974 


1974 


1974 


ND 


<1  <1  1  <1  1  5  <  •  2  3  ND  41 

03574795  -  HESTER  CREEK  NEAR  RLEVNA,  *LA.  (LAT  34  58  40  LONG  086  27  06)-- Continued 
<1  <1  1  1  1  1  ND  2  ND  20 

03574802  -  MOUNTAIN  FORK  NEAR  NEW  MARKET,  ALA.  (LAT  34  5?  32  LONG  086  28  27 ) —Cont  i  nued 


10 


ND 


<1 


1 


1 


<.2 


ND 


49 


03574835  -  BRIER  FORK  FLINT  RIVER  ABOVE  BEAVERDAM  CREEK  NEAR  MERIDIANVILLE ,  ALA. 
(LAT  34  51  12  LONG  086  32  35) - -Continued 


■10 


10 


ND 


1  <1  1  2  2  1  <.2  2  ND  32 

03574870  -  BEAVERDAM  CREEK  NEAR  MERIDIANVILLE,  ALA.  (LAT  34  50  17  LONG  086  34  1 7  >~  Cont  i  nued 

<1  <1  1  2  <1  5  <.2  3  ND  47  11 

03575015  -  BOILING  SPRING  NEAR  MAYSVILLE,  ALA.  M  2  (LAT  34  48  18  LONG  086  28  2 0 . 01 ) - -Cont ireued 


ND 


ND 


ND 


<1 


1 


ND 


1 


1 


<•2 


ND 


38 


10 


03575120  -  FLINT  RIVER  WEST  OF  GURLEY,  ALA.  (LAT  34  41  47  LONG  086  25  20 )  —Cont  i  nued 

1  ND  <1  —  1  3  .2  3  ND  44 

03575140  -  HURRICANE  CREEK  NEAR  NEW  MARKET,  ALA.  (LAT  34  52  44  LONG  086  23  14)—  Cont  inued 


<1 


<1 


<1 


13  <.2 


ND  350 


03575400  -  FLINT  RIVER  NEAR  OWENS  CROSS  ROADS  (LAT  34  32  10  LONG-  086  29  28 )  —Cont  i  nued 


<1 


ND 


<1 


<.2 


ND 


59 


1  1 


10 


03575830  -  INDIAN  CREEK  NEAR  MADISON,  ALA.  (LAT  34  41  50  LONG  086  42  OOP-Continued 


1975 


03576000  -  HUNTSVILLE  SPRING  BRANCH  AT  PATTON  ROAD  NEAR  HUNTSVILLE,  ALA.  (LAT  34  37  32  LONG  086  37  46) —Cont i nued 

1974 

1  <1  <1  1  4  <1  10  <.2  6  ND  120  13 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 

ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


3  51 


CHEMICAL 

ANALYSES , 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

(ND  denotes  constituent 

DIS- 

DIS—  DIS-  SOLVED 

SOLVED  SOLVED  MAG- 

MAN-  CAL-  NE- 

not  detected) 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS-  PO- 

SOLVED  TAS- 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SILICA 

IRON 

GANESE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM  SIUM 

BONATE 

BONATE 

sulfate 

RIDE 

CHARGE 

( S 1 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

( MG ) 

(NA)  (K) 

(HC03) 

( C03 ) 

(S04) 

(CL) 

DATE 

(CFS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L 1 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

( MG/L') 

(MG/L) 

(MG/L ) 

03576020 

-  HUNTSVILLE  SPRING  BRANCH 

AT  DODD 

ROAD, 

NEAR  HUNTSVILLE,  ALA.  (LAT  34  37  08 

LONG 

086  39 

54) 

NOV.,  1974 

07...  401 

8.0 

160  430  40 

5.3 

34 

6.6 

— 

03576110  - 

BARREN  FORK 

CREEK 

NEAR  TRI 

ANA,  ALA.  (LAT  34  76 

52  LONG 

086  44  06) 

NOV.  r 

1974 

06.  .  . 

9.0 

7.0 

730 

1500 

25 

4.3 

4.3 

2.3 

100 

0  1.6 

6.0 

DIS¬ 

DIS¬ 

SPE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

NON- 

SODIUM 

CIFIC 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLVED 

CAR¬ 

AD¬ 

CON¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

RIDE 

NITRATE 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

(TONS 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

PH  TEMPER¬ 

SOLVED 

(F) 

(N) 

180  C) 

TUENTS) 

PER 

(CA.MG) 

NESS 

RATIO 

(MICRO¬ 

ATURE 

OXYGEN 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

DAY) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS)  (DtG  C> 

(MG/L) 

03576020 

-  HUNTSVILLE  SPRING  BRA 

NCH  AT  DODD  ROAD, 

NEAR  HUNTSVILLE,  ALA.  (LAT 

34  37  08 

LONG  086  39 

54) 

NOV'.  , 

1974 

07..  . 

— — 

218 

— — 

120 

1.3 

408 

7.5 

15.0 

03576110  - 

BARREN  FORK 

CREEK 

NEAR  TRIANA,  ALA. 

(LAT  34  36 

52  LONG 

086  44 

06) 

NOV.  , 

1974 

06 .  .  . 

.2 

.09 

92 

100 

— 

80 

0 

.2 

180 

7.3 

13.0 

7.0 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

OIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVFD 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

STRON¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COPPER 

LEAD 

LITHIUM 

MERCURY 

NICKEL 

SILVER 

TIUM 

ZINC 

(AS) 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CU) 

(PB) 

(LI  ) 

(HG) 

<  N I ) 

(AG) 

<  SR ) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

03576020 

-  HUNTSVILLE 

SPRING  BRANCH 

AT  DODD 

ROAD,  NEAR  HUNTSVILLE, 

ALA. 

(LAT  34 

37  08 

LONG 

086  39 

54) 

NOV.,  1974 

07. . . 

3 

<1 

NO 

1  3 

1 

9  <.2 

5 

ND 

1 10 

14 

NOV.*  1974 

06... 


03576110 


BARREN  FORK  CREEK  NEAP  TRIANA,  ALA. 


(LAT  34  36  52  LONG  086  44  06) 


<1  <1  1 


<1 


5  <.2 


3  ND  56  11 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

BICAR¬ 

CAR¬ 

CHLO¬ 

DIS¬ 

BONATE 

BONATE 

RIDE 

CHARGE 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(CL) 

DATE  (CFS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

SPE¬ 

non- 

CIFIC 

car¬ 

CON¬ 

HARD¬ 

bonate 

DUCT¬ 

NESS 

HARD¬ 

ANCE 

PH 

TEMPEP- 

( CA , MG ) 

NESS 

(MICRO- 

ATUPE 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS  ) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

03576148  -  COTACO  CREEK  AT  FLORFTTE  *  ALA. 

NOV.,  1974 
03...  1.8 

JAN.,  1975 

17.. .  599 

APR. 

15.. .  350 

MAY 

30. . ..  1 14 
JULY 

09...  1520 

AUG. 

26.. .  23 

SEP. 

30.. .  77 


(LAT  34  24  49  LONG  086  41  16) 


— 

— 

— 

6 

— 

135 

— 

7 

— 

135 

— 

12 

— 

125 

— 

19 

— 

115 

— 

22 

— 

— 

— 

25 

165 


20.5 


3  S  2 


TENNESSEE  RIVER  BASIN 


ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


SPE¬ 

DIS¬ 

NON- 

CIFIC 

INSTAN¬ 

SOLVED 

CAR¬ 

CON¬ 

TANEOUS 

BICAR¬ 

CAR¬ 

CHLO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

DUCT¬ 

DIS¬ 

BONATE 

BONATE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

ANCE 

PH 

TEMPER 

CHARGE 

( HC03 ) 

( C03 ) 

(CL) 

(CA.MG) 

NESS 

(MICRO¬ 

ATURE 

OATF  (CFS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C 

03586500 

-  BIG 

NANCE  CREEK 

AT  COURTLAND, 

ALA.  (LAT 

34  40  12 

LONG  087 

19  02) 

OCT..  1974 


29..  . 

6.7 

— 

— 

— 

— 

295 

— 

17.5 

DEC. 

06.  .  . 

JAN. , 

45 

1975 

— 

— 

~  — 

— ~ 

~ 1  “ 

255 

~  ~ 

5.0 

23.  .. 

306 

— 

— 

— 

— 

— 

205 

— 

9.0 

FEB. 

20.  . . 

423 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12.0 

APR. 

08... 

220. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14.0 

JULY 

30.  .  . 

36 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22.5 

SEP. 

17... 

41 

— 

— 

— 

18.0 

OCT.  . 

03592000 

1974 

-  BEAR 

CREEK 

NEAP  RFD  BAY, 

AL  A  . 

(LAT  34  26 

38  LONG 

088  06 

56) 

30.  .  . 

229 

— 

— 

— 

— 

— 

95 

— 

16.0 

3  0  •  •  • 

229 

30 

0 

4.2 

32 

8 

83 

5.8 

16.0 

DEC. 

05.  .  . 

JAN.  , 

196 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5.0 

21... 

1700 

— 

— 

— 

— 

— 

40 

— 

9.0 

MAY 

06  •  •  • 

270 

— 

— 

— 

— 

— 

55 

— 

19.0 

OCT.  . 

03592200 

1974 

-  CEDAR 

CREEK  NFAR 

PLEASANT 

SITE,  ALA. 

(LAT 

34  32  56 

LONG  088  01 

09) 

30.  . 

.  28 

— 

— 

— 

— 

— 

340 

— 

17.5 

30.  . 

.  28 

170 

0 

21 

130 

0 

340 

7.8 

17.5 

DEC. 

05.. 

JAN .  * 

.  105 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5.0 

22. . 

.  509 

— 

— 

— 

— 

— 

260 

— 

7.0 

FEB. 

19.. 

•  665 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

9.0 

MAY 

06.  . 

154 

— 

— 

— 

— 

— 

255 

— 

19.0 

AUG. 

04.. 

.  157 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

24.0 

OCT. , 

03592300 

1974 

-  LITTLE 

PEAR  CREEK  NEAR 

HALLTOWN, 

ALA.  (LAT 

34  29  19  LONG  088 

02  07) 

30. . . 

24 

— 

— 

— 

— 

160 

16.5 

DEC. 

05... 

JAN.  , 

51 

1975 

— 

— 

— 

-- 

— 

5.0 

21... 

256 

— 

— 

__ 

_ 

130 

7.5 

FFH. 

20... 

274 

— 

— 

— 

__ 

120 

9.0 

MAY 

06.  .  . 

79 

— 

— 

_ 

_  _ 

19.5 

JUNF 

19.  .  . 

79 

— 

— 

— 

_ 

—  —  _  _ 

22.0 

AUG. 

04.  .  . 

109 

— 

— 

— 

— 

130 

23.0 

TENNESSEE  RIVER  BASIN 
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ANALYSES  OF  SAMPLES  COLLECTED  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
CHEMICAL  ANALYSES,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
(ND  denotes  constituent  not  detected) 


DATE 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS- 

SOLVFO 

MAN- 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

IRON 

GANE  SE 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

SULFATE 

( S I 02 ) 

(FE) 

(MN) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03) 

(S04) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

341308086243101 
MAY  ,  1975 


BIG  SPUING  NEAR  GUNTERS V I LL E  *  ALA.  (LAT  34  13  0»  LONG  086  24  31.01) 


16...  6.9 

10 

33 

41 

2.3 

1 .3 

.7 

130 

343054085411801  - 

SNODGRASS 

SPRING 

NEAR  FOPT 

PAYNE.  ALA 

.  (LAT 

34  30  54  LONG  085 

(AY  ,  1975 

16...  7.2 

40 

ND 

27 

14 

.7 

.6 

150 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

NON¬ 

CAR¬ 

SODIUM 

AD¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

SOLVED 

(SUM  OF 

HARD¬ 

BONATE 

SORP¬ 

DUCT¬ 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

CONSTI¬ 

NESS 

HARD¬ 

TION 

ANCE 

(CL) 

(F  ) 

(N) 

TUENTS) 

(CA.MG) 

NESS 

PATIO 

(MICRO¬ 

DATE  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

341308086243101 

-  BIG  SPRING  NEAR 

GUNTERSV 

ILLE.  ALA. 

(LAT  34 

13  0°  LONG 

086  24 

MAY  ,  1975 

16...  2.0 

.0 

.79 

125 

110 

4 

.  1 

225 

343054085411801  - 

SNODGRASS 

SPRING 

NEAR  FORT 

PAYNE.  ALA 

.  (LAT 

34  30  54  LONG  085  ■ 

MAY  ,  1975 

16...  .8 

.0 

.27 

128 

130 

7 

.0 

?  1  8 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

DTS- 

DIS¬ 

SOLVED 

TEMPER¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOL  VEO 

STRON¬ 

ARStNIC 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

LEAD 

MERCURY 

TIUM 

ATURE 

(AS) 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(PH) 

<hg> 

(SR) 

DATE  (DEG  C) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

341308086243101 

-  BIG  SPRING  NEAR 

GUNTERSVILLE ,  ALA. 

(LAT  34 

13  0°  LONG 

086  ?4 

MAY  .  1975 

16...  15.0 

ND 

1 

1 

1 

ND 

<.? 

73 

343054085411801  - 

SNODGRASS 

SPRING  NEAR  FORT 

PAYNE,  ALA. 

.  (LAT  34  30  54  LONG  085  A 

MAY  .  1975 

16...  15.0 

ND 

<1 

1 

1 

ND 

<•2 

35 

PH 

(UNITS) 


DIS- 


ZINC 
( ?N ) 


10 


10 


2.8 


2.0 


7.2 


7.9 


GROUND-WATER  RECORDS 
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BALDWIN  COUNTY 


302435087414001.  Local  number  Bal-1.  Riviera  Utilities.  At  Foley.  Drilled  unused  artesian  well  in 
sand  and  gravel  of  Miocene  age,  diam  10  in  (25  cm),  depth  134  ft  (41  m) ,  cased  to  94  ft  (29  m) ,  slotted  94-134 
ft  (29-41  m) .  Lsd  76  ft  (23  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  0.70  ft  (0.21  m)  above  lsd.  Highest  water  level 
15.0  ft  (4.6  m)  below  lsd,  Oct.  13,  1959;  lowest  31.2  ft  (9.5  m)  below  lsd,  June  22,  1956.  Records  available: 
1949-75.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells.  Measurements  made  by  Riviera  Utilities. 


Lowest  water 

level 

for  the  day. 

water 

year  October 

1973 

to  September 

1974 

Day 

Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

24  .  3 

24.3 

24  .  4 

24 . 6 

25.0 

25.7 

26.2 

26.5 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

24.2 

24-.  5 

24.5 

24.9 

24.8 

25.0 

25.6 

26.0 

26.5 

15 

October-December  1973 

24.2 

24.3 

24.5 

24.8 

25.1 

25  .  2 

25.8 

26.1 

26.0 

20 

published  in  WSP  2171 

24.1 

24.2 

24 . 6 

24.7 

25.2 

25.4 

25.9 

26.0 

26.5 

25 

24.2 

24.5 

24.8 

24.6 

24.9 

25.6 

25.7 

26.1 

26.0 

Eom 

24.5 

24.5 

24 . 6 

24.9 

25.2 

25.5 

26  .  2 

26.0 

26.6 

Water 

year  1 

October  1974 

to  September  1975 

5 

26.3 

26.8 

26.9 

27.0 

27  .  2 

26.9 

26.8 

26.6 

26.4 

26.0 

25.5 

24.5 

10 

26.6 

26.5 

26.8 

26 . 9 

27  .  2 

26.9 

26 . 6 

26 . 5 

26.1 

25.4 

24.4 

15 

26.6 

26.7 

26.9 

26.9 

27.2 

27.1 

26.8 

26.4 

26.2 

26.3 

25.6 

24 . 1 

20 

26.5 

26.8 

26.9 

26.9 

27.0 

26.8 

26.7 

26.5 

26.3 

26.1 

25.2 

24  .  0 

25 

26.7 

26.8 

26.9 

26.9 

27  .  5 

27 . 0 

26.8 

26.5 

26.2 

25.9 

24 . 8 

24.0 

Eom 

26.8 

26.9 

27  .  1 

27.2 

26.7 

26.4 

26.3 

26.0 

25.9 

24 . 9 

23.5 

BIBB  COUNTY 

325622087075501.  Local  number  Bib-1.  Centreville  Gin  and  Cotton  Co.  Drilled  unused  ; 
Copper  Ridge  Dolomite  of  Late  Cambrian  age  and  Chepultepec  Dolomite  of  Early  Ordovician  age, 
depth  404  ft  (123  m) ,  cased  to  80  ft  (24  m) ,  open  hole  below.  Lsd  230.93  ft  (70.39  m)  above 
casing,  0.43  ft  (0.13  m)  above  lsd.  Highest  water  level  18.0  ft  (5.5  m)  below  lsd,  Apr.  2, 
ft  (9.8  m)  below  lsd,  several  times  Oct.  and  Nov.,  1954.  Records  available:  1948-75. 

Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 

artesian  well  in 
diam  8  in  (20  cm) , 
msl.  MP  top  of 
1951;  lowest  32.3 

Day  Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

26.0 

27.0 

26  .  8 

25.6 

27  .  5 

28 . 1 

29.5 

29.6 

29.0 

10  NOTE:  Water  levels  for 

25.7 

26.2 

27.2 

26.6 

27.8 

28 . 3 

29.3 

28 . 8 

28.7 

15  October- 

December 

1973 

26.0 

26.9 

27 . 6 

24.4 

28 . 1 

28 . 6 

29.4 

29.2 

28 . 9 

20  published  in  WSP 

2171 

26.8 

25.4 

27.6 

26.2 

28.4 

28.9 

29.4 

29.6 

29.5 

25 

26.5 

25.5 

27.3 

26.6 

27 . 6 

29.2 

29.4 

29.9 

29.8 

Eom 

26.1 

26.1 

27.1 

27.2 

27  .  7 

29.4 

29.2 

29.9 

29.3 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5  29.63 

30.02 

29. 

60 

27  .  04 

23.49 

26.81 

25.16 

26  .  52 

27.48 

28 . 17 

27  .  70 

29.33 

10  29.81 

30.03 

29. 

14 

25.59 

25.34 

27  .  04 

25.47 

26 . 12 

27.58 

27.47 

27 . 97 

28.76 

15  29.88 

29.58 

29. 

23 

2  5.78 

25.87 

24  .  77 

24.12 

26.56 

27.56 

28 . 18 

28.21 

29.16 

20  29.80 

29.65 

29. 

17 

26.71 

25.15 

23.86 

25.34 

26.34 

27.81 

28.63 

28.46 

29.31 

25  29.94 

29.56 

27. 

04 

26.79 

26.96 

24.41 

26.03 

26.95 

28.01 

28  .  38 

28.84 

27.73 

Eom  30.02 

29.62 

26. 

58 

26.08 

26.26 

24.96 

26.31 

27 . 12 

28.23 

28  .  30 

29.01 

28 . 55 

BULLOCK  COUNTY 

320846085411001 

.  Local 

number  Bui- 

1.  State 

of  Alabama.  At 

Camp  Union 

Springs . 

Drilled 

unused 

artesian 

well  in  Eutaw  Formation  of 

Late  Cretaceous  age,  diam  6  in 

(15  cm) , 

depth  882 

ft  (269-  m)  ,  casing 

depth 

and 

finish  unknown.  Lsd 

542  ft 

(165  m)  above 

msl.  MP 

top  of 

casing,  at  lsd.  Highest  water  level 

322.60 

ft  (98.33 

m)  below  lsd 

,  Mar.  23 

,  1961 

;  lowest  398.34  ft  (121 

.41  m) 

below  lsd, 

Sept.  19- 

21,  1975. 

Records 

available : 

1960-75. 

Lowest  water  level  for 

the  day, 

water 

year  October  1973  to 

September 

1974 

Day  Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

377.0 

378.7 

381.2 

381.0 

384.0 

385.5 

10  NOTE:  Water  levels  for 

376.7 

378.8 

379.7 

378 . 0 

383.8 

384.9 

381.8 

383.4 

15  October- 

December 

1973 

377.9 

380.2 

379.7 

378.2 

382.4 

384.3 

381.4 

20  published  in  WSP 

2171 

377.6 

379.3 

379.05 

382 . 6 

386.0 

385.6 

25 

378.8 

382.7 

379.6 

383.0 

Eom 

378.5 

382.5 

378.7 

383.8 

383  .  3 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5  . 

382.7 

378 

.  2 

376.9 

377.4 

10  . 

383.6 

378 

.  7 

376.7 

377.7 

15  . 

381 . 7 

379 

.  6 

377.6 

375.8 

37  5  .2 

389.8 

20  . 

380.9 

379 

.  6 

377.8 

375.7 

374.3 

388.8 

398.34 

25  . 

381. 6 

379 

.  2 

377.1 

374  .  5 

396.05 

Eom  382.7 

381.0 

378 

.  1 

377.0 

374 . 6 

394.14 

BUTLER  COUNTY 
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314440086273801.  Local  number  But;2.  L.  L.  Rayburn.  Drilled  unused  artesian  well  in  Clayton  Formation 
of  Paleocene  age,  diam  8  in  (20  cm),  depth  202  ft  (62  m) ,  casing  depth  and  finish  unknown.  Lsd  345  ft  (105  m) 
above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  40.0  ft  ( 1 2".  2  m)  below  lsd,  Apr. 
13,  1973;  lowest  61.9  ft  (18.9  m)  below  lsd,  Feb.  10,  15,  1969.  Records  available:  1964-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jill 

Aug 

Sep 

5 

49.8 

48.5 

46.4 

44.6 

46.2 

47.4 

48.7 

4  ^  7  6 

10 

NOTE:  Water  levels 

for 

49.6 

47.7 

46.5 

44.8 

46.2 

47.6 

48.8 

15 

October -December 

1973 

49.7 

47.0 

46. '6 

45.1 

46 . 3 

47.8 

48.8 

20 

published 

in  WSP 

2171 

49.7 

46.8 

46.7 

45.4 

48.0 

49.0 

50.0 

25 

49.4 

46.6 

46.9 

44.4 

45.6 

46 . 9 

48.1 

49.2 

50.1 

Eom 

49.0 

46.6 

46.5 

44.5 

45.9 

47.2 

48.4 

49.4 

50.3 

Water 

year  ' 

October  1974  to  September  1975 

5 

50.5 

51.7 

52.6 

52.3 

50.7 

46.8 

44 . 8 

43.7 

45.0 

45.8 

10 

50.7 

51.9 

52.7 

52.1 

50.6 

46.7 

44  .  7 

43.9 

45.2 

46.0 

15 

50.9 

52.1 

52.7 

51.4 

50.4 

46.8 

44.3 

44.2 

45.2 

46.2‘ 

20 

51.1 

52.2 

52.6 

51.0 

48.0 

46.0 

43.4 

44.5 

45.3 

46.4 

25 

51.3 

52.3 

52.4 

50.9 

47.2 

45.2 

43.2 

44.7 

45.5 

46.6 

Eom 

51.5 

52.4 

52.3 

50.8 

47.0 

44.8 

43.6 

45.0 

45.8 

46.  5 

BUTLER 

COUNTY 

314355086440501 

Local  number  But- 

3.  U 

.S. 

Geol . 

Survey.  Drilled  unused  artesian  well 

in  Nanafalia  For- 

mat  ion 

of  Eocene  age, 

diam  6  in 

(15  cm) , 

depth 

213  ft  (65  m) ,  cased 

to  203  ft 

(62  m) . 

,  screened  203-213  ft  (62- 

65  m)  . 

Lsd  370  ft  (113 

m)  above 

msl.  MP 

top 

of 

floor  in  recorder 

house,  2.96  ft  (0. 

,90  m)  above  lsd. 

Highest 

water 

level  71 

.90  ft 

(21 

.92  m)  below  lsd, 

July 

31 

,  1975; 

lowest  74. 

26  ft  (22. 

63  m)  below  lsd, 

October 

24-26. 

1972. 

Records 

available 

:  1970- 

75. 

Lowest  water 

level  for 

the 

day 

,  water 

year  October  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

73.2 

73.0 

72.8 

72.8 

73.0 

73.2 

73.4 

73.3 

10 

NOTE:  Water  levels 

for 

73.1 

73.0 

72.8 

72 . 9 

72.8 

73.2 

73.3 

73.  ^ 

15 

October -December 

1973 

73.3 

73.1 

72.8 

72.8 

72.9 

73.3 

73.3 

73.2 

20 

published 

in  WSP 

2171 

73.3 

73.0 

72.9 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.2 

25 

73.1 

73.0 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.2 

Eom 

73.1 

73.0 

72.8 

72.8 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.2 

Water 

year 

October  1974 

to  September  1975 

5 

73.2 

73.3 

73.2 

73.0 

72.8 

72.5 

72.2 

72.0  . 

10 

73.2 

73.3 

73.1 

72.7 

72.5 

.  72.2 

72.2 

72.15  . 

15 

73.3 

73.3 

73.1 

72.9 

72.7 

72.3 

.  72.2 

72.1 

72.18  . 

20 

73.3 

73.1 

73.0 

72.8 

72.6 

72.3 

.  72.1 

72.2 

72.24  . 

25 

73.3 

73.2 

73.0 

72.8 

72.6 

72.3 

.  72.2 

72.2 

72.26  . 

Eom 

73.3 

73.2 

73.1 

72.8 

72.6 

.  72.2 

72.2 

72.1 

72.27  . 

BUTLER  COUNTY 

315700086315001. 

Local 

number  But- 

4.  U.  S 

.  Geol.  Survey.  Drilled  unused  artesian  well 

in  Ripley 

Forma- 

tion 

of  Late 

Cretaceous 

age, 

diam  6  in  (15  cm) , 

depth  290 

ft  (88  m) , 

screened 

280-290 

ft  (85- 

88  m) .  Lsd 

440  ft 

(134 

m)  above 

msl.  MP 

top  of 

floor  in  recorder 

house ,  2.51  ft  (0.77 

m)  above 

lsd.  Highest  water  level 

218.9 

ft  (66.7  m)  below  lsd, 

March 

7,  1970;  lowest  238 

.76  ft  (72 

.77  m)  below  lsd,  Sept.  15, 

1975. 

Records  available: 

1970 

-75. 

Lowest  water  level  for 

the  day,  water  year  October 

■  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

233.6 

233.7 

233.4 

233.1 

233.3 

234.0 

234.6 

235.0 

235.7 

10 

NOTE:  Water  levels 

for 

233.8 

233.5 

233.4 

233.2 

233.4 

234.0 

234.7 

235.2 

235.8 

15 

October-December  1973 

234.1 

233.5 

233.4 

233.1 

233.4 

234.1 

234.9 

2  3  5.5 

236.0 

20 

published 

in  WSP  2171 

234.1 

233.4 

233.4 

233.2 

233.6 

234.1 

235.0 

'235.6 

236.2 

25 

234 . 0 

233.4 

233.3 

233.2 

233.6 

234.1 

235.0 

235.6 

236.4 

Eom 

233.8 

233.4 

233.2 

233.3 

233.9 

234.4 

235.0 

235.7 

236.3 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

236.4 

236.4 

236.2 

236.0 

235.6 

236.0 

235.7 

235.4 

235.8 

236.4 

236.8 

238.51 

10 

236.4 

236.4 

236.2 

235.8 

235.6 

236.1 

235.6 

235.3 

235.8 

236.0 

237.03 

238.68 

15 

2  36.4 

236.4 

236.2 

235.8 

235.5 

236.1 

235.4 

235.3 

235.8 

236.6 

237.18 

238.76 

20 

236.4 

236.3 

236.0 

235.7 

235.4 

235.8 

235.6 

235.4 

236.0 

236.6 

237.42 

238.65 

25 

236.4 

236.3 

236.0 

235.6 

235.6 

235.8 

235.6 

235.6 

236.1 

236.6 

237.62 

238.38 

Eom 

236.5 

236.3 

236.0 

235.6 

235.7 

235.7 

235.4 

235.7 

236.2 

236.8 

238.03 

238.51 
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CALHOUN  COUNTY 


334218085491701.  Local  number  Cal-1.  U.S.  Army.  At  Fort  McClellan.  Drilled  unused  artesian  well  in 
the  Conasauga  Formation  of  Middle  and  Late  Cambrian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  212  ft  (65  m) ,  cased  to  92  ft 
(28  m) ,  slotted  92-122  ft  (28-37  m) ,  open  hole  below.  Lsd  732  ft  (223  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  2.00  ft 
(0.60  m)  above  lsd.  Highest  water  level  6.7  (2.0  m)  below  lsd,  Jan.  13,  1968;  lowest  64.7  ft  (19.7  m)  below 
lsd,  Dec.  31,  1965.  Records  available:  1960-75. 

Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  39.4  16.7  13.5  15.9  15.2  28.8  .  43.0  47.0 

10  NOTE:  Water  levels  for  31.4  15.8  14.7  10.7  18.0  28.7  43.6  47.7 

15  October-December  1973  20.9  14.8  16.4  10.7  21.2  29.9  44.0  48.4 

20  published  in  WSP  2171  18.7  12.9  18.8  11.7  24.7  31.8  44.5  49.2 

25  18.3  12.8  19.4  12.6  26.8  33.4  40.8  45.3  49.9 

Eom  17.2  13.0  18.9  13.5  27.1  35.0  42.1  46.4  50.6 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5 

51.5 

55.6 

13.7 

16.5 

25.7 

10 

52.2 

56.2 

14 . 6 

18.5 

20.4 

15 

52.8 

57.0 

10.7 

16.3 

19.6 

17.8 

20 

53.6 

34.7 

9.3 

10.3 

14.2 

22 . 0 

18.7 

2  5 

54  .  2 

* 

. . .  28.9 

11.8 

13. 7 

23.4 

Eom 

55.0 

11.1 

12.6 

14.7 

25.3 

18.72 

CLARKE  COUNTY 

313040087531001.  Local  number  Cla-1.  City  of  Jackson.  In  waterworks  lot.  Drilled  unused  artesian  well 
in  gravel  deposits  of  Miocene  age,  diam  10  in  (25  cm),  depth  156  ft  (48  m) ,  cased  to  134  ft  (41  m) ,  screened 
134-156  ft  (41-48  m) .  Lsd  227  ft  (69  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  0.25  ft  (0.08  m)  below  lsd.  Highest 
water  level  102.0  ft  (31.1  m)  below  lsd,  Dec.  20,  1972;  lowest  119.29  ft  (36.36  m)  below  lsd,  Oct.  23,  1958. 
Records  available:  1958-75.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells. 


_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  103.5  105.7  104.0  106.1  103.9  104.0  . 

10  NOTE:  Water  levels  for  103.2  105.7  103.9  104.7  103.8  104.2  .  .  106.9 

15  October-December  1973  103.3  103.3  104.0  104.5  .  103.8  .  106.6 

20  published  in  WSP  2171  103.1  106.4  103.9  104.1  103.7  .  105.6 

25  104.3  105.4  105.0  104.4  .  106.4 

Eom  104.0  103.9  104.2  103.9  .  .  .  .  106.9 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  105.6  .  106.9  108.2  .  .  103.05  102.64  102.65  .  102.65 

10  106.0  .  105.2  109.5  .  103.05  102.65  102.81  .  102.64 

15  104.5  .  .  109.7  108.0  .  .  102.94  102.65  .  102.72  102.66 

20  107.2  .  105.2  109.7  109.7  .  105.55  102.97  102.65  .  102.76  102.60 

25  .  .  105.8  107.0  108.6  .  103.15  102.72  .  .  102.73  102.68 

Eom  .  .  106.2  109.7  103.6  .  103.26  102.66  .  .  102.73  102.55 


COLBERT  COUNTY 

344622087375201.  Local  number  Col-1.  U.S.  Army,  Corps  of  Engineers.  At  Muscle  Shoals.  Drilled  unused 
artesian  well  in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  8  in  (20  cm),  depth  265  ft  (81  m) ,  casing 
depth  unknown,  open  hole  below  casing.  Lsd  527.8  ft  (160.9  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m) 
above  lsd.  Highest  water  level  4.70  ft  (1.43  m)  below  lsd,  Mar.  16,  1973;  lowest  40.30  ft  (12.28  m)  below  lsd, 


Nov.  3,  1961.  Records  available:  1953-75. 

_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  8.1  7.9  9.3  9.8  10.7  9.6  11.6  11.9  13.1 

10  NOTE:  Water  levels  for  6.6  8.7  9.7  10.2  10.9  9.0  11.2  12.6  8.9 

15  October-December  1973  7.0  7.9  10.2  .  10.2  9.7  11.6  .  9.8 

20  published  in  WSP  2171  7.8  8.1  10.4  9.7  10.1  12.1  12.4  10.5 

25  6.6  8.3  8.9  9.3  10.6  12.7  12.9  10.9 

Eom  7.5  8.3  9.4  9.8  11.2  11.0  13.0  11.3 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  11.7  12.6  11.4  7.9  8.9  9.9  8.28  10.51  10.82  11.39  7.50  11.22 

10  .  12.8  9.6  7.9  9.3  10.3  8.41  9.91  11.16  10.87  8.62  11.12 

15  .  12.9  10.1  .  9.7  6.9  9.13  10.37  10.89  11.31  9.49  9.96 

20  .  12.7  10.7  .  8.5  7  .  5  9.38  9.24  10.44  9.73  10.14  9.95 

25  .  10.7  8.5  8.7  9.0  8.0  9.80  9.93  10.92  8.57  10.74  7.25 

Eom  12.9  11.2  7.3  9.3  9.4  7.4  10.19  10.47  11.11  8.98  10.99  8.62 


CULLMAN  COUNTY 


359 


341031086504301.  Local  number  Cul-1.  City  of  Cullman.  Drilled  unused  water-table  well  in  sandstone  of 
Pottsville  Formation  of  Early  and  Middle  Pennsylvanian  age,  diam  8  in  (20  cm),  depth  81  ft  (25  m) ,  cased  to  13 
ft  (4  m) ,  open  hole  below.  Lsd  768  ft  (234  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.30  ft  (0.40  m)  above  lsd. 
Highest  water  level  9.06  ft  (2.76  m)  below  lsd,  Mar.  17,  1973;  lowest  26.62  ft  (8.11  m)  below  lsd,  Aug.  6, 
1952.  Records  available:  1952-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

10.5 

10.3 

10.3  10.1 

10.2 

10.8 

10.8 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

10.4 

10.2 

10.3  10.1 

10.3 

10.9 

15 

October- 

December  1973 

10.4 

9.8 

10.4  9.8 

10.8 

20 

published  in  WSP  2171 

10.4 

10.1 

10.2  10.1 

10.9 

25 

10.1 

10.3 

10.5  10.2 

11.0 

11 . 1 

Eom 

10.2 

10.3 

10.1  10.3 

10.9 

10.9 

11.2 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5 

11.4 

11.2  11.2 

10.5 

9.9 

10.27  10.06 

10.33 

10.31 

10.31 

10.31 

10.90 

10 

11.3 

11.3  11.0 

10.2 

10.2 

10.22  9.84 

10.05 

10.52 

10.15 

10.34 

10.99 

15 

11.3 

11.2  _ 

10.3 

10.30 

9.91  9.85 

10.15 

10.21 

10.40 

10.38 

11.13 

20 

11.3 

11.0  _ 

10.4 

10.03 

9.79  10.25 

10.07 

10.30 

10.38 

10.53 

10.99 

25 

11.3 

11.1  _ 

10.2 

10.17 

10.03  10.17 

10.28 

10.46 

10.46 

10.63 

10.65 

Eom 

11.4 

11.2  10.3 

10.4 

10.08 

9.80  10.31 

10.11 

10.31 

10.56 

10.72 

10.80 

DALLAS  COUNTY 

322310086594501.  Local  number  Dls- 

3.  Julian  H.  Smith.  Drilled  unused 

water-table  well 

in  sand 

and 

gravel  of  alluvial  deposits  of 

Quaternary 

age,  diam  16  in  (41  cm), 

depth  47  ft  (14  m) , 

cased  to  31  ft 

(9 

m)  , 

screened  31- 

47  ft  (9-14  m) . 

Lsd  111.9  ft 

(34.1  m)  above  msl.  MP 

top  of  recorder  platform,  0. 

80  ft  (0 

.  24 

m) 

above  lsd. 

Highest  water  level 

10, 30  ft 

(3.14  m) 

below  lsd,  Jan. 

16,  1972;  lowest  25. 

60  ft  (7 

.80  m)  below  lsd , 

Dec 

6,  1972 

Records  available:  1971-74.  Measurement  discontinued  Nov.  20,  1974. 

Lowest  water 

level  for 

the  day 

,  water  year  October  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

18.4 

19.9 

21.4  21.8 

23.5 

24  .  2 

24  .  5 

24.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

18.9 

19.6 

22.9  18.2 

23.9 

24 . 1 

24.  5 

24  .  3 

15 

October  - 

December  1973 

18.7 

20.5 

23.0  18.4 

24.2 

24.4 

24.3 

20 

published  in  WSP  2171 

20.4 

19.2 

23.4  20.0 

22.6 

24.2 

24.4 

24.2 

25 

20.0 

18.6 

23.6  22.0 

24.2 

24.  2 

24.4 

24.3 

Eom 

19.8 

19.4 

23.6  23.0 

24.1 

24.4 

24 . 4 

24  .  3 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5 

23.8 

24.0  .... 

10 

23.8 

24.0  .... 

15 

23.8 

24.0  .... 

20 

23.  9 

24.00  .... 

25 

23.9 

Eom 

23.9 

ELMORE  COUNTY 

323757086013901.  Local  number  Elm- 

1.  City 

of  Eclectic.  At 

high  school.  Drilled  unused  artesian 

well 

in  augen  gneiss,  diam  8  in  (20 

cm) ,  depth 

402  ft 

(123  m) ,  cased  to 

63  ft  (19 

m)  ,  open 

hole  below.  Lsd 

557.5  ft 

(169.9  m)  above  msl.  MP  top 

of 

casing,  at  lsd. 

Highest  water  level  6.34  ft 

(1.93  m) 

below  lsd,  Apr. 

8, 

1960  ; 

lowest  12.76 

ft  (3.89m)  below 

lsd,  Oct. 

29,  1954 

Records  available:  1953- 

75. 

Lowest  water 

level  for 

the  day 

,  water  year  October  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

10.0 

9.1 

8.6  8.7 

9.3 

10.1 

10.5 

10.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

9.9 

8.8 

8.6  8.7 

9.4 

10.0 

10.4 

10.3 

15 

October- 

December  1973 

9.7 

8.7 

8.7  8.6 

9.5 

10.1 

10.  5 

10.4 

20 

published  in  WSP  2171 

9.7 

8.6 

8.8  8.8 

9.8 

10.3 

10.3 

10.1 

25 

9.4 

8.4 

8.9  9.0 

9.8 

10.3 

10.3 

10.0 

Eom 

9.1 

8.4 

8.8  9.1 

10.0 

10.6 

10.4 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

9.4 

9.7 

9.8 

7.94 

7  .  52 

6  .  98 

7 . 41 

8  .  34 

8  .  82 

9.03 

9.62 

10 

'  9.4 

9.8 

9.8 

7.93 

7.60 

7.06 

7.69 

8.55 

8  .  70 

9 .03 

9  .  72 

15 

9.5 

9.9 

9.8 

8.3 

7.95 

7.47 

6.89 

7.90 

8 . 47 

8 . 68 

9 . 00 

9.88 

20 

9.4 

9.8 

9.6 

8.3 

7.  53 

7.15 

6.94 

7.88 

8  .  64 

8.85 

9 .12 

9.98 

25 

9.4 

9.9 

9.3 

8  .  2 

7  .  48 

7.12 

7  .  12 

8 . 16 

8.64 

8 . 98 

9.21 

9.68 

Eom 

9.7 

10.0 

9.0 

8.1 

7.46 

7.16 

7.22 

8  .  26 

8  .  63 

8.97 

9.42 

9.63 

360 


FRANKLIN  COUNTY 


343131087442801.  Local  number  Fra-1.  City  of  Russellville.  Drilled  unused  artesian  well  in  Bangor 
Limestone  of  Late  Mississippian  age  and  sand  and  gravel  of  Tuscaloosa  Group  of  Late  Cretaceous  age,  diam  6  in 
(15  cm),  depth  210  ft  (64  m) ,  cased  to  140  ft  (43  m) ,  slotted  140-146  ft  (43-45  m)',  open  hole  below.  Lsd  890 
ft  (271  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  26.57  ft  (8.10  m) 
below  lsd,  Mar.  30,  1965;  lowest  44.15  ft  (13.475  m)  below  lsd,  Nov.  27,  1963.  Records  available:  1962-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day  Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

33.0 

29.7 

30.7 

32.4 

31 . 0 

34.6 

35.8 

10  NOTE:  Water  levels  for 

32.7 

30.9 

31.5 

32.6 

30.7 

34.7 

35.0 

32 . 5 

15  October-December  1973 

31 . 0 

31.6 

33.3 

31.6 

31.9 

34.5 

33.3 

20  published  in  WSP  2171 

30.0 

33.3 

32.2 

32.9 

34.9 

34.9 

34.2 

25 

28.9 

31.9 

32.4 

33.5 

34.3 

35.4 

34.9 

Eom 

29.5 

31.9 

33.1 

31.9 

34.0 

33.9 

35.6 

35.2 

Water 

year  1 

October  1974 

to  September  1975 

5 

35.7 

36.3 

34.6 

31.9 

33.5 

31.4 

33.92 

34.04 

35.09 

32.55 

35.88 

10 

35.8 

36.1 

34.9 

32.6 

33.9 

32.2 

32.93 

34.35 

35.21 

33.76 

34.24 

15 

36.1 

36.2 

35.2 

33.1 

29.3 

32.9 

33.42 

33.02 

35.55 

34.46 

34.34 

20 

35.1 

35.4 

35.7 

31.6 

30.4 

33.0 

32.14 

33.56 

35.45 

34.95 

33.69 

25 

35.9 

34.7 

32.3 

31.7 

32.5 

33.2 

33.23 

34.25 

34.75 

35.20 

31.56 

Eom 

36.4 

35.2 

"30.6 

33.0 

32.8 

29.5 

33.49 

34 . 74 

34.61 

35.53 

33.28 

GREENE 

COUNTY 

325005087532001.  Local  number  Gre 

-3.  City 

of  Eutaw.  At  sewage  pumping 

plant. 

Drilled 

unused  artesian 

well  in  sand  of  Eutaw  Formation 

of  Late 

Cretaceous 

age. 

diam  4  in  (10  cm) , 

depth  407 

ft  (124 

m) 

,  cased  to 

395 

ft 

(120  m) ,  screened  395-407  ft 

(120-124 

m) .  Lsd 

172 . 14 

ft  (52.47  m)  above 

msl.  MP 

top  of 

casing,  1.00 

ft 

(0. 

30  m)  above  lsd.  Highest  water  level 

35.94  ft 

(10.95 

m)  below  lsd,  Apr. 

2, 

1953  ; 

lowest 

44. 

6  ft  (13.6 

m) 

below  lsd,  Nov.  5,  1972.  Records  available:  1952 

-75. 

Water  levels  affected 

by  pumping  of 

nearby  wells. 

Lowest  water 

level  for  the  day, 

water 

year  October  1973 

to 

September  1974 

Day 

Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr  May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

42.7 

42.5 

42.5 

42.3 

42.3 

42.1  42.2 

42.1  42.2 

42.8 

42.8 

42.9 

43.2 

43.5 

43.6 

43.6 

43.3 

15 

20 

October-December  1973 
published  in  WSP  2171 

42.6 

42.5 

42.3 

42.2 

42.2 

42.1  42.2 

42.1  42.3 

42 . 8 
42.8 

43.4 

43.1 

43.5 

43.5 

43.3 

43.3 

25 

Eom 

42.4 

42.4 

42.3 

42.3 

42.1 

42.1 

.  42.4 

42.1  42.6 

42.8 

42.8 

43.2 

43.3 

43.5 

43.6 

43.4 

43.4 

Water 

year 

October  1974 

to  September  1975 

5 

43.4 

43.7 

43.2 

42.6 

42.4 

42.3 

42.3  . 

43.52 

10 

43.4 

43.2 

42.8 

42.6 

42.4 

42.3 

42.3  . 

43.52 

15 

43.4 

42.8 

42.6 

42.3 

42.3 

42.4  . 

43.51 

20 

43.5 

42.9 

42.6 

42.3 

42 . 2 

42.5  . 

.  43.33 

43.54 

25 

43.4 

42.9 

42.4 

42.3 

42.3 

.  43.45 

43.10 

Eom 

43.6 

42.6 

42.4 

42.3 

42.3 

.  43.47 

43.19 

HALE 

COUNTY 

324205087352801. 

Local  number  Hal-1.  City 

of  Greensboro. 

Drilled 

unused  artesian  well  in  sand 

of 

Eutaw  Formation  of  Late 
screened  258-278  ft  (79 
40.12  ft  (12.23  m)  tape 

Cretaceous  age,  diam  10  in  (25 
-85  m) .  Lsd  257  ft  (78  m)  above 
measurement,  below  lsd,  Apr.  12 

cm),  depth  278  ft  (85  m) ,  cased 
msl.  MP  top  of  casing,  at  lsd. 
,  1962;  lowest  50.7  ft  (15.5  m) 

to  258  ft 
Highest 
below  lsd 

(79  m) 
water 
,  Nov . 

» 

level 

10-23, 

1973 

and  Aug.  31,  1974. 

Records 

available:  1961- 

75. 

Lowest  water 

level  for  the  day, 

water  year  October  1973  to 

September 

1974 

Day 

Oct  Nov 

Dec 

Jan  Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

49.9  49.5 

49.4 

49.4 

49.2 

49.3 

49.7 

50.4 

50.6 

10 

NOTE:  Water  levels 

for 

49.8  49.5 

49.4 

49.3 

49.3 

49.3 

49.8 

50.5 

50.6 

15 

October-December  1973 

49.7  49.5 

49.5 

49.2 

49.4 

49.3 

49.9 

50.5 

50.4 

20 

published  in  WSP  2171 

49.6  49.4 

49.5 

49.1 

49.4 

49.4 

50.0 

50.5 

50.3 

25 

49.6  49.4 

49.5 

49.2 

49.4 

49.4 

50.2 

50.6 

50.3 

Eom 

49.5  49.4 

49.4 

49.2 

49.4 

49.6 

50.3 

50.7 

50.2 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

50.2 

50.5 

50.1 

49.9 

49.54 

49.40 

46.88 

47 . 00 

48.07 

49.13 

49.61 

10 

50.2 

50.5 

50.1 

49.9 

49.51 

49.42 

46.74 

47.10 

48.05 

48 . 79 

49.18 

49.82 

15 

50.3 

50.2 

50.1 

49.7 

49.49 

49.40 

46.71 

47.28 

48 . 12 

48.86 

49.12 

49.98 

20 

50.3 

50.2 

50.1 

49.7 

49.44 

49.32 

46.70 

47 . 44 

48.29 

49.04 

49.15 

50.13 

25 

50.4 

50.2 

50.1 

49.7 

49.40 

49.22 

46.79 

47.64 

48.44 

49.12 

49.25 

50.21 

Eom 

50.5 

50.1 

49.9 

49.57 

49.41 

47.38 

46.92 

47.84 

49.17 

49.43 

50.26 

/ 


JACKSON  COUNTY 
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344003086012102.  Local  number  Jac-2.  Tennessee  Valley  Authority.  In  Scottsboro.  Drilled  unused  water- 
table  well  in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  40  ft  (12  m) ,  cased  to 
35  ft  (11  m) ,  slotted  35-40  ft  (11-12  m)  .  Lsd  648.68  ft  (197.72  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  2.20  ft 
(0.67  m)  above  lsd.  Highest  water  level  1.42  ft  (0.43  m)  below  lsd,  Sept.  23,  1975;  lowest  21.00  ft  (6.40  m) 
below  lsd,  Sept.  17,  1972.  Records  available:  1971-75. 


_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  6.2  7.2  9.1  7.0  10.9  9.7  .  12.6  12.7 

10  NOTE:  Water  levels  for  5.7  7.2  9.8  8.4  11.3  10.3  11.5  13.0 

15  October-December  1973  6.3  6.9  10.4  8.0  10.5  11.3  10.6  13.5 

20  published  in  WSP  2171  8.0  7.0  10.3  9.5  10.7  12.2  11.5  14.1 

25  6.5  7.7  8.3  9.8  9.7  12.5  15.6  11.5  14.6 

Eom  6.9  8.5  8.2  10.6  9.4  .  14.2  12.3  


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  .  14.7  9.4  6.7  .  8.64  7.72  10.77  11  .  11  10.49  12.45  15.46 

10  13.5  9.0  7.5  7.2  9.04  8.46  9.75  11.45  9.94  11.93  15.70 

15  12.6  9.7  6.5  7.71  5.37  8.91  10.41  9.11  10.94  12.51  14.20 

20  9.4  10.1  7.9  5.83  5.76  9.34  10.08  8.96  11.52  13.34  14.45 

25  .  10.3  .  7.13  6.56  9.82  11.16  10.21  11.41  13.96  7.67 

Eom  14.6  10.8  .  7.60  5.37  10.35  10.13  11.28  12.03  14.78  10.28 


JEFFERSON  COUNTY 

332605086523001.  Local  number  Jef-1.  Woodward  Iron  Co.  In  Bessemer.  Drilled  unused  artesian  well  in 
Bangor  Limestone  of  Late  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  140  ft  (43  m) ,  cased  to  68  ft  (21  m) ,  open 
hole  below.  Lsd  641.94  ft  (195.66  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water 
level  10.91  ft  (3.33  m)  below  lsd,  Apr.  2,  1975;  lowest  83.04  ft  (25.31  m)  below  lsd,  Dec.  27,  28,  1954. 

Records  available:  1954-75. 


Lowest  water 

level 

for  the  day, 

water 

year  October 

1973 

to  September 

1974 

Day 

Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

17  .  9 

14  .  0 

12.8 

15.5 

16.0 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

15.7 

13.7 

14.0 

15.1 

24  .  7 

15 

October-December  1973 

14.9 

13  .  8 

15.3 

13.4 

25.3 

20 

published  in  WSP  2171 

14.7 

12.5 

16.3 

13.5 

21.9 

25.9 

25 

14.4 

12.2 

16.2 

13 . 9 

26.5 

Eom 

13.7 

12.3 

16.3 

14.9 

26.6 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

24.27 

'  12.18 

13.86 

11.29 

15.01 

18.13 

21.74 

22  .  58 

25.63 

10 

23.75 

12.19 

14 . 82 

11.46 

15.62 

19.32 

20.88 

23.09 

25.48 

15 

26.00 

23.31 

12.62 

13.93 

11.43 

16.34 

19.55 

21.43 

23.64 

26.03 

20 

25.87 

23.13 

14.22 

12.27 

12.03 

11.59 

14.71 

20.49 

21.90 

23.91 

25 

24.52 

20.92 

13.34 

12.63 

11.78 

12.36 

15.44 

21.03 

22.26 

24.44 

Eom 

. 

24.36 

18  .  27 

13.11 

12.84 

11.27 

13.67 

16.83 

21.51 

23.03 

25.  04 

LAUDERDALE  COUNTY 

345034087552201.  Local  number  Lau-1.  U.S.  Park  Service.  Near  Oakland.  Drilled  unused  artesian  well 
in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  344  ft  (105  m) ,  cased  to  30  ft  (9  m) , 
open  hole  below.  Lsd  435  ft  (133  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0i30  m)  above  lsd.  Highest  water 
level  13.68  ft  (4.17  m)  below  lsd,  Mar.  14,  1975;  lowest  24.04  ft  (7.33  m)  below  lsd,  Dec.  11,  1968.  Records 
available:  1967-75.  Water  levels  affected  by  stage  of  Pickwick  Reservoir. 


_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day _ Oct _ Nov _ Dec _ Jan _ Feb _ Mar _ Apr _ May _ Jun _ Jul _ Aug _ Sep 

“5  1772  7777  T777^  7777  TTTT^  7777  .  .  20.32 

10  NOTE :  Water  levels  for  12.5  .  .  .  .  .  .  .  20.14 

15  October-December  1973  .  .  .  .  .  .  .  .  20.65 

20  Published  in  WSP  2171  .  20.80 

25  .  20.73  21.08 

Eom  .  .  20.38  21.02 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

~S  21.20  22.11  7777  7777:  22.61  22.21  17.68  18.04  18.04  19.13  .  T7777 

10  21.31  22.40  .  .  21.90  22.54  18.54  16.91  18.05  19.18  .  20.36 

15  21.34  .  22.46  14.82  18.05  17.70  18.94  .  20.34 

20  21.89  22.22  .  20.70  16.98  17.80  17.56  18.78  .  20.91 

25  22.10  .  21.37  21.13  15.40  17.80  18.02  18.20  .  19.79 

Eom  21.97  .  21.90  21.98  14.81  17.84  18.29  19.31  .  20.58 
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LAWRENCE  COUNTY 


342901087170401.  Local  numbeY  Law-1.  City  of  Moulton.  At  hospital.  Drilled  unused  artesian  wall  in 
Bangor  Limestone  of  Late  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  260  ft  (79  m) ,  cased  to  20  ft  (6  m) ,  open' 
hole  below.  Lsd  650  ft  (198  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  0.40  ft  (0.12  m)  above  lsd.  Highest  water  level 
10.54  ft  (3.21  m)  below  lsd,  Feb.  23,  1961;  lowest  23.57  ft  (7.18  m)  below  lsd,  Nov.  21,  22,  1963.  Records 
available:  1955-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

13.9 

15.7 

14.6 

15.8 

15.0 

17.5 

18.2 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

13.3 

14.  5 

16.1 

15.3 

15.5 

15.2 

17.6 

18.4 

15 

October  -  December 

1973 

13.0 

14.8 

16.4 

14.8 

14.9 

15.1 

17.7 

20 

published 

in  WSP 

2171 

13.8 

14.2 

16.5 

15.6 

15.3 

16.0 

18.2 

16.88 

25 

13.2 

14.  5 

15.5 

16.1 

15.3 

16.6 

18.0 

16.82 

Eom 

13.7 

14.9 

15.6 

16.5 

14 . 9 

17.1 

17.9 

17.20 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

17.65 

17.99 

15.86 

13.01 

14.94 

13.90 

16.15 

16.79 

17.29 

16.26 

18.11 

10 

17.99 

17.34 

15.04 

13.96 

15.28 

14.58 

14.95 

16.65 

17.33 

16.26 

16.62 

15 

18  .  30 

17.55 

15.52 

13.01 

12.23 

15.11 

15.23 

15.34 

17.39 

16.31 

16.39 

20 

17 . 36 

16.19 

15.88 

13.62 

13.  54 

12  .  79 

15.09 

14.70 

16.14 

17.74 

16.61 

16.56 

25 

17  .  78 

15.73 

15.39 

13.87 

14.38 

13.30 

15.46 

15.60 

16.76 

17.00 

17.16 

13.67 

Eom 

18.17 

16.18 

12.19 

14.48 

14.44 

12.86 

15.77 

16.22 

16.94 

16.66 

17.64 

14.57 

LAWRENCE  COUNTY 

344004087205101 

Local 

number  Law- 

2.  State 

of  Alabama.  At 

Courtland 

Air  Base. 

Drilled 

unused  artesian 

wel  ] 

in  Fort  Payne  Chert  of  Early 

Mississippian  age,  diam  12  in  (30 

cm) ,  depth  200  ft 

(61  m) ,  cased  to  55  ft 

(17 

m) ,  open  hole  below.  Lsd 

582 

ft  (177 

m)  above 

msl.  MP 

top  of 

casing,  at 

lsd.  Highest  water  level 

9.60  ft 

(2.92  m)  below 

lsd,  Mar.  17, 

1973 

;  lowest 

50.6  ft 

(15.4  m) 

below  lsd,  Nov.  1, 

2,  1963. 

Records 

available : 

1960 

-75. 

Lowest  water  level  for 

the  day, 

water  year  October  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

16.3 

23.4 

32 . 9 

25.5 

42.6 

44.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

20.7 

19.3 

34.4 

25.6 

39.2 

43.1 

43.2 

15 

October -Dec ember 

1973 

14.8 

18.1 

23.2 

28  .  3 

40.2 

43.6 

42.6 

20 

published 

in  WSP 

2171 

17.3 

17.5 

27.5 

27.5 

29.8 

40.9 

43.4 

42.7 

25 

15.0 

18.2 

30.6 

29.7 

33.6 

41.5 

43.8 

43.4 

Eom 

16.1 

19.9 

32.9 

32.5 

41.9 

44.2 

43.9 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

44.3 

45.1 

41.5 

38.6 

17.50 

31.71 

32.01 

39.60 

36.84 

41.00 

10 

44.6 

44.5 

39.5 

41.1 

20.  09 

28.50 

34.06 

39.96 

37.23 

40.19 

15 

44 . 8 

44.5 

39.8 

33.0 

23.77 

30.37 

32 . 80 

39.67 

38.25 

35.25 

20 

44.6 

43.5 

40.5 

32.2 

34.3 

24.38 

22.56 

35.11 

39.96 

37.89 

36.99 

25 

44.8 

41.6 

40.2 

34 . 3 

35.6 

27.29 

25.71 

36.98 

39.05 

39.27 

23.43 

Eom 

45.0 

41.2 

35.8 

33.7 

29.48 

29.36 

38.46 

39.59 

40.32 

24.40 

LIMESTONE  COUNTY 

344819086581601 

Local 

number  Lim- 

4.  City 

of  Athens 

Drilled  unused 

artesian 

well  in  Fort  Payne 

Chert 

of  Early  Mississippian  age,  diam 

6  in  (15 

cm) ,  depth  143  ft 

(44  m) , 

cased  to 

52  ft  (16 

m)  ,  open 

hole  below. 

Lsd 

711  ft  (217  m)  above  msl. 

MP 

top  of 

casing,  0 

.50  ft  (0 

.15  m)  above  lsd. 

Highest 

water  level  11.58 

ft 

(3.53  m)  below 

lsd,  Mar.  12, 

1963 

;  lowest 

43.09  ft 

(13.13  m)  below 

lsd,  Nov. 

1,  1968. 

Records 

available 

1961 

-75. 

Lowest  water  level  for 

the  day. 

water  year  October  1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

13.9 

13.6 

13.4 

15.9 

14.5 

19.1 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

12.9 

14.3 

15.6 

16.1 

15.0 

17.9 

19.2 

15 

October -December 

1973 

12.9 

14.6 

16.1 

15.1 

15.  5 

18.2 

18.7 

20 

published 

in  WSP 

2171 

13.5 

13.9 

16.0 

14.9 

16.2 

18.5 

18.7 

25 

12.5 

14.1 

14.2 

15.4 

18.7 

18.9 

Eom 

13.5 

15.0 

15.9 

19.2 

19.44 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

19.60 

19.76 

18.53 

15.37 

16.68 

17.06 

18.20 

17.97 

19.23 

10 

19.72 

19.70 

18.14 

15.25 

16.57 

17.38 

17.72 

19.06 

15 

19.76 

19.60 

18.04 

14.29 

15.44 

16.51 

17.10 

17.90 

18.85 

20 

19.70 

18.89 

18.13 

15.71 

15.61 

17.50 

18.33 

18.97 

25 

19.70 

18.49 

17.99 

15.93 

16.19 

17.78 

18 . 63 

17.85 

Eom 

19.78 

18  .  52 

15.43 

16.41 

16.57 

18.01 

17.94 

18.88 

17.75 

MADISON  COUNTY 
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344402086343901.  Local  number  Mad-1.  City  of  Huntsville.  At  Huntsville  Junior  High  School.  Drilled 
unused  artesian  well  in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  8  in  (20  cm),  depth  140  ft  (43  m) , 
cased  to  69  ft  (21  m) ,  open  hole  below.  Lsd  660  ft  (201  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  0.50  ft  (0.15  m) 
above  lsd.  Highest  water  level  49.27  ft  (15.02  m)  below  lsd,  Jan.  13,  1968;  lowest  65.70  ft  (20.03  m)  below 
lsd,  Oct.  7,  1963.  Records  available:  1951-75.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells. 

_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

“5  5T^  STT7  5372  5377  7579  5470  5779  5772  587T 

10  NOTE:  Water  levels  for  54.5  52.4  53.8  53.9  56.2  58.2  59.4  59.6 

15  October-December  1973  52.9  52.6  54.5  54.3  56.0  58.4  58.5  59.6 

20  published  in  WSP  2171  53  .  3  52.1  54.8  54.6  56.1  .  58.8  .  60.4 

25  53.0  52.1  54.1  55.0  55.9  59.0  57.9  60.5 

Eom _ 51.7 _ 52.5 _ 54.3 _ 55.5  55.7  .....  59.0  58.0  60.6 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  61.2  61.2  59.2  56.6  55.0  55.0  51.7  55.3  57.0  57.4  58.3  59.5 

10  61.4  61.4  58.9  56.5  55.0  .  52.6  55.6  57.4  57.4  58.5  59.4 

15  61.0  61.2  58.9  55.9  55.2  .  53.3  56.0  57.4  57'.  7  58.6  59.7 

20  60.6  59.7  59.2  55.5  54.5  52.6  53.8  56.3  56.8  57.8  58.8  60.0 

25  61.3  58.9  59.2  55.3  54.6  52.5  54.3  56.6  56.8  58.1  59.1  58.4 

Eom  61.2  59.1  57.3  55.1  54.7  51.3  54.9  56.6  56.2  58.2  59.1  58.2 


MADISON  COUNTY 

344127086350401.  Local  number  Mad-2.  City  of  Huntsville.  In  Huntsville.  Drilled  unused  artesian  well 
in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  168  ft  (51  m) ,  cased  to  56  ft  (17  m) , 
open  hole  below.  Lsd  613  ft  (187  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water 
level  19.13  ft  (5.83  m)  below  lsd,  Jan.  31,  1962;  lowest  44.30  ft  (13.50  m)  below  lsd,  Sept.  13,  1962.  Records 
available:  1953-75. 

_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  .  25.9  35.4  34.2  39.0  .  41.3  42.1  42.2 

10  NOTE:  Water  levels  for  30.7  28.8  36.7  34.5  41.5  42.3  42.2 

15  October-December  1973  27.2  31.5  37.9  35.2  41.7  41.8  42.3 

20  published  in  WSP  2171  30.2  29.7  38.6  37.4  .  .  41.9  .  42.5 

25  29.0  30.6  36.9  38.3  42.2  42.2  42.5 

Eom  25.9  32.4  36.7  39.1  41.9  42.2  42.8 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  42.8  42.9  41.4  34.9  33.5  .  28.03  38.28  39.26  39.77  39.29  39.69 

10  42.9  42.9  41.0  36.0  34.0  36.80  30.83  38.08  39.62  38.85  39.56  39.61 

15  43.0  42.8  41.3  33.3  35.4  27.54  33.21  38.65  39.16  38.49  39.58  39.73 

20  42.7  41.4  41.6  33.6  31.0  27.41  34.99  38.17  39.19  38.70  39.77  39.71 

25  42.8  41.0  40.8  33.4  32.6  29.46  36.25  38.76  39.34  38.83  39.86  36.63 

Eom  43.0  41.4  34.5  34.5  .  27.18  37.46  38.86  39.74  39.04  39.79  37.60 


MADISON  COUNTY 

344457086363701.  Local  number  Mad-4.  Huntsville  Country  Club.  In  Huntsville.  Drilled  unused  artesian 
well  in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  145  ft  (44  m) ,  cased  to  96  ft 

(29  m) ,  open  hole  below.  Lsd  686  ft  (209  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  0.60  ft  (0.18  m)  above  lsd. 

Highest  water  level  34.2  ft  (10.4  m)  below  lsd,  Mar.  31,  1973;  lowest  79.98  ft  (24.38  m)  ,  tape  measurement, 

below  lsd,  Dec.  7,  1956.  Records  available:  1956-59,  1962-75. 

_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  .  37.4  .  44.4  47.7  57.9  67.7  69.9 

10  NOTE:  Water  levels  for  .  .  .  46.3  .  59.8  68.9  70.0 

15  October-December  1973  .  .  .  .  47.1  .  61.3  67.1  70.6 

20  published  in  WSP  2171  .  .  .  39.9  47.5  .  60.3  68.5  71.2 

25  .  41.3  47.7  .  65.6  68.9  71.8 

Eom  39.2  .  .  42.4  47.3  .  66.7  69.5  72.3 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  72.9  74.6  73.2  .  34.48  42.91  52.45  56.24  60.97  67.86 

10  73.3  74.8  72.7  .  51.9  48.97  34.75  44.94  54.00  56.34  61.74  68.37 

15  73.6  74.9  72.2  44.12  36.26  46.73  54.65  56.81  63.33  69.05 

20  73.6  74.5  72.8  40.03  37.91  48.37  55.21  58.02  64.39  69.43 

25  74.1  72.8  73.0  38.88  39.31  49.74  55.18  59.03  66.03  67.49 

Eom  74.4  73.3  66.5  36.26  41.07  50.99  55.40  60.24  67.19  65.55 
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MADISON  COUNTY 


343540086344801.  Local  number  Mad-5.  Josh  Walling,  Jr.  Near  Farley.  Drilled  unused  artesian  well  in 
Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  285  ft  (87  m) ,  cased  to  28  ft  (9  m) ,  open 
hole  below.  Lsd  570  ft  (174  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level 
0.35  ft  (0.11  m)  below  lsd.  Mar.  14,  1963;  lowest  19.37  ft  (5.90  m)  below  lsd,  Nov.  19,  1963.  Records  avail¬ 
able:  1959-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day  Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

15.3 

8.1 

12.1 

10.9 

13.9 

14.7 

14.9 

10  NOTE:  Water  levels  for 

4.3 

12.2 

9.3 

12.5 

14.0 

14.5 

15.2 

15  October-December  1973 

3.4 

13.7 

9.7 

9.0 

14.4 

14.  5 

15.2 

20  published  in  WSP  2171 

13.9 

11.2 

9.5 

14.6 

15.8 

25 

8.9 

12.0 

9.8 

14.4 

16.0 

Eom 

5.  5 

10.3 

12.8 

9.3 

14.5 

15.2 

15.9 

Water 

year 

October  1974 

to  September  1975 

5 

16.3 

16.8 

15.5 

8.1 

7.9 

12.77 

13.21 

12.04 

12.00 

15.07 

10 

16.5 

17.2 

15.1 

9.8 

8.7 

11.1 

9.84 

13.54 

9.67 

12.98 

15.19 

15 

16.8 

17.0 

15.4 

7.7 

9.7 

3.3 

9.92 

11.17 

10.70 

10.64 

13.34 

15.49 

20 

16.5 

13.8 

16.0 

8.1 

5.3 

4.8 

10.65 

10.  58 

11.78 

11.53 

13.78 

15.54 

25 

16 . 8 

15.6 

11.5 

9.2 

5.5 

11.52 

11.83 

12.75 

10.73 

14.48 

10.18 

Eom 

16.8 

16.3 

5*.  5 

8.9 

12.33 

12.69 

13.19 

10.96 

14.90 

12.89 

MADISON  COUNTY 

344445086345301.  Local 

number  Mad 

-7.  Dallas 

Mills,  Inc.  In  Huntsville.  Drilled  unused 

artesian 

well 

in  ! 

Fort  Payne 

Chert 

of  Early 

Mississippian  age,  diam  20  in  (51  cm) 

,  depth  104  ft  (32 

m) ,  cased 

to  61  ft 

(19  m), 

open  hole  below.  Lsd  643.5  ft  (196.1 

m) 

above  msl. 

MP  top  of  casing 

,  0.50  ft  (0.15 

m)  above  lsd.  Highest 

water  level  21 

.00  ft 

(6.40  m) 

below  lsd, 

Apr.  14,  1964;  lowest  46. 

40 

ft  (14.14  m)  below  lsd,  Sept.  7,  1963. 

Records  available: 

1962-75. 

Water  levels  affected 

by  pumping  of 

nearby  wells. 

Lowest  water  level 

for  the  day, 

water  year  October 

1973  to  September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May  Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

32 . 6 

25.8 

.  29.6 

33.3  32.8 

37.3 

37.1 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

31.2 

26.6 

29.3  29.7 

33.8  33.5 

37.5 

38.3 

15 

October-December 

1973 

28.2 

30.5  30.2 

33.7  34.4 

37.9 

20 

published 

in  WSP 

2171 

28.5 

31.1  30.9 

33.7  35.4 

37.8 

25 

27.1 

30.2  31.7 

33.3  35.7 

38.2 

36.7 

40.2 

Eom 

25.9 

30.5  32.5 

32.9  36.5 

37.5 

36.9 

40.3 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5 

41.0 

40.9 

38.8 

34.8 

31.8 

31.9  . 

32.0  35.4 

36.1 

37.6 

10 

41.2 

41.4 

38.  5 

34.6 

31.9 

..... 

33.0  35.0 

36.0 

37.8 

15 

40.9 

38.5 

33.4 

32.2 

.  28.4 

.  36.0 

36.5 

37.9 

20 

40.5 

38.9 

32.9 

31.2 

.  29.4 

.  3  5.3 

36.8 

25 

41 . 1 

39.3 

32.4 

31.2 

.  30.2 

.  35.0 

37.3 

37.7 

Eom 

42 . 0 

35.9 

32.1 

31.3 

.  31.2 

34.7  35.8 

37.4 

37.4 

MARENGO  COUNTY 

323055087504101.  Local 

number  Mag 

-1.  J.  C. 

Webb  Compress  Co. 

In  Demopolis. 

Drilled  unused  artesian 

well  in  sand  of  Eutaw  Formation  of  Late 

Cretaceous 

age,  diam  4  in 

(10 

cm) ,  depth  900 

ft  (274  m) 

,  cased  to  860 

ft 

(262  m) ,  slotted 

860-900  ft  (262-274 

m) .  Lsd  110  ft  (34  m)  above 

msl.  MP  top  of 

casing,  at 

lsd.  Highest 

water  level  0. 

15  ft 

(0.05  m) 

below  lsd, 

Feb.  26,  1954;  lowest  23.4 

ft 

(7.1  m)  below 

lsd,  Sept. 

15,  1969. 

Records  available: 

1953-75. 

Water  levels  affected 

by  pumping  of 

nearby  wells. 

Lowest  water  level 

for  the  day, 

water  year  October 

1973  to  September  1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May  Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

10.0 

11.5  9.3 

.  13.6 

12.4 

13.3 

13.6 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

9.6 

9.9 

.  9.4 

14.1  14.3 

12.1 

13.3 

13.4 

15 

October-December 

1973 

9.2 

11.1 

.  10.7 

14.1  14.6 

12.4 

13.6 

13.6 

20 

publ ished 

in  WSP 

2171 

9.4 

10.5 

.  11.5 

14.1  13.7 

13.1 

13.3 

13.7 

25 

9.7 

10.  5 

.  11.7 

14.1  14.4 

13.1 

14.3 

13.8 

Eom 

9.4 

10.9 

9.5  . 

12.6  13.4 

13.3 

14.6 

13.2 

Water 

year  October  1974  to  Septemb 

er  1975 

5 

12.8 

12.2 

10.1 

11.1 

9.63  10.52 

.  9.41 

7  .  78 

6.98 

8.73 

10 

12.9 

12.5 

10.5 

9.35 

9.55  10.14 

.  9.15 

7.50 

7.74 

8.75 

15 

12.1 

12.3 

12.3 

10.6 

9.79 

9.43  9.81 

.  8.18 

7.  57 

8.77 

8  .  31 

20 

12.6 

12.8 

11.8 

11 . 1 

9  .  32 

8.62  11.22 

.  8.09 

7.42 

8.48 

8.07 

25 

13.2 

12.6 

11.0 

11.  5 

9.14 

8.32  11.18 

10.00  7.88 

7.47 

8.35 

7.70 

Eom 

11 . 5 

12.3 

10.2 

11.6 

9  .  53 

9.83  . 

9.70  7.81 

7.14 

8.46 

7.73 

MARENGO  COUNTY 
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321520087373001.  Local  number  Mag-2.  State  of  Alabama.  At  Thomaston  Prison.  Drilled  unused  artesian 
well  in  sand  of  Eutaw  Formation  of  Late  Cretaceous  age,  diam  "4  in  (10  cm),  depth  1,222  ft  (372  m) ,  cased  to  20 
ft  (6  m) ,  open  hole  20-  1,202  ft  (6-366  m)  ,  screened  1,202-1,222  ft  (366-372  m) .  Lsd  154  ft  (47  m)  above  msl. 

MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  7.83  ft  (2.39  m)  below  lsd,  Mar.  30,  1954; 
lowest  19.05  ft  (5.81  m)  below  lsd,  July  3,  1975.  Records  available:  1954-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  197 3  to  September  197 4 


Day  Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

17.7 

17.7 

17 . 7 

17.6 

17  .  7 

17 . 8 

17.9 

18 . 0 

18.0 

10  NOTE:  Water  levels  for 

17.7 

17 . 7 

17.7 

17.7 

17.8 

17 . 7 

17.9 

18.0 

17.9 

15  October-December  1973 

17.8 

17 . 6 

17.7 

17.6 

17 . 8 

17.7 

18 . 0 

17.9 

17 . 9 

20  published  in  WSP  2171 

17.7 

17.6 

17.6 

17.7 

17.8 

17 . 8 

18 . 0 

17.9 

18  .  0 

25 

17.7 

17  .  7 

17.7 

17 . 7 

17.8 

17.7 

18 . 0 

18.0 

18  . 1 

Eom 

17.7 

17  .  7 

17.5 

17.8 

17.8 

17 . 8 

18.0 

18.1 

17.9 

Water 

year  October 

1974 

to  Septemb 

er 

1975 

5 

18 

.0 

18. 

.0 

18, 

.0 

18. 

.0 

17.9 

17  . 

,  94 

17.90 

17  . 

,80 

18, 

.  00 

18  . 

.  80 

18  . 

.04 

18  , 

.  28 

10 

18 

.  0 

18. 

,0 

18  , 

.0 

17. 

.9 

17.98 

17  . 

.93 

17.81 

17. 

,83 

17. 

.95 

18. 

.  48 

18  . 

.07 

18  , 

.21 

15 

18 

.0 

18  . 

.  0 

17. 

.9 

18. 

.  0 

17 . 92 

17. 

,96 

17.83 

17  . 

,87 

17, 

.  90 

18  . 

.  38 

18. 

,12 

18  , 

.34 

20 

18 

.0 

17. 

,  9 

18. 

.0 

17  . 

.9 

17.89 

17  . 

,85 

17.91 

17  . 

,95 

18, 

.  44 

18  . 

.31 

18  . 

.  16 

18  , 

.  27 

25 

18 

.0 

18. 

.0 

18  . 

.  0 

17, 

.8 

17.90 

17. 

,89 

17.89 

18. 

,01 

18. 

.  73 

18. 

,  22 

18  . 

.  18 

18  . 

.  17 

Eom 

18 

.  1 

17. 

,9 

18. 

,0 

17  . 

.  9 

17.87 

17. 

85 

17.86 

17  . 

.  92 

18  . 

.  88 

18. 

,  06 

18  . 

.18 

18  . 

,20 

MARION  COUNTY 

335803087551301 

.  Local 

number  Mar 

-1.  M.  M 

.  Burleson. 

In  Guin.  Drilled  unused 

artesian  well  in 

sand- 

stone 

of  Pottsville  Formation 

of 

Early  and  Middle 

Pennsylvanian  age,  diam  6 

in  (15  cm) , 

depth 

520  ft  (158  m) , 

cased 

to  80  ft  (24  m) 

,  open  hole 

below. 

Lsd  452 

ft  (138  m) 

above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00 

ft  (0.30 

m) 

above 

lsd.  Highest  water  level  3 

.6  ft  (1.1  m)  below  lsd,  Mar.  31,  1972;  lowest  11.76  ft  (3.58 

m)  below 

lsd  , 

Nov 

10,  1954.  Records  available 

:  1952 

-75. 

Lowest  water 

level  for 

the  day. 

water  year 

October  1973  to 

September 

1974 

Day 

Oct  Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr  May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

5.9 

5.4 

5.1 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

5.7 

5.3 

5.3 

15 

October-December 

1973 

5.6 

5.2 

5.3 

20 

published  in  WSP 

2171 

5.3 

5.2 

5.3 

25 

5.4 

5.3 

5.5 

5.88 

EOm 

5.2 

5.2 

5.2 

Water  ' 

year  October  1974  to 

■September  1975 

5 

.  6.11 

6.29 

5.84 

5.36 

.  5.11 

5.32 

5.56 

10 

.  6.17 

6.24 

5.55 

5.50 

.  5.27 

5 . 44 

5.63 

15 

5.99  6.36 

6.08 

5.63 

5.19 

.  5.09 

5.42 

5.62 

20 

6.20  6.10 

6.11 

5.62 

5.31 

.  5.21 

5.36 

5.58 

25 

6.20  6.29 

6.16 

5.36 

5.34 

.  5.36 

5.36 

5.42 

Eom 

6.24  6.19 

5.83 

5.56 

5.47 

5.50 

5.44 

MARSHALL  COUNTY 

342455086160201 

.  Local 

number  Mai 

-1;  Kayo 

Oil  Co..  In  Claysville.  Drilled  unused  artesian  well 

in 

Chickamauga  Limestone 

of  Middle  and  Late 

Ordovician  age,  diam  6  in  (15  cm), 

depth  71  ft 

(22  m) 

,  cased  to 

20  ft 

(6  m) 

,  open  hole  below.  Lsd  605 

ft  (184 

m)  above 

msl.  MP  top  of  casing,  0. 

50  ft  (0.15 

m)  above  lsd.  Highest 

water 

level  3.5  ft  (1 

.1  m)  below 

lsd,  Mar.  20,  1970;  lowest 

39.07  ft  (11.91 

m)  below  lsd,  Nov. 

22,  1961. 

Records  available:  1961-75. 

Water  levels  affected  by  stage 

of  Guntersville 

reservoir . 

Lowest  water 

level  for 

the  day. 

water  year 

October  1973  to 

September 

1974 

Day 

Oct  Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr  May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

5.4 

6.5 

5.7  6.4 

7.9 

7.3 

7.3 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

4.9 

6.8 

6.2  6.4 

7.1 

7  .  2 

7  .  5 

15 

October-December 

1973 

6.9 

5.6  6.0 

7.7 

6.1 

7.5 

20 

published  in  WSP 

2171 

5.2 

6.8 

6.3  . 

8.1 

6.6 

7.8 

25 

5.5 

6.6 

6.6  . 

8 . 0 

7.2 

8  .  2 

Eom 

5.2 

6.1 

6.2 

7.2  . 

7.4 

7.2 

7.4 

Water 

year  October  1974  to  September  1975 

5 

8.5  8.6 

6.2 

6.15 

5.87  6.59 

6.60 

6.64 

5.13 

7.98 

10 

8.9  7.3 

6.1 

6.27 

5.93  6.16 

6.35 

5.95 

5.72 

7.04 

15 

9.2  6.8 

6.4 

6.0 

5.88 

4.80 

5.97  6.53 

6.13 

6.23 

6  .  13 

6.65 

20 

7.3  6.6 

6.5 

6.1 

4.95 

5.21 

6.24  5.67 

6.55 

6.63 

6 . 56 

6.08 

25 

7.8  6.2 

5.2 

5.71 

5.34 

6.53  6.35 

6.95 

6.43 

7 .10 

4.55 

Eom 

8.3  6.6 

4.2 

5.85 

5.11 

6.65  6.00 

6.64 

6.55 

7.61 

5.49 

366 


MARSHALL  COUNTY 


342022086183401.  Local  number  Mal-2.  Boaz  Spinning  Mills.  In  Guntersville.  Drilled  unused  artesian 
well  in  Fort  Payne  Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  130  ft  (40  m) ,  cased  to  124  ft 
(38  m) ,  open  hole  below.  Lsd  610  ft  (186  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  2.10  ft  (0.64  m)  above  lsd. 

Highest  water  level  11.91  ft  (3.63  m)  below  lsd,  Mar.  18,  1973;  lowest  19.6  ft  (6.0  m)  below  lsd,  Nov.  23, 

1964.  Records  available:  1962-74.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells  and  stage  of  Guntersville 
reservoir . 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1975  to  September  1974 


Day  Oct  Nov  •  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

17.8 

17 . 0 

16 . 9 

15.0 

15.1 

18.6 

10  NOTE:  Water  levels  for 

17 . 7 

15.2 

15 . 8 

16.9 

16  .  8 

15  October-December  1973 

17.0 

17  .  5 

16.7 

18.4 

15.2 

20  published  in  WSP  2171 

16.6 

17.5 

17 . 7 

25 

17 . 0 

16.2 

17.6 

15.3 

Eom 

16.2 

16.2 

15.4 

18 . 3 

16.7 

17.0 

Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  17.7  . 

10  19.2  17.4  . 

15  19.1  17.3  . 

20  17.8  . 

25  19.3  . 

Eom  .  .  .  .  .  .  .  . 


MARSHALL  COUNTY 

341837086294301.  Local  number  Mal-4.  City  of  Arab.  In  Arab.  Drilled  unused  artesian  well  in  sandstone 
of  Pottsville  Formation  of  Early  and  Middle  Pennsylvanian  age,  diam  8  in  (20  cm),  depth  362  ft  (110  m) ,  cased 
to  100  ft  (30  m) ,  open  hole  below.  Lsd  1,080  ft  (329  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  at  lsd.  Highest  water 
level  50.11  ft  (15.27  m)  below  lsd,  Feb.  12,  1966;  lowest  76.6  ft  (23.3  m)  below  lsd,  Nov.  27,  1963.  Records 
available:  1962-75. 


_ Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 _ 

Day  Oct  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep 

5  .  55.5  54.9  54.6  54.5  .  54.0  54.6  53.8 

10  NOTE:  Water  levels  for  56.4  55.4  55.0  54.5  54.4  .  53.7  54.8  53.8 

IS  October-December  1973  56.1  55.5  55.1  54.0  53.8  .  54.2  54.0  53.5 

20  published  in  WSP  2171  55.8  55.0  55.0  54.1  54.7  54.0  53.6 

25  55.9  55.2  55.0  54.3  55.2  54.4  53.8 

Eom  55.4  55.0  54.6  54.5  54.5  54.3  53.9 


Water  year  October  1974  to  September  1975 

5  54.2  53.9  52.3  52.1  51.7  51.91  51.61  .  52.01  52.33  52.41  52.60 

10  54.4  53.6  52.2  51.9  51.8  51.92  52.25  51.89  52.23  52.60 

15  54.6  53.6  52.7  51.9  51.75  51.71  52.06  52.00  51.71  52.84 

20  54.0  53.0  52.9  52.0  51.48  51.38  52.13  52.16  51.94  52.69 

25  53.9  53.0  53.6  51.  7  51.72  51.56  52.42  52.21  52.02  52.16 

Eom  54.0  52.8 _ 52.  1 _ 51 .  8 _ 51.61  51.45  .  51.63  52.36  52.39  52.26  51.85 


MOBILE  COUNTY 

305743088010301 

Local  number  Mob 

-1.  Courtaulds, 

Inc.  In  Salco.  Drilled  unused  water- 

table  well 

in 

sand 

and  gravel  of  Pliocene(?) 

and  Miocene  age, 

diam  12  in  (30  cm) , 

depth  123  ft  (37 

m) 

,  cased 

to  105  ft 

(32 

m) ,  screened  105- 

123  ft  (32 

-37  m) . 

Lsd  43.1 

ft  (13.1 

m)  above 

msl.  MP 

top  of  casing,  1. 

00 

ft  (0.30 

m) 

above  lsd.  Highest  water  level 

38.43  ft 

(11.71 

m)  below 

lsd,  Nov. 

18,  1961; 

lowest 

55. 

52  ft 

(16.92  m)  below 

lsd, 

Aug.  15,  16,  1969.  Records  available:  1954-75.  Water  levels 

affected 

by  pumping 

of  nearby  wells. 

Lowest  water 

level  for 

the  day 

,  water  year  October  1973  to 

Sept  ember 

1974 

Day 

Oct  Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

49.2 

49.2 

49.1 

49.2 

49.9 

49 . 8 

50.  1 

50.4 

50.8 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

49.2 

49.2 

49.1 

49.4 

49.9 

49.8 

50.1 

50.6 

50.9 

15 

October-December 

1973 

49.3 

49.1 

49.2 

49.6 

49.9 

49 . 8 

50.1 

50.5 

51 . 0 

20 

published  in  WSP 

2171 

49.3 

49.1 

49.5 

49.6 

49.9 

49.9 

50.1 

50.6 

51.0 

25 

49.2 

49.1 

50.2 

49.8 

49 . 9 

50.0 

50.2 

50.7 

51 . 0 

Eom 

49.2 

49.1 

49.5 

49.9 

49.8 

50.1 

50.3 

50.8 

51.0 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

51.1  51.3 

51 . 4 

51.3 

51.25 

51.69 

50.91 

48.62 

48.28 

47.63 

48 .95 

49.38 

10 

51.0  51.4 

51.4 

51 . 4 

51.26 

51.75 

50.68 

48.36 

48.03 

47 . 61 

49.22 

49.42 

15 

51.1  51.4 

51.4 

51.4 

51.39 

51.67 

50.09 

48.17 

47 . 89 

47.55 

49.34 

49.42 

20 

51.1  51.4 

51.4 

51.4 

51 . 47 

51.  50 

49.56 

47.77 

47.55 

49.39 

49.40 

25 

51.2  51.4 

51.3 

51.5 

51.54 

51.27 

49.20 

48.77 

47.70 

48.00 

49.39 

49.30 

Eom 

51.3  51.4 

51.3 

51.5 

51.  59 

51.05 

48.86 

48.53 

47.65 

48.59 

49.38 

49.30 

MONROE  COUNTY 


367 


313120087202S01 .  Local  number  Mon-3.  Monroeville  American  Legion  Club.  Drilled  unused  artesian  well  in 
sand  and  gravel  of  Miocene  and  Pliocene  age  apd  limestone  of  Eocene  and  Oligocene  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth 
128  ft  (39  m) ,  cased  to  88  ft  (27  m) ,  open  hole  below.  Lsd  408  ft  (124  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00 
ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  51.14  ft  (15.59  m)  below  lsd.  May  9,  1961;  lowest  65.54  ft  (19.98 
m)  below  lsd,  Mar.  7,  15,  1956.  Records  available:  1953-75. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1973  to  September  1974 


Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

b 

58.6 

58.5 

57.7 

57.7 

54.6 

55.8 

55.1 

55.9 

56~7 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

58.7 

58.3 

57.7 

57.6 

54.5 

55.2 

56.0 

54.8 

15 

October-December  1973 

58.8 

58.1 

57.7 

56.4 

55.8 

55.3 

56.2 

54.4 

20 

published 

in  WSP  2171 

58.8 

58  .  0 

57.7 

54.7 

55.7 

54.8 

55.4 

56.3 

54.8 

25 

58.9 

57.9 

57.7 

54.8 

55.7 

54.9 

55.6 

56.4 

55.0 

Eom 

58  .  8 

57.8 

57.6 

54.8 

55.8 

55.0 

55.7 

56.6 

55.1 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

b 

55.2 

56.0  56.9 

57.3 

57.7 

55.8 

54.0 

54.5 

54.3 

10 

55.4 

56.2  57.1 

57.8 

57.7 

55.7 

53.1 

54.1 

54.2 

54.4 

15 

55.4 

56.4  57.2 

57 . 8 

57.8 

55.6 

53.1 

54.3 

54.1 

54.5 

20 

55.6 

56.5  57.4 

57.7 

56.4 

55.4 

53.2 

53.7 

54.4 

54.0 

54.7 

25 

55.8 

56.7  57.5 

57.7 

56.0 

55.3 

53.2 

53.8 

54.  5 

54.1 

54.8 

Eom 

55.9 

56.8  57.6 

57.7 

55. 9 

53.2 

53.9 

54.6 

54.1 

54.9 

MONTGOMERY 

COUNTY 

322121086232701.  Local  number  Mtg 

-2.  City 

of  Montgomery. 

In 

city  west  well 

field.  Drilled  unused 

artesian  well 

in  sands  of  Eutaw 

Formation  and  Tuscaloosa 

Group  of 

Late  Cretaceous  age,  diam  18 

in  (46  cm) 

depth  670  ft 

(204  m) ,  cased 

to 

208  ft  (63  m) ,  screened  208-218  ft 

(63 

- 66  m) , 

232-242 

ft  (71-74 

m)  ,  330-350  ft 

(101 

-107  m) , 

376-386  ft  (115 

-118  m) ,  403 

-418  ft  (123-127 

m)  ,  605- 

620 

ft  (184 

-189  m) , 

650-670  ft  (198-204 

m)  . 

Lsd 

161.5  ft 

(49.2  m)  above  i 

msl 

.  MP  top 

of  casing 

,  1.20 

ft  (0.37 

m) 

above  lsd.  Highest  water 

level  52.0 

i  ft 

(IS. 

8  m)  below  lsd,  Mar.  18, 

1968;  lowest  128.1  ft 

(39.0 

m)  below 

lsd 

,  Oct. 

2,  3,  1955.  Records  available: 

1951 

-75.  Water  levels  affected 

by  pumping  of  nearby  wells. 

Lowest  water 

level  for 

the  day, 

water  year  October 

1973  to 

Septemb 

er  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

79.7 

76.7 

75.0 

76.8 

80.2 

83.2 

91.7 

89.2 

89.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

78.2 

76.1 

75.8 

76.0 

81.  5 

90.0 

87.8 

89.2 

15 

October-December  1973 

78.7 

77.2 

76.5 

75.8 

80.2 

89.8 

85.7 

89.3 

20 

published 

in  WSP  2171 

78.8 

76.4 

77.5 

75.1 

82.0 

84.0 

86.3 

86.4 

89.8 

25 

78  .  0 

76.3 

77.2 

75.7 

82.1 

86.0 

85.6 

88.9 

89.7 

Eom 

77.1 

75.4 

75.9 

77.7 

84.0 

89.8 

86.7 

91.8 

90.7 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

90.5 

89.5  79.4 

70.9 

80.6 

76.2 

74.2 

84.7 

85.3 

88.9 

87.6 

10 

94.6 

88.2  74.6 

70.9 

78.5 

75.0 

74.5 

77.3 

85.9 

88.9 

87.3 

15 

94.7 

87.3  74.2 

72.9 

80.4 

73.1 

73.9 

79.6 

86.7 

87.4 

87.0 

20 

92.6 

85.5  73.2 

76.7 

80.1 

72.6 

81.5 

86.9 

87.4 

86.7 

25 

93.3 

85.6  77.0 

78.4 

77.4 

74.4 

81.0 

83.6 

87.7 

86.6 

84.2 

Eom 

91.0 

84.8  75.5 

80.1 

76.5 

74.9 

81.5 

84.3 

88.6 

87.0 

84 . 8 

MONTGOMERY 

COUNTY 

322047086214301.  Local  number  Mtg 

-3.  County  of  Montgomery 

At  Lomax 

School . 

Drilled 

unused  artesian 

well 

in  sand 

of  Eutaw  Formation 

of  Late 

Cretaceous 

age,  diam  6  in 

(15 

cm) ,  depth  270 

ft  (82  m) 

,  cased  to 

210  ft 

(64 

m)  ,  screened  210-215  ft 

(64 

-66  m) ,  220-225  ft 

(67-69 

m) ,  265  - 

270 

ft  (81- 

82  m). 

Lsd  167.2 

ft  (51.0  m) 

above 

msl . 

MP  top 

of  casing,  1.00 

ft 

(0.30  m) 

above  lsd 

.  Highest  water  level  11. 

9  ft  (3. 

6  m)  below 

lsd,  Mar. 

17, 

1968 

;  lowest 

31.3  ft  (9.5m) 

below  lsd. 

Oct.  1,  1955.  Records  available:  1952-75. 

Water  levels  affected  by 

pumping  of  nearby  wells. 

Lowest  water 

level  for 

the  day, 

water  year  October 

1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

17.6 

19.3 

20.3 

22.5 

22 . 2 

21.9 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

17.2 

19.2 

20.4 

22 . 1 

21.8 

21.7 

15 

October-December  1973 

17.3 

19.3 

20.8 

22.2 

21.4 

21.8 

20 

published 

in  WSP  2171 

19.3 

17.8 

19.6 

20.9 

21.6 

21.6 

25 

17.8 

19.7 

21.4 

21.3 

22.2 

Eom 

18.2 

18.5 

20.3 

22.2 

21.6 

22.9 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

21.4  19.8 

17  .  7 

17.51 

16.01 

16.81 

16.35 

18.97 

19.83 

18.72 

19.18 

10 

21.5  19.6 

16.4 

16.85 

16.29 

15.03 

16.90 

18.15 

19.81 

17.81 

19.43 

15 

21.4  19.6 

15.7 

17  .  29 

15.61 

14.93 

17.34 

18.39 

19.93 

17.26 

19.65 

20 

21.3  19.4 

16.9 

15.61 

14.22 

14.85 

17.38 

18.92 

20.13 

17.88 

19.59 

25 

21.4  19.0 

17  .  2 

15.40 

14.82 

15.64 

18 . 00 

19.57 

20.47 

18.30 

18.36 

Eom 

21.9 

21.0  18.4 

17.3 

15.44 

15.25 

16.33 

18.45 

19.85 

19.56 

18.74 
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MONTGOMERY  COUNTY 


322040086232501.  Local  number  Mtg-4.  City  of  Montgomery.  In  city  west  well  field.  Drilled  unused 
artesian  well  in  sand  of  Gordo  Formation  of  Late  Cretaceous  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  446  ft  (136  m) ,  cased 
to  408  ft  (124  m) ,  screened  408-413  ft  (124-126  m) ,  424-429  ft  (129-131  m)  ,  441-446  ft  (134-136  m) .  Lsd  152.8 
ft  (46.6  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  41.9  ft  (12.8  m) 
below  lsd,  Feb.  5,  1968;  lowest  135.1  ft  (41.2  m)  below  lsd,  Oct.  2,  3,  1955.  Records  available:  1953-75. 
Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells. 


Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan  Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

.  79.4 

77.3 

78 . 6 

81.8 

87.6 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

.  78.8 

78.3 

76.9 

79.2 

87.4 

15 

October -Dec ember 

1973 

.  80.3 

79.5 

83.0 

84.6 

20 

published 

in  WSP 

2171 

.  78.9 

79.2 

87.6 

85.0 

25 

80.1  78.0 

77.9 

79.5 

87.4 

93.9 

Eom 

78.8  76.3 

79.0 

82.8 

87.3 

95.0 

Water  year  October  1974  to 

September  1975 

5 

93.5 

80.0 

59.1  . 

79.1 

75.5  ■ 

77.2 

84.9 

90.4 

96.5 

93.79 

10 

98.3 

91 .  2 

67.9 

78.4 

75.6 

78  .  8 

72 . 6 

91.2 

97.24 

94.18 

15 

99.2 

92.7 

65.4 

.  81.0 

77.8 

76.3 

79.0 

78.1 

91.3 

96.15 

93.09 

20 

97 . 6 

87.9 

63.4 

.  84.0 

75.2 

78.1 

79.9 

82.8 

91 . 7 

93.33 

90.72 

25 

96.8 

86.8 

.  62.6 

.  80.7 

77  .  1 

81 .  0 

82.1 

87 . 0 

96.0 

93.37 

88.69 

Eom 

95.4 

87.8 

62.6 

.  80.1 

77 . 0 

80.2 

81.7 

89 . 7 

96.5 

94.05 

89 . 36 

MONTGOMERY  COUNTY 

322455086140501 

Local 

number  Mtg-5.  U.S. 

Air  Force. 

At  Gunter  Air  Force  Base 

.  Drilled  unused 

artesian  well 

in  sand 

of  Gordo 

Formation  of  Late 

Cretaceous 

age,  diam 

8  in  (20 

cm) ,  depth  232 

ft  (71  m) 

,  cased 

to 

215  ft  (66 

m) ,  screened  215 

-232 

ft  (66-71  m) . 

Lsd  220.8 

ft  (67.3 

m)  above 

msl.  MP 

top  of 

casing,  1 

.80  ft 

(0. 

55  m)  above 

lsd. 

Highest  water 

level  82.78  ft 

(25.23  m) 

below  lsd 

,  Mar.  29 

,  1972; 

lowest 

116.97  ft 

(35.65 

m) 

below  lsd, 

Sept.  16,  24,  1963. 

Records  available:  1958- 

75. 

Lowest  water 

level  for  the  day, 

water  year 

October 

1973  to  September 

1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan  Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

85.7  84.9 

84.2 

84.0 

84.1 

84.5 

85.0 

85.4 

85.9 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

85.6  84.8 

84.2 

84.0 

84.2 

84.5 

85.1 

85.5 

86.0 

15 

October -December 

1973 

85.5  84.6 

84.2 

84.0 

84.2 

84.5 

85.2 

85.6 

86.2 

20 

published 

in  WSP 

2171 

85.3  84.5 

84.0 

84.2 

84.3 

84.7 

85.3 

85.7 

86.2 

25 

85.2  84.5 

84.1 

84.2 

84.3 

84.8 

85.3 

85.6 

86.3 

Eom 

85.0  84.2 

83.9 

84.2 

84 . 4 

85.0 

85.4 

85.8 

86.2 

Water  year  October  1974  to 

September  1975 

5 

86.3 

86.7 

86.8 

86.3  85.4 

84.7 

83.9 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

84.02 

10 

86.4 

86.7 

86.8 

86.0  85.3 

84.6 

83.8 

83.4 

83.5 

83.6 

83.71 

84.08 

15 

86.4 

86.8 

86.6 

86.0  85.2 

84.4 

83.7 

83.4 

83.5 

83.7 

83.71 

84.21 

20 

86.5 

86.7 

86.5 

85.9  85.0 

84.3 

83.6 

83.4 

83.6 

83.7 

83.81 

84.25 

25 

86.6 

86.8 

86.3 

85.7  84.9 

84.2 

83  .  5 

83.4 

83.6 

83.8 

83.86 

84.15 

Eom 

86.7 

86.8 

86.4 

85.6  84.9 

84.1 

83.4 

83.4 

83.6 

83.8 

83.89 

84.25 

MORGAN  COUNTY 

343604086574201 

.  Local 

number  Mor-3.  City 

of  Decatur 

At  filter  plant 

Drilled  unused  artesian  well 

in 

Fort  Payne 

Chert  of  Early  Mississippian  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  295  ft  (90  m) 

,  cased 

to  23  ft 

(7  m)  , 

open  hole  below.  Lsd 

570  ft  (174 

m)  above  msl. 

MP  top  of  casing,  0. 

60  ft  (0. 

18  m)  above  lsd 

Highest 

water 

level  7.30  ft 

(2.22  m)  below  lsd, 

Mar.  20,  1973; 

lowest  17.25  ft  (5.26  m)  below  lsd,  Sept.  17 

,  1961.  Records 

available:  1961-75. 

Water  levels 

.  affected  by  stage  of  Wheeler  reservoir. 

Lowest  water 

level  for  the  day, 

water  year 

October 

1973  to  September 

1974 

Day 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan  Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

11.8  11.0 

15.3 

13.2 

11.4 

11.0 

11.2 

12.1 

13.1 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

.  11.9 

15.7 

11 .  4 

11.1 

10.8 

11.5 

12.1 

13.3 

15 

October -December 

1973 

10.1  13.1 

16.0 

12.0 

11.1 

11.2 

12.1 

11  .  9 

13.3 

20 

published 

in  WSP 

2171 

12.1  12.2 

15.6 

12.1 

11.1 

11.1 

12  .  2 

12.8 

13.6' 

25 

12.3  12.6 

12.9 

11 .  5 

11.4 

11.3 

11.5 

13.0 

13.8 

Eom 

10.8  13.7 

13.4 

11.5 

10.9 

11.8 

11.8 

12  .  6 

13.7 

Water  year  October  1974  to 

September  1975 

5 

14.1 

14.7 

15.2 

13.59 

10.43 

11.  54 

11.49 

11.89 

13.20 

10 

14.2 

15.0 

12.19 

11.12 

12.15 

13.14 

IS 

14.3 

15.3 

.  14.33 

11.94 

11.80 

11.97 

13.49 

20 

14.  5 

15.0 

.  12.52 

11.07 

11.51 

11.66 

12.45 

13.57 

25 

14.7 

15.5 

.  14.48 

11.14 

11.22 

11.21 

12.89 

13.19 

Eom 

14  .  8 

15.7 

.  14.61 

10.45 

11.26 

11.62 

11.68 

13.00 

13.56 

rtuAGAN  COUNTY 
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343425086550001.  Local  number  Mor-4.  U.S.  Fish  and  Wildlife  Service.  In  Wheeler  Wildlife  Refuge. 
Drilled  unused  artesian  well  in  Fort  Payne  Chert  and  Tuscumbia  Limestone  of  Early  and  Late  Mississippian  age, 
diam  8  in  (20  cm),  depth  301  ft  (92  m) ,  cased  to  148  ft  (45  m) ,  open  hole  below.  Lsd  624  ft  (190  m)  above  msl. 
MP  top  of  casing,  0.60  ft  (0.18  m)  above  lsd.  Highest  water  level  59.60  ft  (18.17  m)  below  lsd.  Mar.  16,  1975; 
lowest  72.88  ft  (22.21  m)  below  lsd,  Sept.  24,  25,  1961.  Records  available;  1961-75.  Water  levels  affected 
by  stage  of  Wheeler  reservoir. 


Lowest  water 

level  for 

the  day. 

water  year 

October 

1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun  Jul 

Aug 

Sep 

5 

62.4 

65.8 

65.9 

64.8 

.  66.0 

68 . 2 

69.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

63.3 

66.3 

64.6 

64.9 

63.9  66.7 

67.9 

69.7 

15 

October-December  1973 

61.3 

64.2 

66.7 

63.6 

64.2 

64.6  67.6 

69.9 

20 

published 

in  WSP  2171 

62.2 

63.2 

66.9 

64.5 

63.9  67.9 

70.0 

25 

62.6 

63.5 

66.1 

64.6 

65.4  67.6 

69.5 

69.4 

Eom 

62.1 

64.7 

65.4 

64.9 

66.2  67.7 

69.4 

69.4 

Water 

year  October  1974  to 

September  1975 

5 

69.7 

71.4  . 

66.1 

65.4 

67.05 

61.80 

64.35 

64.92  . 

67.30 

10 

69.9 

71.9  69.7 

65.3 

67.33 

63.29 

63.68 

65.13  . 

65.32 

15 

70.2 

71.9  70.3 

64.6 

66.50 

61.97 

63.53 

64.26 

64.99  . 

64.39 

65 . 16 

20 

70.3 

71.7  70.8 

64.15 

61.66 

63.46 

63.18 

65.34  . 

65.25 

65.59 

25 

70.6 

70.1  69.3 

65.6 

66.19 

61.77 

63.63 

63.90 

66.02  . 

66. 14 

63.47 

Eom 

71.5 

70.8  64.7 

65.8 

66.39 

60.56 

63.98 

64.35 

64.79  . 

66.65 

64.30 

PICKENS  COUNTY 

332136088010701.  Local  number  Pic 

-5.  Southern  Natural 

Gas . 

At  Reform.  Drilled  unused 

artesian  well  in 

sand 

.  of  Coker 

Formation  of  Late 

Cretaceous  age,  diam  18  in  (46  cm). 

depth  235  ft  (72  m) ,  cased 

to  185  ft  (56 

m)  , 

screened 

185-235  ft  (56-72 

m) .  Lsd 

250  ft  (76  m)  above  msl.  MP 

top  of 

casing,  1.00  ft  (0 

.30  m)  above 

:  lsd . 

Highest  water 

level  21.95  ft  (6 

. 69  m)  below  lsd, 

July  18,  1963;  lowest  43.9 

ft  (13.4  m)  below 

lsd,  Oct.  10, 

1971 

Records  available:  1963 

-75.  Measurement 

discont inued 

.  Apr .  4 

,  1975. 

Water  levels  affected  by  pumping 

of  nearby  wells. 

Lowest  water 

level  for 

the  day, 

water  year 

October 

1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun  Jul 

Aug 

Sep 

5 

29.8 

30.0 

29.6 

29.3 

31 . 0 

29.4  29.7 

39.1 

29.9 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

29.7 

29.5 

31.3 

29.2 

29.3 

29.3  29.7 

29.9 

29.7 

15 

October-December  1973 

29.7 

29.6 

29.5 

38.7 

29.4 

29.3  30.6 

30 . 0 

29.8 

20 

published 

in  WSP  2171 

38.6 

29.6 

29.5 

29.5 

37.9 

29.4  29.9 

30.0 

29.9 

25 

29.6 

29.6 

30.5 

29 . 4 

29.3 

29.4  29.9 

34  .  4 

30.0 

Eom 

29.5 

29.5 

37.9 

29.5 

29.3 

30.2  30.1 

30.1 

30.3 

Water 

year  October  1974  to 

September  1975 

5 

33.0 

30.6  30.4 

30.1 

29.65 

29.91 

10 

30.2 

41.2  30.3 

30.0 

30.43 

30.51 

15 

30.5 

30.5  38.4 

30.0 

29.76 

29.54 

20 

38.7 

30.5  30.2 

30.7 

29.62 

29.55 

25 

30.4 

40.4  30.2 

29.7 

29.86 

29.67 

,  ,  , 

Eom 

30  .  5 

3  0.4  3  0  .'  6 

29.9 

29.70 

30.19 

ST. 

CLAIR  COUNTY 

333525086163701.  Local  number  Stc 

-1.  Avondale  Mills. 

In  Pell  City. 

Drilled  unused  artesian  well 

in 

Maury  Formation,  Fort  Payne  Chert,  and  Floyd  Shale  of  Early  and  Late 

Mississippian  age,  diam  10  in  (25  cm) 

> 

depth  209  ft 

(64  m) ,  casing  depth  unknown,  open  hole  below  casing. 

Lsd  548 

ft  (167  m)  above  msl.  MP  top 

of 

casing ,  1.50 

ft  (0.46  m)  above 

lsd.  Highest  water  level  1.4S 

i  ft  (0. 

45  m)  above  lsd,  Feb.  4,  1975;  lowest 

9.2 

ft  (2.8  m)  below  lsd,  Nov. 

20,  1965. 

Records 

available : 

1962-75. 

Lowest  water 

level  for 

the  day, 

water  year 

October 

1973  to 

September  1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun  Jul 

Aug 

Sep 

5 

0.0 

-1.3 

-2.1 

-0.3 

-3.3 

-7.4 

-1.8 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

+  .  1 

.  4 

2 . 8 

-1.3 

3.9 

5.7 

2 . 8 

15 

October-December  1973 

-  .2 

1.2 

3 . 3 

.  0 

3.9 

4.8 

3.3 

20- 

published 

in  WSP  2171 

1.2 

.  2 

3 . 6 

-1.5 

3.2 

5  .  8 

4.4 

25 

.  7 

.  7 

2.2 

1  .  7 

1 . 4 

.  -7.0 

6.5 

5.4 

Eom 

.  3 

1.3 

1.3 

2.5 

.  7.1 

6.4 

4.8 

Water 

year  October  1974  to 

September  1975 

5 

-5.8 

-7.4  -3.5 

+  0.2 

+  0.92 

-2.10 

-0.82 

-2.76 

-4.08  -4.45 

-2.68 

-5.72 

10 

6.3 

7.2  1.3 

-  .52 

2.36 

.  60 

2.69 

4.11  2.38 

1 .  24 

3.47 

15 

6.7 

5.8  2.6 

+  0.3 

1.13 

-  .15 

.  13 

3.17 

2.93  2.93 

2 . 34 

4.41 

20 

6.5 

5.9  -2.1 

.  46 

+  .21 

1.45 

2.03 

3.46  3.75 

3.34 

-4.84 

25 

6.9 

4.6  +  . 6 

1.03 

-  .22 

2.25 

2  .  90 

4.28  2.97 

4.26 

+  .21 

Eom 

7.2 

5.2  +  .3 

1.41 

.  06 

2.19 

3.35 

4.11  2.64 

5.10 

-1.41 
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TALLADEGA  COUNTY 


331021086150501.  Local  number  Tal-2.  City  of  Syl'acauga.  Drilled  unused  artesian  well  in  marble,  diam 
6  in  (15  ci),'  depth  202  ft  (62  m) ,  cased  to  69  ft  (21  m) ,  open  hole  below.  Lsd  546.4  ft  (166.5  m)  above  msl. 
MP  top  of  casing,  0.50  ft  (0.15  m)  above  lsd.  Highest  water  level  11.1  ft  (3.4  m)  below  lsd.  Mar.  30,  1959; 
lowest  49.75  (15.16  m)  below  lsd,  Dec.  20,  1962.  Records  available:  1954-75. 


Lowest  water 

level  for 

the  day. 

water  year 

October 

1973  to 

September 

1974 

Day  Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

24.3 

24.2 

22.7 

23.4 

26.6 

29.6 

37.3 

36.2 

35.4 

10  NOTE:  Water  levels  for 

23.2 

23.7 

24.1 

24.1 

27.5 

30.5 

29.9 

32.7 

37.7 

15  October -Dec ember  1973 

24.1 

24.8 

25.3 

22.0 

27.9 

31.3 

33.0 

33.8 

39.3 

20  published  in  WSP  2171 

25.3 

20.7 

26.3 

23.2 

29.0 

32.6 

34.9 

35.0 

41 .  0 

25 

26.0 

20.6 

25.9 

23.8 

28.5 

33.7 

35 . 5 

43.8 

42.4 

Eom 

23.0 

21.4 

27.0 

25.3 

29.2 

35.2 

36.3 

41.0 

42.8 

Water  year  October  1974  to  September 

1975 

5 

44.0 

46.8 

46.1 

30.8 

23.2 

21.1 

22.2 

27.3 

32.7 

28.8 

34.5 

10 

44.8 

47.2 

45.6 

28.1 

22.2 

22.9 

27 . 8 

27.0 

33.4 

34.6 

15 

45.2 

47.2 

48.2 

23.9 

20.0 

24.3 

28 . 5 

28 . 3 

34.5 

30.6 

20 

45.3 

47.6 

48.4 

29.4 

19.1 

23.1 

29 . 9 

26.3 

36.7 

32.7 

25 

45.9 

42.4 

41.4 

32.6 

20.6 

24.8 

30.4 

27.6 

33.3 

33.6 

Eom 

46.5 

47.2 

31.8 

30.8 

21.7 

26.3 

31.6 

29.1 

33.8 

24.6 

TUSCALOOSA  COUNTY 

331239087323601.  Local  number  Tus-1. 

University  of  Alabama. 

At  University. 

Drilled  unused  water- 

table 

well  in  sand  and  gravel  of  Coker 

Formation 

of  Late 

Cretaceous  age,  diam  4  in  (10  cm) 

,  depth  61 

ft  (19 

m) 

» 

cased 

to 

55  ft  (17  m) ,  screened  55-61 

ft  (17-19  m) .  Lsd 

230.1  ft  (70.1  m) 

above  msl.  MP 

top  of  casing,  1. 

00 

ft 

(0. 

30  m)  above  lsd.  Highest  water  level  22 

.  52  ft 

(6.86  m)  below  lsd. 

,  Mar.  29,  1975; 

lowest  27, 

,86  ft 

(8. 

49 

m) 

below  lsd,  Jan.  10,  11,  13,  1955 

.  Records 

available:  1952-75. 

Lowest  water  level  for  the  day. 

water  year  October 

1973  to  September  1974 

Day 

Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar  Apr 

May  Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

24 . 6 

23.4 

22.6  23.0 

22.6  22.9 

23.3 

23.7 

24.4 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

24.5 

23.3 

22.6  23.1 

22.7  23.0 

23.4 

23.9 

24 . 4 

15 

October-December  1973 

24.2 

23.1 

22.7  23.0 

22.9  23.0 

23  .  5 

24.0 

24.3 

20 

published  in  WSP  2171 

24.0 

23 . 0 

22.8  22.7 

22.9  23.1 

23.5 

24 . 1 

24.4 

25 

23.8 

22.8 

22.9  22.6 

23.0  23.1 

23.6 

24.2 

24.4 

Eom 

23.6 

22.7 

22.9  22.6 

22.9  23.2 

23.7 

24  .  3 

24.5 

Water 

year  October 

1974  to  September  1975 

5 

24.5 

24.9 

25.3 

24.09 

23.31  . 

23.02 

23.45 

23.83 

10 

24.6 

25.0 

25.3 

23.89 

23.29  .  . 

23.12 

23.47 

23.89 

15 

24.6 

25.1 

25.4 

23.70 

23.25 

23.19 

23.49 

23.95 

20 

24.7 

25.1 

25.4 

23.56 

22.99  . 

23.27 

23.71 

24.03 

25 

24.8 

25.2 

25.5 

23.44 

22.76  .  .  .  .  . 

23.34 

23.75 

24.12 

Eom 

24.8 

25.2 

24.25 

23.35 

22.56  . 

23.44 

23.77 

24.19 

TUSCALOOSA  COUNTY 

331045087342501.  Local  number  Tus-4.  City  of  Tuscaloosa.  In  city  well  field.  Drilled  unused  artesian 
well  in  sand  of  Coker  Formation  of  Late  Cretaceous  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  83  ft  (25  m) ,  cased  to  77  ft 
(23  m) ,  screened  77-83  ft  (23-25  m) .  Lsd  160  ft  (49  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above 
lsd.  Highest  water  level  18.24  ft  (5.56  m)  below  lsd,  Mar.  18,  1975;  lowest  35.9  ft  (10.9  m)  below  lsd, 

Dec.  5,  1969.  Records  available:  1962-75.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells. 


Lowest  water 

level  for 

the  day. 

water  year 

October 

1973  to 

September 

1974 

Day 

Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

19.7 

19.9 

19.7 

19.5 

20.3 

20.7 

20.5 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

19.8 

20.0 

19.9 

19.7 

20.3 

20.5 

20.1 

15 

October-December  1973 

19.9 

19.3 

19.8 

19.8 

20.3 

20.6 

20.1 

20 

published  in  WSP  2171 

19.9 

19.2 

19.9 

20.0 

20.4 

20.7 

20.3 

25 

19.6 

19.8 

19.4 

19.7 

20.0 

20.5 

20.8 

20.5 

Eom 

19.5 

19.8 

19.6 

19.6 

20.2 

20.6 

20.8 

20.6 

Water  year  October  1974  to  September  1975 


5 

20, 

,  7 

21. 

0 

21. 

,  1 

20. 

,  0 

19. 

.  50 

19. 

,  02 

19. 

.15 

19. 

.  32 

19. 

.32 

19. 

,  24 

19. 

.80 

10 

20. 

,  7 

21. 

0 

21. 

,  0 

19. 

,  8 

19. 

.  54 

18. 

,  99 

18. 

,  86 

19. 

.  10 

19. 

.28 

19. 

.13 

19. 

.86 

15 

20. 

,  8 

21. 

,  1 

20. 

,8 

19. 

,  5 

19. 

.44 

18. 

,  86 

18. 

,  89 

18. 

.92 

18  . 

.89 

19. 

.  48 

19. 

.35 

19. 

.99 

20 

20. 

,  8 

20. 

.  9 

20. 

,  8 

19. 

,  5 

19. 

.18 

18  . 

,  56 

19. 

.  01 

18. 

.  90 

19. 

.06 

19. 

.55 

19. 

.  43 

20. 

.  01 

25 

20, 

,  9 

20. 

,  9 

20. 

,  5 

19. 

,  7 

19. 

,  32 

18. 

.  86 

19. 

.08 

19. 

.  08 

19  . 

.18 

19. 

.65 

19. 

,  56 

19, 

.95 

Eom 

21. 

,  0 

21. 

,  0 

20. 

,  0 

19. 

,  28 

18  . 

,83 

19. 

.13 

19. 

.19 

19. 

.  35 

19. 

.72 

19. 

,  64 

20. 

,  01 

TUSCALOOSA  COUNTY 


371 


331340087381601.  Local  number  Tus-5.  Bryce  Hospital.  Near  Coker.  Drilled  unused  artesian  well  in  sand 
of  Coker  Formation  of  Late  Cretaceous  age,  diam  6  in  (15  cm),  depth  109  ft  (33  m) ,  cased  to  103  ft  (31  m) , 
screened  103-109  ft  (31-33  m) .  Lsd  157  ft  (48  m)  above  msl.  MP  top  of  casing,  1.00  ft  (0.30  m)  above  lsd. 
Highest  water  level  19.88  ft  (6.06  m)  below  lsd,  Jan.  14,  1968;  lowest  34.4  ft  (10.5  m)  tape  measurement,  below 
lsd.  Sept.  15,  1965.  Records  available:  1964-75.  Water  levels  affected  by  pumping  of  nearby  wells. 


Lowest  water  level  for  the  day,  water  year  October  1975  to  September  1974 


Day  Oct  Nov  Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

22.2 

20.8 

20.8 

21.7 

21.3 

21.7 

22.9 

23.0 

10  NOTE:  Water  levels  for 

21.8 

20.7 

21.0 

21.6 

21.5 

21.8 

22.  5 

22.9 

22.9 

15  October-December  1973 

21.5 

20.6 

21.3 

20.6 

21.7 

21.7 

22.6 

23.1 

23 . 7 

20  published  in  WSP  2171 

21.1 

20.6 

21.2 

20.7 

21 .  8 

22.0 

22.7 

23.2 

25 

21.1 

20.9 

21.4 

21.0 

21.6 

22 . 8 

23.3 

Eom 

20.5 

20.6 

21.3 

21.1 

21.5 

22.9 

23.3 

22.8 

Water 

year  October  1974 

to  September  1975 

5 

23.0 

23.4  . 

21.02  21.21 

21.20 

22.42 

22.83 

21.85 

22.49 

22.85 

10 

23.1 

23.4  . 

21.97  21.29 

21.21 

22.21 

21.86 

22.32 

21 .  98 

2  2 . 8*9 

15 

23.1 

23.5  . 

21.38  20.86 

21 . 31 

21.79 

21  .  56 

2  2.59 

22.13 

23.12 

20 

23.2 

23.5  . 

22.1 

20.88  . 

21.48 

21.82 

21.75 

22.55 

2  2.29 

22.95 

25 

23.3 

21.7 

21.08  . 

21.67 

21 . 98 

21.77 

22.76 

22.  39 

22.90 

Eom 

23.3 

22.08 

20.96  20.80 

22.07 

22.41 

21 .  86 

22.75 

22.35 

23.52 

WILCOX  COUNTY 

315513087264501.  Local 

number  Wil 

-2.  Mrs.  J.  R.  Harvey.  Drilled  unused  water-table  well 

in  sand 

and 

gravel  of  alluvial  deposits  of 

Quaternary  age,  diam  16  in 

(41  cm) ,  depth  55 

ft  (17  m)  , 

cased  to 

39  ft  (12 

m)  , 

screened  39-55 

ft  (12-17  m) . 

Lsd  55  ft 

(17  m)  above  msl. 

MP  top  of 

recorder  platform, 

1.45  ft 

(0.44  m) 

above 

lsd. 

Highest 

water  level  4.46 

ft  (1.36 

m)  below  lsd,  Mar. 

10,  1971; 

lowest 

31.56  ft  (9 

.62  m)  below  lsd, 

Dec . 

3,  4 

,  1970.  Records  available 

:  1970-75 

Measurement  discontinued 

May  5  , 

1975. 

Lowest  water 

level  for 

the  day,  water  year  October 

1973  to  September 

1974 

Day 

Oct 

Nov  Dec 

Jan 

Feb  Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

5 

24.2  24.4 

24.9 

26.2 

27.8 

29.0 

29 . 7 

30.1 

10 

NOTE:  Water  levels  for 

23.8  25.3 

23.0 

26.7 

27.8 

29.1 

29.7 

28 . 9 

15 

October-December  1973 

25.1 

24.1  25.9 

22.6 

27.1 

28 . 0 

29.2 

29.8 

29.3 

20 

published 

in  WSP  2171 

25.8 

23.2  26.5 

23.0 

27.3 

28 . 3 

29.3 

29.9 

29.7 

25 

25.0 

23.6  26.7 

24.8 

27.4 

28.6 

29.5 

30.0 

29.9 

Eom 

24 . 3 

22.9  26.5 

25.7 

27.6 

28.8 

29.6 

30.1 

29.3 

Water 

year  October 

1974 

to  September  1975 

5 

29.8 

30.4 

30.4 

27.2 

24.2 

19.7 

14.6  . 

10 

30.0 

30.5 

30.4 

26.3 

21.9 

21.8 

17.0  . 

15 

30.1 

30.4 

30.4 

23.2 

22.5 

21.8 

18.9  . 

20 

30.2 

30.6 

30.3 

24.5 

16.4 

13.6 

14.7  . 

25 

30.3 

30.  5 

29.7 

25.4 

10.5 

8.8 

21.4  . 

Eom 

30.4 

30.6 

27.2 

23.2 

13.7 

16.4 

23.5  . 

.. 

. 


INDEX 


Abbie  Creek  near  Haleburg .  40, 

Abernant,  Davis  Creek  at . 

Acre-foot,  definition  of . 

Adamsville,  Village  Creek  near .  144, 

Agricola,  Miss.,  Escatawpa  River  near .  177, 

Alabama  River  at  Claiborne . . . ..  125, 


at  Claiborne  lock  and  dam  near  Monroeville 
at  Jones  Bluff  lock  and  dam  near  Benton... 

at  Montgomery . . . 

at  Millers  Ferry  lock  and  dam  near  Camden. 


at  Selma .  107, 

near  Montgomery .  98, 

Aldridge  Creek  at  Huntsville . . . 

at  Farley . . 

near  Lily  Flagg .  229  , 


Alexandria,  McCullars  Spring  near... . 

Allatoona  reservoir . . . 

Allen  Spring  near  Valley  Head . 

Angel,  Seven  Springs  Creek  near . 

Anniston,  Coldwater  Spring  near.... . 

Apalachicola  River  basin,  crest-stage 

partial -record  stations  in . 

discharge  measurements  at  miscellaneous 

sites  in . 

gaging  station  records  in . 

Aquifer,  definition  of . 

Ardmore,  Blowing  Spring  near . 

Ariton,  Pea  River  near .  197, 

Ashland,  Enitachopco  Creek  below . 

Ashville  Spring  at  Ashville . 

Ashville,  Big  Canoe  Creek  at .  72, 

Ash  weight,  definition  of . 

Athens,  Limestone  Creek  near . 


Bacteria,  definition  of . 

Barren  Fork  Creek  near  Triana . 

Barrineau  Park,  Fla.,  Perdido  River  at .  65, 

Bates  Creek  near  Sims  Chapel . 

Batesville,  South  Fork  Cowikee  Creek  near...  39, 

Bay  Spring  near  Shelby . 

Bear  Creek  at  Bishop .  192, 

at  Posey  Mill . 

near  Hackleburg . 

near  Red  Bay . .  .  .  189, 

Beason  Spring  near  Gurley . 

Beaverdam  Creek  near  Meridianville  196,  228,  348 


Benton,  Alabama  River  at  Jones  Bluff  lock 

and  dam  near . 

Berry  Spring  near  Jamestown . 

Bessemer,  Black  Warrior  River  at  Bankhead 


lock  and  dam  near . 

Valley  Creek  near . . . 

Big  Canoe  Creek  at  Ashville .  72, 

Big  Nance  Creek  at  Courtland .  185, 

Big  Sandy  Creek  near  Coaling . 

Big  Spring  at  Jacksonville . 

near  Blountsville .  195, 

near  Guntersville . 

Big  Swamp  Creek  near  Lowndesboro . 225, 

Big  Wills  Creek  near  Crudup .  201, 

Billis  Creek  near  Melvin . 


Binion  Creek  near  Lake  Tuscaloosa . 

Biochemical  oxygen  demand,  definition  of.... 

Biomass,  definition  of . 

Birmingham,  Cahaba  River  at  pump  station 

near . . . 

Bishop,  Bear  Creek  at .  192, 

Black  Branch  near  Oakman . 

Black  Warrior  River  at  Bankhead  lock  and 

dam  near  Bessemer . 

at  Holt  lock  and  dam  near  Holt . 

at  Northport .  154, 

at  Oliver  lock  and  dam  at  Tuscaloosa . 

at  Warrior  lock  near  Sawyerville . 

Blackwater  River  basin,  gaging  station 


records  in . 

Blackwater  River  near  Bradley .  51, 

Blanche,  Congo  Spring  near; . 

Blountsville,  Big  Spring  near.. .  195, 

Blowing  Spring  near  Ardmore . 


Blowing  Springs  near  Rogersville 
Blue  Creek  near  Spencer  Hill.... 


Page 

Blue  Pond,  Little  River  near .  68,  333 

Bluff  Creek  near  Midway .  221 

Boiling  Spring  near  Maysville .  228  ,  348-350 

Bradley,  Blackwater  River  near . .  51,  332 

Brantley,  Conecuh  River  at .  53,  238 

Patsaliga  Creek  near .  54,  332' 

Bazemore  Springs  near  Grangeburgv  .  .  . .  224 

Brewton,  Conecuh  River  at .  59 

Brier  Fork  Flint  River  above  Beaverdam 

Creek  near  Meridianville . ..  228  ,  348-350 

near  Chase . 228 

near  Hazel  Green .  228 

Broglan  Branch  at  Holmes  Avenue  at 

Huntsville.. .  219 

Brown  Spring  near  Stevenson .  196 

Brush  Creek  near  but  aw  .  .  . .  339 

near  Lake  Tuscaloosa .  344 

Burnt  Corn  Creek  at  Brewton . _ .  224 

near  Brewton .  224 

Butler,  Tuckabum  Creek  near .  223 

Buttahatchee  River  below  Hamilton .  208 

near  Sulligent . . .  210 

Buzzard  Roost  Spring  near  Cherokee .  196 

Cahaba  River  at  Centreville .  Ill,  276 

at  pump  station  near  Birmingham . 329 

near  Harrisburg . 225 

near  Helena . 222 

near  Marion  Junction .  114,  335 

Caine  Creek  near  Safford .  206 

Camden,  Alabama  River  at  Millers  Ferry 

lock  and  dam  near . 118 

Cane  Creek  near  Heflin . 221 

Carroll  Creek  at  Lake  Tuscaloosa .  342,  344 

near  Lake  Tuscaloosa .  342 

Catoma  Creek  near  Montgomery .  102,  270' 

Cave  Spring  near  Priceville .  196 

Cedar  Cove,  Hurricane  Creek  near .  341 

Cedar  Creek  (tributary  to  Alabama  River) 

at  Minter . . .  117,  335 

Cedar  Creek  (tributary  to  Bear  Creek) 

near  Pleasant  Site . .  190  ,  352 

Cedar  Spring  near  Munford.  ......  . .  225 

Cells/volume,  definition  of...... .  6 

Central,  Paterson  Creek  near .  80,  334 

Centreville,  Cahaba  River  at .  HI,  276 

Sandy  Creek  near . .......  222 

Century,  Fla.,  Escambia  River  near .  64 

Cfs-day,  definition  of .  5 

Chase  Creek  near  Chase . 228 

Chase,  Flint  River  near . .  181,  317 

Chattahoochee  River  at  Columbus,  Ga .  37 

at  West  Point,  Ga.... . 36 

Chattooga  River  above  Gaylesville .  199 

at  Summerville,  Ga .  67 

Cheaha  Creek  near  Talladega .  221 

Chemical  oxygen  demand,  definition  of .  5 

Cherokee,  Buzzard  Roost  Spring  near .  196 

Chickasaw  Bogue  near  Linden .  166,  307 

Chickasaw  Creek  near  Kushla .  172,  313 

Childersburg ,  Coosa  River  at.... .  74  ,  251 

Chlorophyll,  definition  of .  5 

Choccolocco  Creek  at  Jackson  Shoals  near 

Lincoln .  202 

Choctawhatchee  River  basin,  crest-stage 

part ial -record  stations  in .  221 

discharge  measurements  at  miscellaneous 

sites  in .  224 

flood-hydrograph  part ial -record  stations 

in .  197 

gaging-stat ion  records  in .  41 

water-quality  records  in .  232 

Choctawhatchee  River  near  Geneva .  44 

near  Newton .  41,  232 

Chubbahatchee  Creek  near  Friendship .  222 

Claiborne,  Alabama  River  at .  125,  279 

Cleveland,  Locust  Fork  near .  140,  340 

Coal  Fire  Creek  near  Pickensville .  129  ,  335 

Coatopa,  Tombigbee  River  at  Demopolis  lock 

and  dam  near..... . .  ..  161 

Tombigbee  River  below  Demopolis  lock  and 

dam  near . . . .  ..  162  ,  305 


Page 

331 

341 

3 

340 

315 

279 

122 

103 

95 

118 

272 

265 

216 

229 

321 

195 

173 

195 

195 

7  3 

221 

2  24 

36 

3 

196 

235 

222 

346 

249 

4 

220 

3 

351 

243 

2  23 

331 

22  5 

326 

223 

188 

352 

229 

-350 

103 

195 

147 

341 

249 

352 

226 

333 

339 

352 

271 

248 

223 

346 

4 

4 

329 

326 

339 

147 

150 

302 

155 

158 

51 

332 

195 

339 

196 

196 

341 


373 


374 


INDEX 


Coffee  Spring  near  Coffee  Springs . 

Coffeeville,  Satilpa  Creek  near .  171, 

Tombigbee  River  at  Coffeeville  lock  and 

dam  near . 

Tombigbee  River  below  Coffeeville  lock 

and  dam  near....... . .  168, 


Coldwater  Spring  near  Anniston . 

Coliform  organisms,  definition  of . 

Columbiana,  Waxahatchee  Creek  near . 

Columbus,  Ga.  ,  Chattahoochee  River  at . 

Columbus,  Miss.,  Tombigbee  River  at . 

Conecuh  River  at  Brantley .  53, 

at  Brewton . 

at  River  Falls . 

Congo  Spring  near  Blanche . 

Contents,  definition  of . . 

Control,  definition  of....... . 

Cooperation . 


Coosa  River  at  Childersburg .  74, 

at  Gadsden.  .  69  , 

at  Jordan  dam  near  Wetumpka .  81, 

at  Wetumpka . 

near  Rome,  Ga . 

near  Verbena.. \. . 


Copeland  Creek  near  Hazel  Green 


Cordova,  Mulberry  Fork  near . 

Cotaco,  Creek  at  Florette .  183, 

Cottonwood,  Cowarts  Creek  near . 

Courtland,  Big  Nance  Creek  at .  185, 

Cowarts  Creek  near  Cottonwood . 

Crow  Creek  near  Stevenson . 

Crudup,  Big  Wills  Creek  near .  201, 


Cubic  foot  per  second,  definition  of . 

Cubic  feet  per  second  per  square  mile, 

definition  of . 

Davis  Creek  at  Abernant . 

Decatur,  Tennessee  River  at . 

Definition  of  terms . 

Degrees  Celsius  to  degrees  Fahrenheit . 

Dempsy,  Elder  Creek  near . 

Discharge,  definition  of . 

Dog  River  basin,  water-quality  records  in. . . 

Double  Branch  Creek  near  Monroeville . 

Downstream  order  and  station  numbers . 

Drainage  area,  definition  of . 

Dry  Creek  near  Lake  Tuscaloosa . 

Dry  weight,  definition  of . 

Dug  Hill  Spring  near  Brownsboro . 

Dupree  Branch  near  Harvest . 

East  Bassett  Creek  at  Walker  Springs . 

Elder  CTeek  near  Dempsy . 

Elba,  Pea  River  at . 

Elk  River  near  Prospect,  Tenn . 

Ellisville,  Terrapin  Creek  at . 

Enitachopco  Creek  below  Ashland . 

Escambia  River  basin,  crest-stage  partial- 

Tecord  stations  in . 

discharge  measurements  at  miscellaneous 


sites  in . 

gaging -stat ion  records  in . 

water- quality  records  in . 

Escambia  River  near  Century,  Fla . 

Escatawpa  River  near  Agricola,  Miss .  177, 

Esslinger  Spring  at  Huntsville . 

Eutaw,  Brush  Creek  near . 

Evergreen,  Murder  Creek  near .  62, 


Factors,  conversion  of  chemical  constituents 
in  milligrams  or  micrograms  per  litre 

to  mill iequivalents  per  litre . 

converting  English  units  to  International 

System  (SI)  units . 

Fadette,  Grants  Branch  tributary  near . 

Fagan  Creek  at  Huntsville . 

Fecal  coliform  bacteria,  definition  of . 

Fecal  streptococcal  bacteria,  definition  of. 
Fernbank,  Mud  Creek  near . . 


Fisk,  Flint  River  above  Stewart  Branch  near.  348 

Fivemile  Creek  at  Ketona .  143, 

at  Linn  Crossing . 


Page 

Flint  River  above  Stewart  Branch  near  Fisk.  348-350 


near  Chase .  181,  317 

near  Gurley .  229 

near  Mount  Carmel .  228,  320 

near  Owens  Cross  Roads .  229,  348-350 

northwest  of  Owens  Cross  Roads .  229 

southwest  of  Owens  Cross  Roads .  229 

west  of  Gurley.... . 348-350 

Florence,  Tennessee  River,  at .  187,  325 

Florette,  Cotaco  Creek  at .  183,  351 

Hughes  Spring  near .  196 

Fort  Mitchell,  Uchee  Creek  near .  38,  331 

Fort  Payne,  Snodgrass  Spring  near .  353 

Fowler  Creek  near  Hazel  Green .  227 

Friendship,  Chubbahatchee  Creek  near .  222 

Gadsden,  Coosa  River  at .  69  ,  246 

Gage  height,  definition  of .  6 

Gaging  stations,  definition  of .  6 

Gainesville,  Tombigbee  River  at .  132  ,  289 

Garden  City,  Mulberry  Fork  near .  135,  295 

Gaylesville,  Chattooga  River  above .  199 

Geiger,  Noxubee  River  near .  130  ,  336 

Geneva,  Choctawhatchee  River  near .  44 

Geraldine,  Town  Creek  near .  179,  347 

Grants  Branch  tributary  near  Fadette .  221 

Grayson,  Sipsey  Fork  near .  136  ,  296 

Greenville,  Stallings  Creek  near .  221 

Greenwood,  Shades  Creek  near .  110,  273 

Grogan  Spring  near  Winterboro .  225 

Ground-water  data,  explanation  of .  23 

Ground-water  records .  355 

Baldwin  County 

Bal-1 .  356 

Bibb  County 

Bib-1 .  356 

Bullock  County 

Bui  - 1 .  356 

Butler  County 

But-2 .  357 

But-3 .  357 

But-4 .  357 

Calhoun  County 

Cal-1 .  358 

Clarke  County 

Cla-1 .  358 

Colbert  County 

Col-1 .  358 

Cullman  County 

Cul-1 .  359 

Dallas  County 

Dls-3 .  359 

Elmore  County 

Elm-1 .  359 

Franklin  County 

Fra- 1 .  360 

Greene  County 

Gre-3 .  360 

Hale  County 

Hal-1 . - .  360 

Jackson  County 

Jac-2 . 361 

Jefferson  County 

Jef-1 . 361 

Lauderdale  County 

Lau-1 . 361 

Lawrence  County 

Law-1 .  362 

Law-2 .  362 

Limestone  County 

Lim-4 .  362 

Madison  County 

Mad-1 .  363 

Mad  -  2 . 363 

Mad -4 .  363 

Mad- 5 .  364 

Mad  -  7 .  364 

Marengo  County 

Mag-1 .  364 

Mag-2 .  365 

Marion  County 

Mar-1 .  365 
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341 
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308 

73 

3 

221 

37 

127 

238 

59 

55 
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251 

246 

261 
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66 

255 

228 

137 

351 

221 

352 

221 

227 

248 

5 

5 

341 

323 

3 

21 

203 

5 

347 

225 

11 

5 

346 

4 

229 

229 

223 

203 

47 

184 

200 

222 

221 

224 

52 

236 

64 

315 

229 

339 

241 

7 

33 

221 

230 

4 

4 

222 

1-350 

340 
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Introduction .  1 

Iron  City,  Tenn.,  Shoal  Creek  at .  186 


Page 

Ground -water  records --Continued 
Marshall  County 

Mai  - 1 .  36  5 

Mai  -  2 .  366 

Mal-4 . .  366 

Mobile  County 

Mob-1 . . .  36  6 

Monroe  County 

Mon-3 . . . .  367 

Montgomery  County 

Mtg-2 .  367 

Mtg-3 .  367 

Mtg-4 . 368 

Mtg-5 . . .  368 

Morgan  County 

Mor-3 . .  368 

Mor-4 .  369 

Pickens  County 

Pic-5 . . . . .  369 

St.  Clair  County 

Stc-1  . .  ... . . . ...  3  6  9' 

Talladega  County 

Tal-2 .  370 

Tuscaloosa  County 

Tus-1 . . .  370 

Tus-4 . 370 

Tus-5 . . .  3  71 

Wilcox  County 

Wil-2 . 371 

Guntersville ,  Big  Spring  near .  352 

Guntersville  Lake . 193 

Gurley,  Flint  River  west  of .  348-350 

Hackleburg,  Bear  Creek  near.... .  188 

Hacoda,  Panther  Creek  near .  50  ,  331 

Haleburg,  Abbie  Creek  near . .  .  40,  331 

Halltown,  Little  Bear  Creek  near .  191,  352 

Hamilton,  Buttahatchee  River  below... .  208 

Hammondville ,  Phillips  Spring  near .  196 

Hamner  Creek  near  Lake  Tuscaloosa .  344 

Hannon  Slough  at  Bear  School  at  Montgomery..  205 

Hardness,  definition  of .  6 

Hatchet  Creek  near  Rockford .  79  ,  259 

Heflin,  Cane  Creek  near .  221 

Tallapoosa  River  near .  85  ,  334 

Helena,  Cahaba  River  near . .  ..  222 

Hester  Creek  near  Plevna . . .  227  ,  348-350 

Hilltop  Estates  Landing,  Lake  Tuscaloosa  at.  342 

H.  Neely  Henry  reservoir.... .  173 

Holt,  Black  Warrior  River  at  Holt  lock  and 

dam  near . .- . .  150 

Hurricane  Creek  near .  341 

Horse  Creek  near  Sweetwater .  223 

Hoven  Spring  near  Jackson . 226 

Hughes  Spring  near  Florette .  196 

Huntsville,  Aldridge  Creek  at .  216 

Broglan  Branch  at  Holmes  Avenue  at .  219 

Pine  Haven  Ditch  at .  218 

Straight  Ditch  at .  215 

Tennessee  River  at  pump  station  near.- .  330 

Huntsville  Spring  Branch  at  Dodd  Road  near 

Huntsville .  351 

at  Johnson  Road  at  Huntsville .  230 

at  Martin  Road  near  Huntsville .  230  ,  322 

at  Patton  Road  near  Huntsville .  348-350 

at  Sears  Drive  at  Huntsville .  230 

Hurricane  Creek  (tributary  to  Black  Warrior 

River)  near  Cedar  Cove .  341 

near  Holt .  341 

Hurricane  Creek  (tributary  to  Flint  River) 

near  Maysville .  229 

near  New  Market .  229,  348  -350 

Hutson  Branch  near  Monroeville .  225 

Hydrologic  bench-mark  station,  definition  of  9 

Hydrologic  conditions .  24 

Index .  373 

Indian  Creek  (tributary  to  Conecuh  River) 

near  Troy . .  52  ,  236 

Indian  Creek  (tributary  to  Tennessee  River) 

near  Madison .  217  ,  348  -350 

near  Huntsville .  230 

Instantaneous  discharge,  definition  of .  5 


Jacksonville,  Big  Spring  at...... . 333. 

Jamestown,  Berry  Spring  near .  195, 

Jones,  Mulberry  Creek  at .  106,  334 

Jordan  Lake . 174 

Judy  Creek  near  Ozark .  221 

Ketona,  Fivemile  Creek  at .  143,  340 

Kimbrough,  Turkey  Creek  at .  121,  277 

Kirkland,  Murder  Creek  at .  63,  332 

Knox  Creek  at  Capshaw . 230 

Kushla,  Chickasaw  Creek  near .  172,  313 

Lake  Martin . 174 

Lake  Tuscaloosa  at  dam  near  Tuscaloosa .  345 

at  Hilltop  Estates  Landing . .  342 

Binion  Creek  near .  346 

Brush  Creek  near... . 344 

Carroll  Creek  at . .  342,  344 

Carroll  Creek  near . 342 

Dry  Creek  near . . , .« .  346 

Hamner  Creek  near .  344 

North  River  near . 346 

Pole  Bridge  Creek  near... .  344 

Tierce  Creek  near .  344 

Turkey  Creek  near .  346 

Lakes  and  reservoirs: 

Allatoona  Reservoir .  173 

Guntersville  Lake .  193 

H.  Neely  Henry  Reservoir .  173 

Jordan  Lake . . .  ... .  174 

Lake  Martin . .  174 

Lake  Tuscaloosa  at  dam . 345 

Lake  Tuscaloosa  at  Hilltop  Estates 

landing  . . 342 

Lay  Lake .  173 

Lewis  Smith  Reservoir .  174 

Logan  Martin  Reservoir . .  .  173 

Mitchell  Lake.. . 173 

Weiss  Reservoir .  173- 

Wheeler  Lake . 193 

Wilson  Lake . 193 

Land  surface  datum,  definition  of .  6 

Lay  Lake .  17  3 

Lewis  Smith  Reservoir . 174 

Lexington,  West  Fork  Anderson  Creek  near...  223 

Lightsey  Pond  Spring  near  Centreville .  225 

Lily  Flagg,  Aldridge  Creek  near .  321 

Limestone  Creek  near  Athens .  220 

near  Monroeville .  225 

Lincoln,  Choccolocco  Creek  at  Jackson 

Shoals  near .  202 

Linden,  Chickasaw  Bogue  near .  166,  307 

Linn  Crossing,  Fivemile  Creek  at .  222 

Little  Bear  Creek  near  Halltown... .  191,  352 

Little  Limestone  Creek  near  Toney .  230 

Little  Paint  Rock  River  at  Hebron .  227 

Little  River  (tributary  to  Alabama  River) 

near  Uriah .  126,  335 

Little  River  (tributary  to  Coosa  River) 

near  Blue  Pond .  68.  333 

Livingston,  Sucarnoochee  River  at .  165,  306 

Locust  Fork  at  Sayre .  142  ,  298 

near  Cleveland . 140,  340 

Logan  Martin  Reservoir . 173 

Lowndesboro,  Big  Swamp  Creek  near .  271 

Loxley,  Styx  River  near .  221 

Luxapallila  Creek  at  Steens,  Miss .  128 

Madison,  Indian  Creek  near .  217  ,  348-350 

Majors  Creek  near  Tensaw .  222 

Map  of  Alabama  showing  location  of  gaging 

stations  in  Alabama .  X 

location  of  low-flow  part ial -record 

stations .  194 

location  of  water-quality  stations .  XIII 

physiographic  regions  and  location  of 

observation  wells.- .  XVI 

Marion  Junction,  Cahaba  River  near .  114,  335 

Maysville,  Boiling  Spring  near .  348-350 
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INDEX 
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McCreary  Spring  near  Dixie .  224 

McCullars  Spring  near  Alexandria .  195 

McDonnel  Creek  at  Huntsville .  230 

McKenzie,  Sepulga  River  near .  58  ,  332 

Mean  discharge,  definition  of .  5 

Measuring  point,  definition  of . .  6 

Melvin,  Billis  Creek  near . 223 

Meridianville ,  Beaverdam  Creek  near .  196,  348-350 

Brier  Fork  Flint  River  above  Beaverdam 

Creek  near .  348-350 

Meridianville  Spring  at  Meridianville .  228 

Micrograms  per  litre,  definition  of .  6 

Midway,  Bluff  Creek  near . 221 

Milligrams  per  litre,  definition  of .  6 

Milstead,  Tallapoosa  River  at .  91 

Minter,  Cedar  Creek  at .  117,  335 

Mitchell  Lake . 173 

Mobile,  Montlimar  Creek  at  U.S.  Highway 

90  at .  176,  347 

Mobile  River  basin,  crest-stage  partial- 

record  stations*  in . 221 

discharge  measurements  at  miscellaneous 

sites  in .  225 

flood-hydrograph  partial -record  stations 

in . 199 

gaging  station  records  in .  66 

low-flow  partial -record  stations  in .  195 

reservoirs  in .  173 

water-quality  Tecords  in .  246 

Monroeville,  Alabama  River  at  Claiborne 

lock  and  dam  near .  122 

Montgomery,  Alabama  River  at .  95 

Alabama  River  near .  98  ,  265 

Catoma  Creek  near .  102,  270 

Hannon  Slough  at  Bear  School  at .  205 

Tallapoosa  River  near .  93,  328 

Three  Mile  Branch  at  Biltmore  Avenue  at...  204 

Montlimar  Creek  at  U.S.  Highway  90  at 

Mobile .  176,  347 

Moores  Branch  near  Victoria .  198 

Morris  Branch  near  Toney .  214 

Morris,  Turkey  Creek  at .  141,  340 

Mount  Carmel,  Flint  River  near . 320 

Mountain  Fork  near  New  Market .  227,  348-350 

Mud  Creek  near  Fernbank .  222 

Mulberry  Creek  at  Jones .  106,  334 

Mulberry  Fork  at  Cordova .  137 

near  Garden  City .  135,  295 

Murder  Creek  at  Brewton .  224 

at  Kirkland .  63,  332 

near  Evergreen . 62,  241 

Nances  Creek  near  White  Plains .  221 

National  stream-quality  accounting  network, 

definition  of .  9 

Networks,  special  and  programs .  9 

New  Hope,  Paint  Rock  River  near .  348-350 

New  Market,  Hurricane  Creek  near .  348-350 

Mountain  Fork  near .  348-350 

Watercress  Spring  near .  348-350 

Newton,  Choctawhatchee  River  near .  41,  232 

North  River  near  Lake  Tuscaloosa .  346 

near  Samantha .  153,  300 

Northport,  Black  Warrior  River  at .  154,  302 

Noxubee  River  near  Geiger .  130,  336 

Numbering  system  for  wells  and  miscellaneous 

sites .  12 

Oak  Grove,  Valley  Creek  near .  222  ,  299 

Oakman,  Black  Branch  near .  339 

Observation  well,  definition  of .  6 

Opossum  Creel$  near  Rutledge  Springs.., .  341 

Organism,  definition  of .  6 

Owens  Cross  Roads,  Flint  River  near .  348-350 

Ozark,  Judy  Creek  near .  221 

Paint  Rock  River  at  Butler  Mill  near 

Woodville .  227  ,  348-350 

near  New  Hope .  227  ,  348-350 

near  Woodville .  180,  347 

Panther  Creek  near  Hacoda . 50,  331 

Partial-record  station,  definition  of .  7 

Particle  size,  definition  of .  7 
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Particle-size  classification .  7 

Paterson  Creek  near  Central .  80,  334 

Patsaliga  Creek  near  Brantley .  54,  332 

Pea  River  at  Elba .  47  ,  224 

near  Ariton .  197,  235 

near  Samson .  224 

Penny  Spring  near  Pinson .  195 

Percent  composition,  definition  of .  8 

Perdido  River  at  Barrineau  Park,  Fla .  65,  243 

Pesticide  program,  definition  of .  10 

Pesticides,  definition  of .  10 

Phillips  Spring  near  Hammondville .  196 

Phytoplankton,  definition  of . . .  8 

Pickensville,  Coal  Fire  Creek  near .  129,  335 

Pine  Haven  Ditch  at  Huntsville .  218 

Pinson,  Penny  Spring  near .  195 

Plankton,  definition  of .  8 

Pleasant  Site,  Cedar  Creek  near .  190,  352 

Plevna,  Hester  Creek  near .  348-350 

Walker  Branch  near .  211 

Pole  Bridge  Creek  near  Lake  Tuscaloosa .  344 

Posey  Mill,  Bear  Creek  at .  223 

Priceville,  Cave  Spring  near .  196 

Proctor  Creek  near  Rockford .  221 

Prospect,  Tenn.,  Elk  River  near .  184 

Radiochemical  program,  definition  of .  10 

Radioisotopes,  definition  of .  10 

Red  Bay,  Bear  Creek  near .  189,  352 

References,  selected .  29 

Reservoirs:  See  Lakes  and  reservoirs. 

Rhodesville,  Rock  Spring  near .  196 

River  Falls,  Conecuh  River  at .  55 

Robinsonville ,  Sizemore  Creek  near .  221 

Robinwood  Spring  at  Robinwood .  195 

Rock  Spring  near  Rhodesville .  196 

Rockford,  Hatchet  Creek  near .  79,  254 

Proctor  Creek  near .  221 

Rogersville,  Blowing  Springs  near .  196 

Rome,  Ga.  ,  Coosa  River  near .  66 

Runoff  in  inches,  definition  of .  8 

Rutledge  Springs,  Opossum  Creek  near .  341 

Safford,  Caine  Creek  near .  206 

Samantha,  North  River  near .  153,  300 

Sandy  Creek  near  Centreville .  222 

Satilpa  Creek  near  Coffeeville .  171,  341 

Sawyerville,  Black  Warrior  River  at  Warrior 

lock  near .  158 

Sayre,  Locust  Fork  at .  142  ,  298 

Scott  Branch  near  Hebron..: .  227 

Sediment,  definition  of .  8 

Selected  references .  29 

Selma,  Alabama  River  at .  107  ,  272 

Sepulga  River  near  McKenzie .  58.  332 

Seven  Springs  Creek  near  Angel .  195 

Shades  Creek  near  Greenwood .  110,  273 

Shoal  Creek  at  Iron  City,  Tenn .  186 

Sims  Chapel,  Bates  Creek  near .  223 

Sipsey  Fork  near  Grayson .  136,  296 

Sipsey  River  near  Fayette .  225 

Sizemore  Creek  near  Robinsonville .  221 

Snodgrass  Spring  near  Fort  Payne... .  353 

Sodium  adsorption  ratio,  definition  of .  8 

Solute,  definition  of .  9 

South  Fork  Cowikee  Creek  near  Batesville. . .  39,  331 

South  Pittsburg,  Tenn.,  Tennessee  River  at.  178 

Special  networks  and  programs .  9 

Specific  conductance,  definition  of .  9 

Spencer  Hill,  Blue  Creek  near .  341 

Stabler  Spring  near  Midway .  224 

Stage-discharge  relation,  definition  of....  9 

Stallings  Creek  near  Greenville .  221 

Steens,  Miss.,  Luxapallila  Creek  at .  128 

Steger  Spring  near  Hazel  Green .  228 

Stephens  Creek  near  Eutaw .  226 

Stevenson,  Brown  Spring  near .  196 

Straight  Ditch  at  Huntsville .  215 

Styx  River  near  Loxley .  221 

Sucarnoochee  River  at  Livingston .  165,  306 

Sulligent,  Buttahatchee  River  near .  210 

Summerville,  Ga.,  Chattooga  River  at .  67 

Surface-water  data,  explanation  of .  12 
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Suspended  sediment,  definition  of .  8 

Suspended-sediment  concentration,  definition 

of . . . ' .  8 

Suspended-sediment  discharge,  definition  of.  8 

Sweetwater,  Horse  Creek  near .  223 

Swift  Creek  near  Vida .  222 

Talladega,  Cheaha  Creek  near . .  221 

Tallapoosa  River  at  Milstead .  91 

at  Wadley .  86,  334 

below  Tallassee .  89,  262 

near  Heflin .  85,  334 

near  Montgomery . 93,  328 

Tallassee,  Tallapoosa  River  below .  89,  262 

Tallasseehatchee  Spring  near  Sycamore .  225 

Tennessee  River  at  Decatur......... .  323 

at  Florence .  187,  325 

at  pump  station  near  Huntsville . .  330 

at  South  Pittsburg,  Tenn . 178 

at  Whitesburg. .  18  2 

Tennessee  River  basin,  crest-stage  partial- 

record  stations  in .  223 

discharge  measurements  at  miscellaneous 

sites  in.  .  . . . . . .  22  7 

flood-hydrograph  partial-record  stations 

in . 211 

gaging-station  records  in... .  178 

low-flow  partial-record  stations  in .  196 

reservoirs  in . 193 

water-quality  records  in . 317 

Tensaw,  Majors  Creek  near . .  2  22 

Terms,  definition  of.... .  3 

Terrapin  Creek  at  Ellisville .  200 

Thermograph,  definition  of.. .  9 

Three  Mile  Branch  at  Biltmore  Avenue  at 

Montgomery — . . . .  .  204 

Tierce  Creek  near  Lake  Tuscaloosa . 344 

Tombigbee  River  at  Coffeeville  lock  and 

dam  near  Coffeeville . 167 

at  Columbus,  Miss . 127 

at  Demopolis  lock  and  dam  near  Coatopa....  161 

at  Gainesville.... . . . .  132  ,  289 

below  Coffeeville  lock  and  dam  near 

'Oof feeville . . .  168  ,  308 

near  Cochrane . . . . .  131,  28  5 

Toney,  Morris  Branch  near.... .  214 

Tons  per  day,  definition  of.. . 9 

Total  coliform  bacteria,  definition  of .  3 

Town  Creek  near  Geraldine  ...  4 . .  179,  347 

Tremble  Creek  near  New  Hope .  227 
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Triana,  Barren  Fork  Creek  near .  351 

Troy,  Indian  Creek  near .  52,  236 

Tuckabum  Creek  near  Butler .  223 

Turkey  Creek  (tributary  to  Alabama  River) 

at  Kimbrough.... .  121,  277 

Turkey  Creek  (tributary  to  Locust  Fork)  at 

Morris .  141,  340 

Turkey  Creek  (tributary  to  North  River) 

near  Lake  Tuscaloosa .  346 

Tuscaloosa,  Black  Warrior  River  at  Oliver 

lock  and  dam  at .  155 

Lake  Tuscaloosa  at  dam  near .  345 

Tuskegee,  Uphapee  Creek  near . . .  90  ,  264 

Uchee  Creek  near  Fort  Mitchell .  38,  331 

Uphapee  Creek  near  Tuskegee .  90.  264 

UTiah,  Little  River  near .  126,  335 

Valley  Creek  near  Bessemer .  341 

near  Oak  Grove .  222  ,  299 

Valley  Head,  Allen  Spring  near .  195 

Verbena,  Coosa  River  near .  255 

Victoria,  Moores  Branch  near .  198 

Vida,  Swift  Creek  near .  222 

Village  Creek  near  Adamsville .  144,  340 

near  Birmingham .  225 

Wadley,  Tallapoosa  River  at .  86,  334 

Walker  Branch  near  Plevna .  211 

Walker  Springs,  East  Bassett  Creek  at .  223 

Water-quality  data,  explanation  of .  18 

Watercress  Spring  near  New  Market .  348-350 

Waxahatchee  Creek  near  Columbiana .  221 

Wedowee  Creek  near  Wedowee..... . 222 

Weiss  Reservoir . 173 

West  Fork  Anderson  Creek  near  Lexington .  223 

West  Point,  Ga. ,  Chattahoochee  River  at .  36 

Wetumpka,  Coosa  River  at .  82 

Coosa  River  at  Jordan  Dam  near .  81,  261 

Wheeler  Lake.. . 193 

Wheeler  Spring  at  Wheeler . 196 

White  CTeek  near  Eutaw . 226 

White  Plains,  Nances  Creek  near . 221 

Whitesburg,  Tennessee  River  at. . 182 

Wilson  Lake . 193 

Woodville,  Paint  Rock  River  at  Butler  Mill 

near . 348-350 

Paint  Rock  River  near .  180  ,  347 

WRD  ,  definition  of . 9 

WSP,  definition  of .  9 
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CALENDAR  FOR  WATER  YEAR  1975 


OCTOBER 


s 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL 

S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

JULY 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1974 

NOVEMBER 
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T 

W 

T 

F 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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FEBRUARY 
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T 

W 

T 

F 
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1 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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S 
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T 

w 

T 

F 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

1 

S 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

31 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

DECEMBER 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

30 

24 

31 

25 

26 

27 

28 

29 

JUNE 
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T 

F 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

23 

30 

24 

25 

26 

27 

28 
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9 
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11 

12 
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17 

18 

19 

20 
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22 

23 
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26 

27 

28 

29 

30 
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